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حقوق الطبع والنشر محفوظة للأمانة العامة للاحتفال بمرور 
مائة عام على تأسيس المملكة العربية السعودية؛ ويمثلها فيما 
بعد دارة الملك عبدالعزيز» ولا يجوز طبع أي جزء من الكتاب 
أو نقله على أية هيئة دون موافقة كتابية من الناشر أو من يمثله 
فيما بعد. إلا في حالات الاقتباس المحدودة بغرض الدراسة 
مع وجوب ذكر المصدر. 


الحمد لله الذي أمرنا بشكر النّعم» ووعد الشاكرين بمزيدٍ من فضله 
العَميم» والصلاة والسلام على نبيّنا محمد وعلى آله وصحبهء أما بعد: 

فإن الله جل وفاة - قل أكرمنا في هله البلاة الطلية يتمع كلمتنا 
تحت راية الإسلام الخالدة «لا إله إلا الله محمد رسول الله)؛ فكلمة 
التوحيد هي الأساس الذي قامت عليه هذه البلاد» واتخذتها شعارًا لهاء 
ولع تان وأساسًا لنظامها. أكّد ذلك الملك عبدالعزيز بن 
عبدالرحمن آل سعود حين دخل مدينة الرياض في الخامس من شوال 
سئة ١14‏ ه؛ استمرارًا للمنهج الذي ناوه ا وأجداده» 
المستمدٌ من كتاب الله وسئة رسوله يَلِِ. 

وقد جاءت فكرة الاحتفال بمناسبة مرور مائة عام على دخول الملك 
عبدالعزيز مدينة الرياض» وتأسيس المملكة العربية السعودية؛ تأكيدًا 
لاستمرار المنهج القويم الذي سارت عليه المملكة العربية السعودية» 
والمبادئ السّامية التي قامت عليهاء ورصدًا لبعض الجهود المباركة التي 
قام بها المؤسّس الملك عبدالعزيز ‏ رحمه الله في سبيل توحيد المملكة 
غرفانا لفضئله» ووفاة يتحقه وتتسييلة لأيرز المكاهب والإتخازات 
الوطنية التي تحقّقت في عهده وعهد أبناته خلال المائة عام» والتعريف 
بها للأجيال القادمة. 

وما الأعمال العلمية التي تُصدرها الأمانة العامة للاحتفال بهذه 
المناسبة إلا شواهد صادقة على نهضة هذه البلاد الزاهرة» في ظل دوحة 


5 عمارة المسجد الحرام والمسجد النبوي في العهد السعودي 


علم أصولها ثابتة وفروعها نابتة» تولى غرسها الملك المؤسسء» وتعهّدها 
من بعده تنوه ؛ فواصلوا رعايتها حتى امتذّ ظلهاء وزاد ثمرهاء فعم البلاد 
خيرهاء وانتفع بها الجميع. 
المكرمة» والمسجد النبوي في المدينة المنورة. ويعرض تاريخ عمارتهما 
في عصور الإسلام المتعاقبة» ويبين ما لقياه من رعاية واهتمام من ولاة 
أمر المسلمين إلى أن هيّأ الله قيام الدولة السعودية الحديئة على يد جلالة 
منهجًا سار عليه أبناؤه البررة من بعده» فتعهدوهما بالعطاء والإعمار حتى 
وسيل الأمن إلى كلدم التحرنيق الشريتين الملك فيد بن بعد العزير لاه 
الإسلامي الزاهر. 

ولما فى نشر هذا الكنات مرح ببسو" للب تين بتوفير المصادر 
التاريخية الموثوقة في هذا المجالء فقد أمر خادم الحرمين الشريفين 
الملك فهد بن عبدالعزيز ‏ حفظه الله بطبع هذا الكتاب ونشره بمناسبة 
الاحتفال بمرور مائة عام على تأسيس المملكة. 

اللهم إنا نشكركع ونتحدث بعظيم نعمتك عليناء وقد وعدت 
الشاكرين بالمزيد» فأدمُها نعمةً» واحفظها من الزوال. 

وصلَى الله وسلم وبارك على نبيّنا محمدء وعلى آله وصحبه أجمعين . 

أمير منطقة الرياض 
رئيس اللجنة العليا ورئيس اللجنة التحضيرية 
للاحتفال بمرور مائة عام على تأسيس المملكة 
سلمان بن عبدالعزيز 


قلف للدت 


التحمد لله رب العالمين الذي شرف هذا البلد الأمين» وحماه 
واصطفاه وجعله أحب البقاع إليه» وجعلنا من سكانه» وذلك فضل الله 
يؤتبه من يشاء . 


وأصلي وأسلم على رسول الله كك ولد آدمء الذي فيها ولد وفيها 
نشأء وفي أرضها الطاهرة نزل عليه هديه في ذلك القرآن الكريم الذي 
كان ينزل عليه به جبريل - عليه السلام ‏ بين فترة وأخرى ٠‏ فقام بالدعوة 
سرأء ثم الدعوة جهراً بالإسلام وتوحيد الله ونال من الله شرف حمل 
الرسالة» وكانت مكة أحب البقاع إلى قلبه يِه ثم هاجر إلى المدينة 
المنورة» حيث أسس مسجده هناك» وأقام أول دولة إسلامية تسير على 
شرع الله وسنة نبيه المختار يلوه واستمر نزول الوحي عليه في طيبة 
الطيبة حتى وفاته كَلِةِ في العام الحادي عشر من الهجرة» فأدى الأمانة 
على خير وجه وأحسنه؛ ونصح الأمةع فجاءت أمته خير أمة أخرجث 
للناس تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر بهدي وشريعة من الله وسنة نبيه 
المطهرة. وحمل لواء الدعوة من بعده أصحابه الأخيار الأطهار ‏ رضوان 
الله عليهم ‏ فجزاهم الله خير الجزاء » وتتابعت بعد ذلك الحكومات 
عفورا معالية: 

وكان من فضل الله وكرمه أن هيأ لهذين البلدين في العصر الحاضر 
حكومة رشيدة هي حكومة آل سعود التى وضعت نصب عينيها خدمة 
الحرمين الشريفين وتعميرهما وتوسعتهماء وتقديم أفضل الخدمات 
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للمواطنين والحجاج والمعتمرين والزوار» مما يشهد به القاصي 
والداني» ويسجله التاريخ لهذه الحكومة بأحرف من نور. 


وتمر الأعوام والسنون» وها نحن نحتفل بمرور ماثة عام على 
تأسيس المملكة العربية السعودية على يد الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن 
آل سعود طيب الله ثراهء ورحمه رحمة وأسعة. 

وقد وجدت من الواجب علن أن أقدم بهذه المناسبة الغالية ماف 


ص 


علمياً متواضعاً أشارك من خلاله في تبصير الأجيال القادمة بالجهود 
الجبارة التي بذلت من جانب ولاة الأمر في دولتنا الحعنيية لضادسة 
الحرمين الشريفين وتعميرهما وتوسعتهماء والعناية بهما. 

وكا أن الجوانب التي أولتها الدولة اهتمامها كثيرة لا تعد ولا 
تحصى »ء فإنني أردت في هذه المناسبة الغالية أن أكتب موضوعاً في 
مجال تخصصي» فوجدت أن موضوع اعمارة المسجد الحرام والمسجد 
النبوي الشريف في العهد السعودي» من أبرز اهتمامات الدولة التى لا 
تخدم الوطن والمواطن فحسب» بل تقدم خدمة جليلة لجميع أبناء الأمة 
الإسلامية في جميع أنحاء المعمورة» ومن أجل ذلك أخذت أجمع ف 
أستطيع من وثائق ودراسات وتقارير ورسائل علمية وكتب حول موضوع 
عمارة المسجد الحرام والمسجد النبوي الشريف في العهد السعودي 
الزاهر. فوفقني الله للحصول على مادة علمية جيدة. 

وقد شجعني على مواصلة البحث أنني لم أعثر على دراسة علمية 
متكاملة في هذا الموضوع تشمل الجوانب التاريخية والمعمارية لهذا . 
الموضوع الحضاري المهم . ظ ظ 

كما أنني ‏ ولله الحمد ‏ من المعاصرين الذين شاهدوا معظم أعمال 
التوسعة السعودية منل بدايتها حتى الانتهاء من توسعة خادم الحرمين 


مقدمة المؤلف 4 


الشريفين التي تعد بحق مفخرة لكل مسلم عبر الأجيال» فلقد كان من 
فضل الله علي وتوفيقه أنني شاهدت المسجد الحرام والمسجد النبوي 
قبل التوسعة وخاصة في مكة المكرمة» وكذلك شاهدتهما في أثناء 
التوسعة السعودية لهما في جميع مراحلها . 

لقد كنت من معاصري هذه التوسعة للحرمين الشريفين خطوة ٠‏ 
بخطوة؛ ورأيت الجهد الجبار الذي بذل حتى صار المسجد الحرامء 
وكذلك المسجد النبوي الشريف تحفتين معماريتين رائعتين لا من حيث 
التصاميم والإنشاءات فقطء بل أيضاً من حيث المساحة الكبرى التي 
أضيفت إليهما . فكان ذلك دافعا من الدوافع التي شجعتني وساعدتني 
على الكتابة في هذا الموضوع المهم الذي يبرز الدور الكبير الذي قامت 
به الحكومة السعودية من إنجازات عظيمة في سبيل العناية بالحرمين 
انين وقوسعتيماء وسكيرهتان والعاكيد لقا ءرابق انهلا سكن 
إبراز مقدار حجم التوسعة السعودية للحرمين الشريفين من حيث المساحة 
والتصميم والعمارة ومواد البناء إلا بالمقارنة بينها وبين ما تم في 
الحرمين الشريفين من توسعات وعمارات سابقة منذ ظهور الإسلام حتى 
العهد السعودي ليتضح للقارئ الكريم أن المسجد الحرام بمكة المكرمة»؛ 
والمسجد النبوي الشريف بالمدينة المنورة لم يشهدا توسعة ورعاية كالتي 
شهداها في العهد السعودي الزاهر»ء ولذلك تم امحتيار عنوان البحث 
بأسم : 

«عمارة المسجد الحرام والمسجد النبوي ف العهد السعودي 
دراسة تاريخية حضارية» 

وقد قسمت هذا البحث إلى بابين؛ خصصت الباب الأول للحديث 
عن المسجد الحرام بمكة المكرمة؛ والباب الثاني للحديث عن المسجد 
النبوي الشريف بالمدينة المنورة» ولذلك جاء عنوان الباب الأول: 


ل عمارة المسجد الحرام والمسجد النبوي في العهد السعودي 


عمارة المسجد الحرام في العهد السعودي 

ويحتوي هذا الباب على : تمهيد وأربعة فصول. 

تحدثت فى اله لتمهيد عن: عمارة أ لمسجد الحرام قبل العهد السعودي 

وتئاولت فيه التعريف بمكة المكرمة» ثم التعريف بالكعبة المشرفة 
وخصائص البيت الحرام وفضله». ثم تحدثت عن تاريخ عمارة المسسجد 
الحرام من بناء آدم ‏ عليه السلام ‏ حتى عام الفتح في السنة الثامنة 
للهجرة. انتقلت بعد ذلك للحديث عن عمارة المسجد الحرام عبر 
العصور الإسلامية حتى بداية العهد السعودي» أي حتى عامي 1747- 
4ه والتي تم خلالهما ضم مكة المكرمة عام 1757ه ثم المديئة 
المنورة عام 44 7١ه‏ للوحدة السياسية والاجتماعية التئ أسسها الملك 
عدا لعف وف النتلكة بالغويرة السحودية. 

أما الفصل الأول: فتحدثت فيه عن: 

جهود الملك عبدالعزيز في إعمار المسجد الحرام وتوسعته 


فشي سنا الفقيق لزنا | لجر ملي سيا | مق قطن لهو 
ونظرته للدولة وجهوده في تحقيق الحلم الكبير فى بناء الدولة السعودية» 
وما قأم به يرحمه الله من إصلاحات وترميمات في المسجد الحرام» 
وإقامة مظلات داخل الحرم المكي الشريف لوقاية المصلين» وإضاءة 
المسجد بالكهرباء» وتوفير ماء زمزم» وعمل سقف للمسعى وتبليطه. 
وعدد الحجاج في عهذه » ونموذج من جنسياتهم » وتوجيهاته - رحمه الله - 
في عمل التصاميم اللازمة لتوسعة المسجد الحرام بمكة المكرمة. 


وتحدثت فى الغ لفصل الثاني عن : 


مقدمة المؤلف ١‏ 


التوسعة السعودية للمسجد الحرام في عهد أبناء الملك عبدالعزيز 
(الملك سعود والملك فيصل والملك خالد) 

ويشمل هذا الفصل نبذة تاريخية عن كل ملك من الملوك الثلاثة» ثم 
بيان التصاميم والمخططات للمشروع؛ والمراحل الثلااث التي مرت بها 
هذه التوسعة» مع إبراز جهود كل ملك منهم في توسعة المسجد الحرام» 
وضم المسعى للمسجد بعد إزالة الأبنية المحيطة بالمسجد الحرام؛ 
وعمل الحواجز اللازمة لتأمين سلامة الساعين من الحجاج والمعتمرين» 
وجعل عمارة المسجد الحرام والمسعى من طوابق عدة؛ بحيث أصبحت 
تحتوي على دور أقبية ودورين متكررين وأسطح, وعمل السلالم اللازمة 
للوصول إلى تلك الطوابق بيسر وسلام؛ مما زاد في مساحة المسجد 
الحرام أضعافاً مضاعفة. وتبين الدراسة إجمالي مساحة التوسعة الجديدة 
للمسجدء والتكلفة الإجمالية للمشروع بالبيانات والإحصائيات. ونظراً 
لاهتمام الدراسة بالجانب المعماري والفني لهذا المشروع العملاق» 
فقد تم إبراز الخصائص المعمارية لهذا الجانب من التوسعة السعودية 
الأولى فن هن الملوك الثلاثة رحمهم الله . 

وفى الفصل الثالث تحدثت عن : 

توسعة خادم الحرمين الشريفين 
الملك فهد بن عبدالعزيز للمسجد الحرام 

وتشتما الدراسة على إعطاء نبذة تارييخية عن حياة الملك فهد 
حفظه الله وتوليه حكم البلاد؛ واهتمامه بإعمار المسجد الحرام 
وتوسعته على أحدث طراز» وبداية مشروع التوسعة التي انطلقت بتحديد 
منطقة المشروع» وإزالة المباني الموجودة بهاء أعقبها مراحل التنفيذ 
للمشروع حتى نهايته وإنارته وتكييفه وزيادة مآذنه. وإصلاح سطع 
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المسجد وربطه بالتوسعة السعودية السابقة» وتركيب سلالم كهربائية له» 
وتوسعة الساحات والشوارع المحيطة بالمسجد الحرام» والمساحة» 
والتكلفة الإجمالية للمشروع (بيانات إحصائية)؛ والخصائص المعمارية 
الحديثة للمشروع» وتاريخ انتهاء العمل فيه. 

ويأتى الفصل الرابع: ليكون بمثابة تكملة للفصول الثلاثة السابقة 
1ه عن : 

اهتمامات آل سعود بالكعبة المشرفة وكسوتها وبابها وصحن المطاف 

وتشنتما الدراسة :علق" نيذه عن عاضر الكعية المشرقة»«والترهيمات 
السعودية التي تمت للكعبة المشرفة» والتي تمثلت في إعادة إعمار سقفي 
الكنة ادن وواعلما :.وصيانة انها وراد عه د ق يدو رجلافييت 
وعمل سلم متحرك لتسهيل الدخول إليهاء وتوسعة المطاف» وتطوير 
منطقة مقام إبراهيم» وبئر زمزم؛ وعمل منبر ومقصورة للإمام متحركة يتم 
إحضارهما في أيام الجمع والأعياد حتى لا تعيق حركة الطائفين» وعمل 
سلم مكيف حديث للصعود إلى الكعبة المشرفة عند فتحهاء وتكييفها 
بمكيفات وضعت في أعلى السلم بطريقة حديثة. وتحدثت أيضاً عن إطار 
الحجر الأسودى وكسوة الكعبة؛ وستارة الباب والحزام» وبناء مصنع 
خاص بالكسوة فى مكة المكرمة لأول مرة» وتجديده وتحديث معداته 
كلما لزم الأمر لذلك. 

وفي الباب الثاني تناولت الحديث عن : الشق الثانى من البحث 
وهو: ْ 

عمارة المسجد النبوي الشريف في العهد السعودي 
وجاءت تقسيماته بحيث يحتوي على: تمهيد وأربعة فصول. . 
وجاء التمهيد بعنوان: 


مقدمة المؤلف سٍ 


تأسيس المسجد النبوي في عهد النبي كَلِْةِ وتطور عمارته 
حتى عام 744اه/*19ام 

وتشمل الدراسة الحديث عن موقع المدينة المنورة» وتأسيس 
مكة المكرمة مهاجراً إلى المدينة المنورة»ء حيث أرسى دعائم الدولة 
الإسلامية هناك» ومن هذا المسجد انلطلق صوت الحق» وسارت 
الغزوات لخر الإسلام. وكالت أعداد المسلمين تزداد انا بعل آخر» 
السابعة للهجرة» وتلى ذلك توسعة المسجد النبوي وعمارته فى عهد 
الأموي والعباسى حتى سلة اه وجاءت بعل ذلك توسعة المسجد 
النبوي وعمارته في العصرين المملوكي والعثماني حتى العهد السعودي 
(كه>-ة:؟١هم).‏ 

أما الفصل الأول فعنوانه: «التوسعة السعودية الأولى)؛ وفيه نتحدث 
عن ضم المدينة المنورة للدولة السعودية في عهد الملك عبدالعزيز عام 
اههء وما قام به الملك عبدالعزيز من إصلاحات وترميمات في 
المسجد النبوي الشريف» ثم البدء بالتوسعة السعودية الأولى لهذا 
الصرح الإسلامي العظيم التي بدأت في عام 1754ه» وانتهت في عهد 
أبئه الملك سعود بن عبدالعزيز في عام ولاه وكيفية هذه العمارة» 
ومساحتها» وتكلفتها » وحفل الافتتاح. 

أما الفصل الثاني فهو بعنوان: «التوسعة السعودية للمسجد النبوي في 
عهد الملك فيصل بن عبدالعزيز رحمه الله)» وفيه تم الحديث عن عناية 
الملك فيصل بن عبدالعزيز بالمسجد النبوي وتوسعته (785١-190١ه)؛‏ 
وتطرق الحديث هنا إلى اهتمام الملك فيصل بالمسجد النبوي وفرشهء 
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وتوفير الخدمات فيه؛ ثم الدراسة والتخطيط لتوسعة ثانية للمسجد 
النبوي» وما تلا ذلك من تقدير أثمان المباني والمتاجر وإزالتهاء 
ومساحة التوسعة وتجهيزاتها وتظليلهاء وتوفير الخدمات بهاء ثم إضافة 
مساحة جديدة لمنطقة الخدمات»؛ ومساحتها. 

وننتقل بعد ذلك للحديث عن عناية الملك خالد بن عبدالعرزيز 
- رحمه الله بالمسجد النبوي وتوسعته منذ توليه الحكم عام 196١ه‏ 
حتى وفاته عام 5 هه وفيه نتحدث عن جهود الملك خالد في توفير 
الخدمات وتطويرها في المسجد النبوي الشريف» وكيف تمت التوسعة 
الجديدة في عهده؛ ومساحتهاء وتكلفتهاء وتوفير الخدمات للمصلين 
ا ٍ 

أما الفضل الشالث فجاء بعنوان: «توسعة خادم الحرمين الشريفين 
الملك فهد بن عبدالعزيز للمسجد النبوي الشريف»» وفيه تحدثت عن 
اهتمامات خادم الحرمين الشريفين الملك فهد بن عبدالعزيز ‏ حفظه الله - 
بالمسجد النبوي الشريف منذ توليه الحكم في البلاد» وكيف تم التخطيط 
الجاد. والدراسة المتأنية والدقيقة لتوسعة المسجد النبوي الشريف تحت 
إشرافه المباشرء ووضعه لحجر الأساس في شهر صفر من عام اه 
ثم تقدير أثمان الدور والمتاجر وإزالتهاء ومراحل تنفيذ هذا المشروع 
الإسلامي الكبيرء في الطابق السفلي (الأقبية)» ثم الطابق الأرضي 
الرئيسٌ حتى تم الانتهاء من الطابق العلوي (الأسطح) الذي أقيمت عليه 
عدد من القباب المتحركة آلياً ويدوياً: ثم تحدثت عن مداخل المسجد 
وأبوابه ونوافذه» وعددهاء وكيفية تصميمهاء والمآذن وارتفاعهاء وكيفية 
بنائهاء والمظلات الآلية وطريقة عملهاء وكيف تم تحديد مصليات 
خاصة بالنساء مئعاً للاختلاط . وثلاولك الحديف عد الساحات 
المحيطة بالمسجد النبوي, وكيف تمت الاستفادة منها بإنشاء أدوار سفلية 


مقدمةهة المؤلف ه١1‏ 


تحتها لمواقف السيارات بأعداد كبيرة» وبناء دوراث مياه» ونقاط لشرب 
الماء البارد بطريقة حديثة» طبقت فيها جميع وسائل السلامة والأمن 
ومكافحة الحريق» وتم ربطها بنفق تحت الأرض بطول سبعة كيلومترات 
لتكون في نهايته المحطة المركزية لتبريد المياه الخاصة بالتكييف 
المركزي»؛ ومولدات الطاقة الكهربائية لإنارة المسجد النبوي الشريف 
وتكتيفة والساحات اللمخيطة به وموفف السباراتك» والخدمات 
الأخرى: وتضمتت النؤاسة الحذيث عن الوغازرق الى تبيزت يها 
الحدارة المبرويةالأرلن :كو الجديد متها فى الععازة السعودرة الكبرى 
لمسجد رسول الله وَكِلة. 

وقد كشفت الدراسة عن حجم التوسعة العملاقة التي قام بها خادم 
الحرمين الشريفين الملك فهد بن عبدالعزيز» وما وفرته من مساحات 
زادت معها مساحة المسجد النبوي الشريف إلى عشرة أضعاف المساحة 
السابقة فى العمارة السعودية الأولى وما قبلها من عمارات في العصور 
القافية وكايت أخائمة هذا التمان عر الندية عن الكاليت الأسيا: 
للمشروع التي كشفت عن ضخامته؛ وما بذل من أموال ضخمة في سبيل 
إنجازه بصورة تليق بمكانة مسجد رسول الله ييه في قلب كل مسلم»ء 
كما تعكس مدى اهتمام قادة المملكة العربية السعودية بالحرمين 
الشريفين» وتحقيق الأمن والراحة والرعاية لقاصديهما. 

وفى الفصل الرابع والأخير من هذا الباب الذي يحمل عنوان: 
(التجديدات السعودية فى العمارة القديمة للمسجد النبوي الشريف»» 
كفا داعبلا ار عاط مين بالطيانة الالينة الللسككا الشرى الشريفت 
ومحتوياتهاء وجهود ولاة الأمر في المملكة العربية السعودية منذ عهد 
الملك عبدالعزيز ‏ رحمه الله - حتى عهد خادم الحرمين الشريفين الملك 
فهد بن عبدالعزيز ‏ حفظه الله والمتمثلة في صيانة العمارة القديمة» 
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والمحافظة عليها لكونها ترانًا إسلاميًا عظيمّاء وتلا ذلك الحديث بتفصيل 
كامل عن محتويات العمارة القديمة» ومنها الحجرة النبوية الشريفة» 
والقبة الخضراء» والتجديدات في الروضة الشريفة والمنبرء وكيف تم 
تحديث الإنارة في المسجد القديم وتكييفه وتهويته على أحدث تقنية 
عالمية» وربطه بمكبرات الصوتء والكاميرات التلفزيونية» لنقل الشعائر 
مباشرة على الهواء لمختلف بقاع العالم عبر التلفزيون السعودي. 
والأقمار الصناعية. وانتقلت الدراسة بعد ذلك للحديث عن الأبواب 
والمآذن» وجملة الإصلاحات في العمارة القديمة للمسجد النبوي 
الشريك» واستحدات مناحات خوله» ومكتية كبيرة خلديثة: 

وجاءت نتائج الدراسة لتكون مسك الختام. وتحدثنا فيها عن أهم 
النتائج التي تم التوصل إليها في هذا الكتاب. فأبرزنا الصفات التي 
تميزت بها العمارة السعودية في الحرمين الشريفين» والتي جاء إنجازها 
حلقة مستمرة منذ عهد الملك عبدالعزيز» ومن بعده أبناؤه 0 سعود » 
والملك فيصل» والملك خالد رحمهم الله» حتى توسعة خادم الحرمين 
الشريفين الملك فهد بن عبدالعزيز ‏ حفظه الله وعمارته» من حيث كبر 
المساحة» وبراعة التصميمء وسلامة التنفيذ» وجودة مواد البناء 
المستخدمة في هذه العمارة وحداثتهاء والمتمثلة في استعمال الخرسانة 
الله والجكديين والأسيية والرخام؛ واستخدام أحدث أنواع 
الأخشاب والزجاج البللوري والملون» وتعدد أدوارهاء وتوفر الخدمات 
اللازمة بها من سلالم كهربائية وعادية» ومصاعد» ومواقف سيارات» 
ودورات مياهء ونقاط شرب الماء المبرد» وإمدادها بالكهرباء لإنارتها 
بطرق حديثة؛ وتكييفها وتهويتهاء وربطها بشبكة مراقبة لتجقيق الأمن 
والسلامة والراحة لروادهاء وتزويدها بمكبرات الصوتء, والكاميرات 
التلفزيونية لنقل الصلوات مباشرة عبر الأقمار الصناعية للعالم» وخاصة 

في أيام الحج ورمضان.والعيدين. كما تم في التوسعات السعودية 


مقدمة المؤلف ١‏ 


واسعةء وعدم التصاقهما بأي مبان» وتطوير المناطق المحيطة بهما 
بإنشاء مبانٍ حديثة من أدوار عدة» لتقديم خدمات سكنية وفندقية متطورة 
لقاصدي الحرمين الشريفين من الحجاج والمعتمرين والزوار. وهذه 
مميزات كبيرة لم نتوافر إلا في التوسعات السعودية» وذلك بتوفيق من 
الله وعونه لولاة الأمر فى المملكة العربية السعودية. 

ونظراً لأهمية المصادر والمراجع التي تم الاعتماد عليها في هذا 
البحث» فإنه تم تزويد البحث بقائمة لها تكشف عن كثرة مصادر المادة 
العلمية وتلوعهاء وتزويد البحث بنماذج من الصور القديمة والحديثة» 
والرسوم والأشكال الهندسية والمعمارية. 

وإنني أشكر كل من قدم لي المساعدة في الحصول على هذه المادة 
العلمية» وخاصة مكتب مؤسسة اين لادن السعودية ببجدة )» الذي زودنى 
بالتفصيلات اللازمة» والمخططات والصور الخاصة بالمشروعين 
. بمرور مائة عام على تأسيس المملكة العربية السعودية» وذلك على الموافقة 
الكريمة لي بالكتابة في هذا الموضوع التاريخي الحضاري المهم . 

وكذلك أشكر الأمانة العامة للاحتفال بمرور ماثة عام على تأسيس 
المملكة ودارة الملك عبدالعزيز على العناية بمثل هذا الموضوع الذي 
يتحدث عن مشروعين إسلاميين مهمين في الحرمين الشريفين» وإخراج 
هذه الدراسة إلى حيز الوجود. والله أسأل التوفيق» وأن يكون هذا 
العمل خالصا لوجهه الكريم. 

وبالله التوفيق. . 


م 


التعريف بمكة المكرمة. 

التعريف بالكعبة المشرفة. 

- خصائص البيت الحرام وفضائله. 

تاريخ عمارة المسجد الحرام من بناء آدم 
عليه السلام ‏ حتى عام م ه. 

تاريخ عمارة المسجد الحرام في العصور الإسلامية 
حتى بداية العمارة السعودية الأولى. 


م 


إن دراسة تاريخ عمارة المسجد الحرام بمكة المكرمة هي بمثابة 
تقويم حضاري يكشف عن حجم التطور الحقيقي للعمل المعماري الذي 
ناله الحرم المكي الشريف. والمدارس المحيطة به» على مر العصور منذ 
بناء آدم - عليه السلام ‏ للبيت الحرام» وما مر به بناء المسجد الحرام 
من توسعات وتعمير حتى بداية العهد السعودي ودخول الملك عبدالعزيز 
مكة المكرمة عام 57 1١هء‏ أملاً في إعطاء هذا المكان المقدس حقه من 
الدراسة التاريخية والحضارية المعمارية التي يستحقها. 

وقبل الحديث عن التطور المعماري للمسجد الحرام بمكة المكرمة» 
لا بد لنا أن نتعرف على البلد الذي يقع فيه الحرم» ألا وهو مكة 
المكوية. 
التهريف بمكة المكرمة وأسمائها: 

لمكة المكرمة ‏ شرفها الله أسماء كثيرة منها: مكة بالميم لقوله 
الل لز العا كك لنبك ضك ورك عل علو كايا كراد لماخ 
هر وان أَنُّ يما صمل برا .2١74‏ وبكة بالباء لقوله تعالى: #إدَّ أل بيت 
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(1) سورة الفتحء الآية: 4؟. 


نف عمارة المسجد الحرام والمسجد النبوي في العهد السعودي 


سم خا سم ل مه قَام إراهيمٌ 


7 ره 5 عل سر 200 د ب جه 5 
وَضِمَ لئاس لَأْذِى بَحَةَ مبارك وهدى العللمين) ذه إيات بينت مُقَام إبرهيم 


3 ل كان ال كترم 1 ل 00 0 ذه كه 
ومن دَُخَلْةٌ كان ءَاينًا لو النايس حِج اليب من استطا 6 
مر 44 أ سي 010 

فَإِنَّ الله ع عن الْعلليين »© 


وأورد الفاسي أن بكة بالباء هو موضع البيت وهو الكعبة» ومكة 
بالميم موضع القرية؛ وهو ما يحيط بالكعبة المشرفة'”"'. وقيل: إن بكة 
تشهل البيّك والمستجد» بومكة امع اللحرة كلم . 


ومن أعواتها أرفا : «البلد» لقوله تعالى: #أوَإِدْ آل إِنسِمْ ري أَجْعَلْ 


مد للد امنا وأجَدُبن وَبَنَ أن تَتْبْدَ الأضتا4”؟2. وقوله تعا 


! 
3 
0 


في يكذ ابآر0) عَأتَ جز يكنا ابر . 
وسماها الله تعالى «البلد ا في قوله تعالى : #والئين و2 


وَطْورٍ سد 27) 0 رهذا اللو الأميك ©" وروت ابضا باسم «البلدة) في قوله 
مم 0 هم و كل مد 


تعالى < رق رك أ أن أعبْدٌ ربت هنزو اند الى حَرّمهَا وم 
مرت أن أكرت ين الْمْْلِنَ4”". ومن أسمائها أيضاً امعاد»؛ قال تعالى : 


مه م72 ررم 500 عر رسع بو عر 2 


إن أأزى فرض مليّلك الْقربات لَرَادّكَ إل 


- 0-8 


2 


3 0خ مه 
و قل ينه أعلم من جا بالف ومن 


)١(‏ سورة آل عمران» الآيتان: 95.) /7ا9. 

() تقي الدين محمد الفاسي: شفاء الغرام بأخبار البلد الحرام » تحقيق: مصطفى محمد 
الذهبي (الطبعة الثانية» مكة 0 الحديثة» 0101 ججاء ص 960. 

(*) أحمد بن عبد الله محب الدين الطبري: القرى لقاصد أم القرى (الطبعة الثانية» القاهرة» 
مطبعة الحلبي» ١179١ه/‏ ١191م)‏ . ص 500. 

(4؟) سورة إبراهيم» الآية: هلا. 

(©) سورة البلد» الآيتان: 2١‏ ؟7. 

(7) سورة التين» الآيات: 01 70. 

(0) سورة النمل» الآية: .9١‏ 


عمارة المسجد الحرام حتى عام (145اه) رف 


م في َكل تيبو" . وورد اسمها #أم القرى؛» قال تعالى: لإمَكدَا كك 


رم ب ثيه 


جلي وس رقو و يي 0( روم مرج هو ع 
7 مبارك مصدّق الذى بين بديه وَلِدْنَذِرٌ 4 لمر وَمَنْ حوَهًا وَالْذِينَ 5 


الح ون بل 4 بك وَهُمٌ عل 15 عن صَلَائِمٌ ا 0 ع ف «الوادي» من 
قوله تعالى: ري | لك أسكثُ من دري 0 


0014 بي عيضي .“فير 


ينا ليقِيمُوأ الصَّلَوة دَلَجَعَلْ أَفيِدَةٌ صرت ألنّاسن تبوكة إلنهِمْ دهم من التَمردتِ 
روي سءوسروو زهرة عي ل 

مه ٠‏ والمسجد الحرا» في قوله مالي" #لَقَدَ صَدَقَت 
أنَهُ رَسُولهُ ايديا بالْحَنَ لَدَخْلنَّ الْسسْجِدَ الْحَرَام إن سه أله عامبيت عَلْقنَ 
وم 3 يتين 1 فصت هد تتلا مكل بن ذو كلك نت 
17 وقوله تعالى: بحن اذى أَنر يبدو للا : تي امه 
الحاو إل الساعيد الأقصا الى ترما حول لِثْريمٌ من ني ا 
0 وعال كد أشوى بوطرك الله محيه و 56 ا 
من دار أم هانئ بجوار المسجد الحرام. وقال المفسّرون: إنه قد يطلق 
المسجد الحرام على مكة أو الحرم"' بدليل قوله تعالى: #مَلِكَ يس لَه 
يك أن حاضِك الْسَْمِرٍ للْرار4”". وقوله تعالى: #يَكأَيهًا ألزينت امنأ 


2 


أ المفركت 0 1 4 ا وأ سج د ارام بعد 00 1 هذا وَإِنْ تت 
2 0 3 و 23 د من 5 " > إن كم ا 7 ا م 0 


000( سورة القصص» الآية: 0 

(؟) سورة الأنعام» الآية: ؟4. 

() سورة إبراهيم» الآية: 71. 

() سورة الفتح» الآية: 710. 

(0) سورة الإسراءء الاية: ١‏ 

(5) إسماعيل بن كثير: تفسير ابن كثير (طبعة المنار بالقاهرة» سنة 745١ه)‏ جه؛ ص -١١5‏ 
7 ومحمد بن أحمد القرطبي: الجامع لأحكام القرآن (الطبعة الثالثة؛ بيروت» دار 
الكتاب العربى» 41 7١ه)‏ جاء ص .1١54‏ 

(0) سورة البقرة» الآية: 195. 

(0) سورة التوبة» الآية: 78. 


عمارة المسجد الحرام والمسجد النبوي في العهد السحودي 


وأورد تقي الدين الفاسي أسماء عدة لمكة غير التي وردت في القرآن 
الكريم منها: الحاطمة» وكوتى» والسلامء وصلاح» والقادسة. 
والمقدسة» والباسة؛ والئاسة» والبساسةء والقرية» وأم رحمء وأم 
الرحمن» والعريش» والرأس. وجاء لكر راك مضه استقاها من 
١ ٠‏ 
وقد نظم القاضي أبو البقاء ابن الضياء الحنفي سبعة أبيات جمع فيها 
من أسماء مكة نحو ثلاثين اسم هي : 
لجسكحة أسعتاء تثلاكون عنيت 
صلاح وكوتى والحرام وقادس 
وحاطمة البلدالعريش بقرية 
و معطشة أما لقرى رحمناسة 
ونساسة رأس بفتح لهمزة 
ووأمن وتتاخ آم كنوقى كتسسكرة 
سبوحة عرش أم رحمان عرشنا 
كبذا شرع البنلكه الأمسعن كجلدة 
كذا اسمها البلد الحرام لأمنها 
وما كثرةالأسماء إلا لفضلها 
حباها به الرحمن من أجل > د 


)غ20 تقي الدين محمد الفاسي : شقاء الغرام بأخبار البلد الحرام» تحقيق: مصطفى محمد 
الذهبي؛ دل ص ”1-87 ,٠١‏ 
(؟) محمد بن ظهير: الجامع اللطيف (الطبعة الثالثة» القاهرة» دار الفكرء 97١اه/‏ - 


عمارة المسجد الحرام حتى عام (49؟اه) ه" 


التعريف بالكعية المشرفة: 


للكعبة المشرفة أسماء كثيرة وردت في القرآن الكريم» وعدّدها 
الكثير من المؤرخين. قال ابن منظور: «الكعبة: البيت الحرام»"'". وقال 
بقرت "نزت أرق ما علق الهش الأزقن كان الكمةة"" وقد دكرها 
الله في القرآن الكريم د اا فجاءت باسم البيت. وقال تعالى: 
إذَّ أل بت وْضِمَ لِنَّاس لَلَدِى ِسَكَةَ بار وَهْدّى لِلْعَلوينَ74". وقال تعالى : 


سي لطر 6و بر ساسا 


ذا 36 صلا وده انك الشتكة وكرية قروا النذاه ينا 
5 يت . 0 معان 1 إِرََهِمَم الْقَوَاعِدَ من لدت 


ع ريس ممهء 


ل ا لني | أت ألتميع التليز 4 . وتان تجانع امقها 
لوَإد يَوَآنا بهي 0 أي أ لا شرف ا 0 
للطَايفينَ وَألْقَا 0 ال 76 قانتعال :تكن 

أَعْسَمَرٌ هلا جْنمَا جْمَاءَ 1 أن يَعَلَوَمَت بهما4". و قَوْلهُ تعالى: 00 و 


1911م)؛ ص 21775 وأحمد بن محمد الأسدي المكي : إخبار الكرام بأخبار المسجد 
الحرام» تحقيق: الحافظ علوخ يضطدي (الطبعة الأولى» 5 دار الصحوة» 
اهم 9585ام)ء ص 4 , وقد أوردنا الأبيات حسيما وردت في كتاب المكي» 
وذلك لقيام محقق الكتاب بمراجعة الأبيات على النسخ الخطية والمصادر الأخحرى 
وتصويبها كما أشار إلى ذلك فى ص »7١5‏ هامش )١(‏ و(") من الكتاب المذكور 
آنفاً . ١‏ 

.7١8 ابن منظور: لسان العرب (طبعة دار صادر» بيروت ب ت) » جاء ص‎ )١( 

(؟) ياقوت الحموي: معجم البلدان (حرف الكاف والعين)»؛ (طبعة دار صادر» بيروت» 
كلاه م 11م) جةء ص 557. 


نل 
- 
حَجَّ أبنت 


0 


(*) سورة آل عمران» الآية: 915. 
(4) سورة الأنفال» الآية: ه 
(60) سورة البقرة» الآية: .1١١1/‏ 
() سورة الحجء الآية: 5؟. 
(/) سورة البقرق» الاية: 188. 


2" عمارة المسحد الحرام والمسجد النبوي في العهد السعودي 


مدا 277 وقوله تعالى : لوَإِد جَعَلنا ألْينْتَ متَابة دس وأتتاك” "1 
وقوله تعالى: إن ألصّمَا وَالْمروة من عير نو كمَنْ حَجٌ لبت أو 
تع عبد أن يلوك يهم ومن توم حبرا إن مه أ ع4 . وانستساهنا 
الله تعالى «الكعبة»» و«البيت الحرام 1 و«البيت المحرم» في قوله تعالى : 
«جَملّ أده الكسة لدت اكرام قبنمًا لسن . . . 474“ وقال تعالى: 
يك 0000 ل مِدَكُمْ هديا 58 الكَعبَةٍِ4”*: وقال تعالى: نبا إن 
سكب من بق دنا كنول تهوا لد 
دن اموا ل ُو سَعَِرٌ لله ولا التَبْرَ شرام ولا المْدَىَ 
كله بين ليت لَخْرَام يكن كلا ين كته م74 . 
وورد اسم الكعبة المشرفة في القران بالبية العيقه والبيت لسرن 
0 تعالى: ثم شرا سَمهم وَلجوفوأ ونم ول ووأ ست َس 
عتِيِقٍ4"؛ وقوله تعالى: ##لَكٌِ فيا َنِم إِلَ ب سق شد َلآ ِل 
5 القيق4" قرت بطالي: ناث 9 يك تَسطرر 09) ف رد 
شور () وَالْبتتِ المتئور 1١74‏ . 
ومن هذا يتضح لنا أن للكعبة المشرفة عدة أسماء وردت في القرآن 
الكريم في مواضع عدة» وأنها قبلة كل مسلم في كل أنحاء المعمورة» 


جرع ار مين م 


ولا الفلتيد 


." سورة قريش» الآية:‎ )١( 

(5؟) سورة البقرف الآية: 6؟١.‏ 
(؟) سورة البقرة» الآية: .١68‏ 
(:) سورة الماكدة» الآية: /!9. 
(4) سورة الماتدق الآية: 46. 
(1) سورة إبراهيم» الآية: /1". 
90) سورة المائدة» الآية: 7. 
(4) سورة الحجء الآية: 79. 
(9) سورة الحجء الآية: *الا. 
)1١(‏ سورة الطورهء الآيات: .4-١‏ 


عمارة المسحد اللحرام حتى عام (147اله) ف 


عجدابها المبلمود في قلات حون مرات فى اليوم والليلة؛ قال 
تعالى : قد يك تَنلِ وه فى َمل ونه هله رسكا وَل مَمْهَلَكَ 
طرَ التنجد الاو ويك ما ع كوأ جوع طتُ204. كما أن على 
كر حلي سا يع اح لمن امططا العيما لاني وَللّ 
عل لاقن - م السَيتٍ مَنِ أسَتَطاءَ لَه 0 مع القيام بمناسك الحج 
الأخرى طلا تلعقى والكترة من الله ا 00 


جغرافية مكة: 


يتخذ عمران مكة المكرمة في الوقت الحاضر شكل هلال يميل إلى 
الاستطالةء ويتجه جانباه نحو سفوح جبل قعيقعان» وهي على هذا التحو 
تبدو وقد ضيقت عليها سلسلتان مزدوجتان من التلال» فإلى الشرق يمتد 
جبل أبي قبيس» وإلى الغرب يحدها جبل قعيقعان» ل 5 
عرض )١١,780,75١(‏ درجة» وخط طول (79,59,5709) و" 


ومكة ل ل سباع 
ميم ار 7 حول الكعبة» 5 0 ا بيدا في 
المسفلة» وما ارتفع يسمونه المعلاة”*'. وترتفع ا لالالام عن 


.١44 سورة البقرة» الآية:‎ )١( 

(؟) سورة آل عمران» الأية: /91. 

(*) الجمعية الجغرافية السعودية: دليل المواقع الجغرافية في المملكة العربية السعودية 
(الطبعة الأولى» الرياض» مكتبة العبيكان» 1419١ه)»‏ موضع مكة المكرمة. 

(4) أحمد أبو الفضل: مكة في عصر ما قبل الإسلام (طبعة دارة الملك عبدالعزيز) رقم 2٠١‏ 
ص مالا . 


8" عمارة المسجد الحرام والمسجد النبوي في العهد السعودي 


مستوى سطح البحر» وتعد مدينة جدة الميناء الرئيس لمدينة مكة» وتبعد 


ا 1 ا 00 
خريطة مكة المكرمة في مطلع القرن الرابع عشر الهجري 


)000( وزارة الشؤون البلدية والقروية: مكتب. تخطيط وتنمية مكة المكرمة . التقرير الثالث» 
المشروع 25١8‏ رجب 6ه( 1585م ءصضص5. 
ع إبراهيم رفععست: مرأة الحرمين » ص 9ل١.‏ 


عمارة المسجد الحرام حتى عام (45؟اه) 53> 


2 


4200 
8 008 
للايز | | لإا 7 
9 لط !اط ]ع اا 
||| ا» 
اس لإا 


مكة المكرمة: في الإسقاط المساحي الفلكي هي و 
خصائص البيت والبلد الحرام: 


إن الله سبحانه وتعالى ‏ اصطفى البلد الحرام مكة المكرمة بأن جعل 
فيها مناسك عبادته» وأوجب الإتيان إليها من كل مكان في المعمورة؛ 
قال تعالى : #وَأدن فى لكان بلي بَأوْكَ ربكالا ول كل صَابرٍ يات 
ين كل َي عَمِت74'"» فلا يدخلونها إلا متواضعين متخشعين متذللين» 
)١(‏ د. سعد المرصفي : الكعبة مركز العالم» ص 147 . 
(؟) سورة الحج» الآية: 1؟. 


لين عمارة المسجد الحرام والمسجد النبوي في الحهد السعودي 


كاشفي رؤوسهم» متجردين عن لباس الدنيا إلا ملابس الإحرام للرجال. 
وبقصد عباد الله البيت الحرام وقد امتلأت قلوبهم بالرهبة من عظمة الله 
وقوتهء مهللين مكبرين ابتغاء مرضاة ربهم في وحدانية لله وحده. ورغبة 
في رحمته وعفوه وكرمهء شبوي ل لم ولا يهتفون 
لأسن جز 4 السشهابة اقول تعالى ‏ ط إن انر أن عند رركت دزو اتلد 
الى ها 1ت[ 3 وقوله تعالى: « ليك ضَرنتقِ © 
الفح رعَله ْمَل وَالصَيف(ي) كليتبدوا رب هنذا البَتَي0ي) الى أطعمهم 
ين جوع وَءَامَنَهُم من حون وقد كفل الله 0 - لعباده في هذا 
المكان الطاهر الرزق» قال تعالى: 80 الل فق الل ين 
لسوت كل مو رَنةا ذ3 اذا رلكة أ أسضايث لا بتلثرس 74 . 


وجعل الله البيت والبلد الحرام حرماً آمناًء لا يسفك فيه دم ولا 
تعضد به شجرة؛ ولا ينفر له صيد» ولا يختلى خلاه. ولا تلتقط لقطته 
للتمليك بل للتعريف فقط؛ وجعل قصده مكفراً لما سلف من الذنوب» 
ماحياً للأوزار» حاطاً للخطايا”؟. قال تعالى: 2 ال امنا لا حرا 
سَعَثْيرٌ أله ولا شمر لحرا وَلا اذى ولا لْمَكِيدَ  5]5‏ كين ليك ليت الحرام بلعو عون 


يم ير هر ع 


فَصْلَا يمن نيم وَرضْوانا المت اد 
مكة: « إن هذا البلد حرمه الله يوم خلق السموات والأرض فهو حرام 


١ سورة النملء» الآية:‎ )١( 

. سورة قريش بكاملها‎ )١( 

[فرة سورة القصص » الآية: 07 , 

00( أبو البقاء محمد بن أبي الضياء الحنفي: : تاريخ مكة المشرفة والمسجد الحرام والمدينة 


المشرفة» تحمقيق علاء إبراهيم الأزهري و أيمن نصر الأزهري (دار الكتب العلمية» :0 
بيروت» 15118١ه),‏ ص .١‏ 


(4) سورة المائدة» الآية: 7. 


عمارة المسجد الحرام حتى عام (45؟اه) "١‏ 


بحرمة الله إلى يوم القيامة ...» الحديث”'2. ومن خصائص هذا البلد 
الأمين مضاعفة الأجر والثواب لمن أحسن فيه وتوعد الله من أراد به 
سوءًا أو حتى هم بعمل ما حرّم الله بالعذاب الأليم» » فقال جل من 
امل : لاد برد فيه بإلكا يطل رف من عدب إيه! 1 


714 ع ساب 


تعالى : #فلا رست ولا سوق وَلَا جِدَالَ فى الحج 4 


كبا ور أنضا ف متسس فو أن عريرة قال قال وترك 
الله طهِ : امن الى .هذا البيث» فلم يرفت: ول سق رجع كيوم ولدته 
أمها”؟'. وليس لقاصده للعبادة الخالصة لله كالحج والعمرة من الأجر 
ثواب دون الجنة»؛ ففي السئن عن عبد الله بن مسعود ‏ رضي الله عنه - 
قال: قال رسول الله وَِّ: «تابعوا بين الحج والعمرة» فإنهما ينفيان الفقر 
والذنوب كما ينفي الكير خبث الحديد والذهب والفضة» وليس للحجة 
المبرورة ثواب دون الجنة0" . وفي معناها ما جاء في الصحيحين عن 
أبى هريرة ‏ رضى الله عنه ‏ قال: قال رسول الله ككل : «العمرة إلى 
الحيرة كتنارة شنا يسنان والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة»"'' . 
وثبت عن النبي ككِةِ أن الصلاة في المسجد الحرام بمائة ألف صلاة» 


)١(‏ رواه مسلم في صحيحه: جاء ص 24485 في كتاب الحج. باب تحريم مكة وصيدها. 

(0) سورة الحجء الاية: 16. 

(”) سورة البقرة» الآية: /ا19. 

(:) أخرجه الترمذي: ج "؛ ص 115» رقم 2481١‏ كتاب الحج في ما جاء في ثواب الحج 
عن أبى هريرة مرفوعاً وابن عدي . انظر: الكامل 1175/4. 

(9 لغرب البخاري + كناب الحم بان افضائل الحجالعيرونة تحديف 1813 دق 
ومسلم: كتاب الحج» باب فضل الحج والعمرة ويوم عرفة» حديث 2))١70:0(‏ واللفظ 

© 2 في المسند: 2817/١‏ والترمذي: كتاب الحج؛ باب ما جاء في ثواب 
الحج والعمرة حديث »)861١١(‏ والنسائي: كتاب الحج» باب فضل المتابعة بين الحج 
والعمرة: 7/8 .١١6‏ 


ضفن عمارة المسجد الحرام والمسجد النبوي في العهد السعودي 


فعن عبد الله ب بن الزبير عن النبي وك أنه قال: « صلاة فى مسجدي هذا 
أفضل من ألف صلاة ذ فيما سواه إلا المسجد الحرام»؛ وصلاة في 
المسجد الحرام أفضل من صلاة في مسجدي هذا بمائة ألف صلاة»"''. 

ل 
فليس على وجه الأرض قبلة غيرهاء يتجه إليها المسلمون في صلاتهم آناء 
الليل والنهار» لأداء ركن من أركان الإسلام الخمسة وهي الصلاة استجابة 
لقوله تعالى : #وَمًا خَلَدْتُ لْلْنَّ والانس إِلَا لِيمبْدُون2"”4. ومما اختصت به 
أيضاً أن بها المسجد الحرام ارد محم قي للا رسيو كن رركن 
لصحن عن بي ف قال سألت رسو اله عن أول مسجد وض 
في الأرض ؟ فقال: ١‏ المسجد الحرام. قلت: ثم أي ؟ قال: المسجد 
الأقصى.: فلك كم بينهما ؟ قال: أرهوق قاما فإن الذي سيفن 
المسجد الأقصى هو نبي الله يعقوب بن إسحاق عليه السلامء وكان بينه 
وبين بناء إبراهيم - عليه السلام ‏ هذا المقدار» والله أعلو”" . 

ومما يدل على فضل مكة المكرمة أن الله تعالى ‏ أخبر أنها أم 
القرى» فالقرى كلها تبع لها وفرع عليهاء وهي أصل القرى» فيجب ألا 
يكون لها في المدن والقرى عديل أو بديل. 

ومن خصائصها: أنه لا يجوز دخولها - 5 أصحاب الحوائج 
المتكررة - إلا بإحرام؛ على أحد القولين للشافعي وأحمد”' . 


)غ20( أخرجه البخاري: كتاب العمرة» باب وجوب العمرة حديث (؟/ا/1١1-‏ فتح) ومسلم: 
كتاب الحج» باب فضل الحج والعمرة ويوم عرفة حديث (1759). 

(؟) سورة الذاريات» الآية: 05. 

إفرة رواه مسلم في مختصر صحيح مسلم: للحافظ المنذري» ص دولل وفي الجامع 
الصحيح المختصر: 9/ 2171731 وصحيح مسلم : الال والأزرقي: أخبار مكة» 
جا 0 
ص ؟7١١1, ١‏ 


يي 0 


الكعبة المشرفة أول أثر معماري عرفته البقعة المقدسة الطاهرة التى 
يقوم عليها المسجد الحرام» بل عرفه بلد الله الأمين مكة المكرمة. 

وتجدر الإشارة إلى أن العمارة الأولى للبيت الحرام كانت على يد 
خليل الله ونبيه أبي الأنبياء وابئه إسماعيل عليهما السلام» وسبق تلك 
العمارة أكثر من بناء للكعبة الشريفة» فلقد ورد أن أول بناء لبيت الله 
الحرام في مكة الطاهرة بناء الملاتكة للكعبة» وذلك قبل بناء آدم عليه 
السلام. 

وعن بناء الملائكة للبيت الحرام ذكر الأزرقي : «أن الله - سبحانه 
ابنوا لي بيتاً في الأرض على مثال البيت المعمور وقدره» ففعلواء وأمر 
الله - سبحانه ‏ من فى الأرض أن يطوفوا بهذا البيت كما يطوف أهل 
السماء دالميت المعو لان وأن هذا كان قبل خلق آدمء وقبل خلق 
الأرض بألفي عام)”"" . 
)١(‏ محمد الأزرقي: أخبار مكة» تحقيق: رشدي ملحس (ط 4» بيروت» دار الثقافة» 

08م) جا اء ص 5". 


(0) أحمد المكي: إخبار الكرام بأخبار المسجد الحرام» تحقيق: الحافظ غلام مصطفى 
(الطبعة الأولى» القاهرة» دار الصحوة للنشرء 6٠4١ه/‏ 1986م))» ص .١١8‏ 


6 عمارة المسجد الحرام والمسجد النبوي في العهد السعودي 


وأضاف الأزرقي : « أن البيت الذي بوأه الله تعالى ‏ لآدم ‏ عليه 
السلام - كان يومئذ ياقوتة من يواقيت الجنة» وكان له بابان؛ أحدهما 
شرقي»؛ والآخر غربي؛ وكان فيه قناديل من نور انيتها ذهب من تبر 
الجنة» وهو منظوم بنجوم من ياقوت أبيض» والركن يومئذ نجم من 
نجومه» وهو يومئل ياقوتة بيضاء»"'' . 


فلم يزل البيت ياقوتة حتى كان زمن الغرق أيام نوح عليه السلام» 
فرفعها الله سبحانه وتعالى ‏ إلى السماء» واستودع الله عز وجل - 
! (ه 
الركن من جبل أبي قبيس ١‏ 


وأورد الأزرقي: أن مكان البيت الحرام خفي بسبب الغرق فيما بين 
نوح وإبراهيم عليهما السلام»؛ وكان موضعه أكمة حمراء يتعبد عندها 
. 0 ؟ 5 00 
#وَإِذ بوآكا لتَرهيمٌ مكات الَيْتِ أن لا شْرلف إى شيعا وَطْهْر بد 
95 عم د 0 3 2 3 7 


طَايفيَ وَالْفَايمِينَ وأركع ال 0 وهنا جاء إبراهيم عليه السلام 


2 


وسكن فيه ومعه أهله. وكانت مكة آنذاك واديًا لا زرع فيه»ء فدعا إبراهيم 


5 1 5 3 ل كي سي 0 2 5 5 
تعد قال عات رآ ف أسكنث من ذَيَيّقٍ يواد عير ذى رَرْع عِنْدَ بيْيِكَ 


روج زرح ري 


لمحي ريا لقموا الصَلر ملعل أده صنت آلنَاين تبوعة اليم وَأردْفَهُم ين 
ار 0104 5 رح سال مر 7 

التمرات لعلهم ا وقد استجاب الله تعالى لدعوة إبراهيم 
عليه السلام, واخرج له ماء زمزم وأمره ببناء البيت الحرام هناك ليكون 


)001( الأزرقي: المصدر السابق» ج١»‏ ص .51١-4١0‏ 

0( الأزرقي: أخبار مكة» تحقيق: رشدي ملحس (ط 4» بيروت» دار الثقافة» 1917/9م)» 
جاء ص .0١‏ 

(9) المصدر السابق نفسه. ج .١‏ ص "5. 

(4) سورة الحجء الآية: .5١‏ 

(9) سورة إبراهيم» الآية: لالا, 


تاريخ بناء الكعبة المشرفة من بناء آدم ‏ عليه السلام ‏ حتى عام مه ونا 


مكاناً لعبادة الله وحده؛ قال تعالى: #جَعلَّ أَلَهُ الْكتبسة الَيَتَ اكرام قِبمَا 
00 
نس ٠7#‏ . 
وقد بِيّن الله تعالى ‏ لنا في القرآن الكريم كيفية بناء إبراهيم وولده 
إسماعيل عي ا لل ا د لي لوااتع لي 'وَإِدٌ يرقم 
إنهِعم الْموَاِعِدَ ين الْبيّتِ وَإِسْمِلُ ربا َل هنا إِنّكَ أنتَ ألتَمِيمٌ اميم #”" . 
ويضيف الأزرقى: أن بناء الكعبة المشرفة كان بالحجارة التى كانت 
الملائكة تأتي بها إلى إبراهيم من جبال عدة. وقد أورد لنا تفصيلاً عن 
ذرع الكعبة المشرفة وارتفاعها وصفتهاء فقال: إن إبراهيم ‏ عليه السلام ‏ 
جعل طول البيت الحرام في السماء تسعة أذرع» وطوله من الركن 
الأسود إلئ الركن الشامي الذي عند الحجر من وجهه اثنين وثلاثين 
ذراعاً» وجعل عرضه ما بين الركن الشامي إلى الركن الغربي الذي فيه 
الحجر اثنين وعشرين ذراعاء وجعل طوله من الركن الغربي إلى الركن 
اليماني واحدًا وثلاثين ذراعاًء وجعل عرض شق البيت اليماني من الركن 
0 إلى الركخ اليماتى عشرين ذراع]”". كما جغل لها ركتين فقط 
الر كن الأمنود» والركن اليياضي» ولم يجعل لها أركان من جهة 
0 المع يا بلا اشح بر امارد ل ضاي دائره» 
0 وجعل بابها بالأرض غير مبوب 
جبل أبي قبيس زمن الغرق في عهد نوح ‏ عليه السلام -؛ وعندما كان 
(؟) سورة البقرة» الآية: /ا١١.‏ 
إفرة الأزرقي: أخبار مكة؛ ج١2‏ ص 14. وانظر أيضاً: عبدالقدوس الأنصاري: الكعة 
المشرفة قبل الإسلام (الطبعة الأولى؛ جدة» مطابع الروضة» *50١ه/‏ 1987م)) 
1-716 
(4:) المصدر السابق نفسه» جح ١ء.‏ ص 154. 


لذن عمارة المسجد الحرام والمسجد النبوي في العهد السعودي 


إبراهيم وابنه إسماعيل ‏ عليهما السلام ‏ يبنيان الكعبة» جاء به جبريل 
- عليه السلام - ووضعه في مكانه المحدد له في الركن الشرقي من الكعبة 
المشرفة ركان الععر يدولا تاكلر ا حتديل) عو قله افيه اماه بوره 
جميع الجهات» فكان نوره يضيء إلى منتهى أنصاب الحرم في كل ناحية 

: 000 
من نواحي الحرم © . 

ويتضح لنا من هذا البناء أن بناء إبراهيم وابنه إسماعيل ‏ عليهما 
السلام ‏ للكعبة المشرفة كان بالحجارة دون غيرهاء وأنها لا باب لها 
ولا قفل ولا سقفء وجاء بناؤهما للكعبة في الموضع الذي حدده الله 
لهماء وأنهما قاما بعد بناء الكعبة بالطواف حولهاء والتعبد إلى الله 
عديها بيدا كرا انان كر 

وقد استمر بناء البيت الحرام في هيئته وعظمته حتى قامت كل من قبيلتي . 
العمالقة وجُرهم بتجديد عمارته» وهذه العمارة ثابتة تاريخياً» وأما كيفية 
البناء فهو غير محقق”", وهذا الأمر لم يفصّله المؤرخ الأزرقي بل أورده 
سريعاً. والواضح أن جرهم حكمت مكة فترة من الزمن» وتولت الحجابة: 
وفي عهدها جاء سيل عظيم فدخل الكعبة فهدمهاء فأعادت جرهم بناء البيت 
مثل بناء إبراهيم عليه السلام» وبقي كذلك حتى عهد خزاعة”؟' . 

وفي أثناء حكم خزاعة يذكر ابن كثير أن قبيلة خزاعة حكمت مكة 
المكرمة وما حولها نحوًا من ثلاثمائة سنة» وقيل: خمسمائة سنة» ظلت 
خلالها ولاية البيبت وشؤون مكة المكرمة في يد زعماء هذه القبيلة©. 


00 المصدر نفسه. ج ».١‏ ص 50. 

زع المصدر نفسه) جح )١‏ ص ات 

(؟) عبدالقدوس الأنصاري: المرجع السابق»؛ ص 78. 

0( الأزرقي: أخبار مكة. ج١2‏ ص 816. 

(0) الحافظ ابن كثير : البداية والنهاية (الطبعة الثانية» بيروت» مكتية المعارف» //1ام)ء 
جك ص لاما , 


تاريخ بناء الكعبة المشرفة من بناء آدم ‏ عليه السلام - حتى عام مه ا 


ويظهر أن خزاعة لم تقم بعمارة البيت الحرام أو ترميمه طيلة عهد 
خكبها الطويل: لوكة"'") وند اسعير العال كذللك بق حهد فريكن: 


وفي عهد قريش لقيت الكعبة المشرفة كل عناية واهتمام» وخاصة 
في عهد زعيمها قصي بن كلاب الذي قام بتجديد بناء الكعبة» وكان 
سبب هذه العمارة الحريق الذي شت بالكعية على أثر تسميرهات أي 
تبخيرها - من امرأة قرشية » ثم أعقب ذلك هطول أمطار غزيرة» ودخول 
السيل للكعبة» فأحدث ذلك الحريق ثم السيل أضراراً كبيرة أدت إلى 
إفعاف خدران الكعة”: فافنظرت قريكن للنظر :فى الآمر والتشاون فى 
النفقة لذلك» وقام ببنائها بئاية حسنة لم تبن مثلها من قبل”"»: وستقّها 
بيخشب الدوم وجريد النخل» وزاد فى ارتفاعها تسعة أذرع أخرى» 
في الك ٍ ا 


ويصف لنا الأزرقي طريقة بناء الكعبة وشكلها فيقول: إن قريشاً بنوا 
القع عدن ا زلفاع آريعة أذزع دوعتو البحفارة» لي رضمو بابها 
مرتفعاً عن الأرض أربعة أذرع» ثم رفعوا جدارها بعد ذلك» ووضعوا 
لها امققا خكتيا سنطحا » وجحلوا امن الناخل سح دقاته في 
صفين» في كل صف ثلاث دعائمء من الشق الشامي الذي يلي حجر 


.7”١ عبدالقدوس الأنصاري: المرجع السابق» ص‎ )١( 

(0) تقي الدين محمد الفاسي: شفاء الغرام بأخبار البلد الحرام» (الطبعة الثانية» مكة» مطبعة 
النهضة الحديئة» ١47١ه/1949م))‏ ص 187. 

() حسين باسلامة: تاريخ الكعبة المعظمة (الطبعة الثانية» القاهرة» دار مصر للطباعة؛ 
1944م ص 77. 

8 ابوالقدوس الاتضاريء اقاريع المقصل للع الحدرة قزل :الإشلام صن ا ولاء 


ين عمارة المسجد الحرام والمسجد النبوي في العهد السعودي 


إسماعيل إلى الشق اليماني» وجعلوا ارتفاعها من خارجها من الأرض 
إلى أعلاها ثمانية عشر ذراعاً» وكان ارتفاعها قبل ذلك تسعة أذرع, 
فزادت قريش ارتفاعها في السماء تسعة أذرع أخرى, وكانوا يبئونها من 
أسفلها إلى أعلاها بمدماك من حجارة ومدماك من حشب» وكان 
التكيك؟ عيسة عكن: والسجازة شن عبر ديكا + وحعلو مروانها 
يسكب في حجر إسماعيل عليه السلام» وفي الركن الشامي من الكعبة 
جعلوا درجاً يصعد منه إلى أعلاهاء وزينوا سقفها وجدرانها من بطنها 
ودعائمها بصور الأنبياء»ء وصور الشجرء وصور الملائكة.» وظلت هذه 
الصور حتى أمر الرسول كيِةِ بإزالتها بعد فتح مكة في العام الثامن من 
الهجرة"'"؛ لأن ذلك مناف للإسلام. 
ويضيف الأزرقي: أن بناء قريش لم يكن على دعائم أو قواعد 

إبراهيم عليه السلام» فقد زادت فيه قريش في ارتفاع الكعبة تسعة أذرعء 
ونقصت من عرضها ستة أذرع دخلت ضمن حجر إسماعيل”" . 

وفي الجدول رقم )١(‏ نستطيع أن نبرز الفروق المعمارية بين بناء 
قريش وبناء الخليل وولده إسماعيل عليهما السلام. 


)001( الأزرقي: أخبار مكة» ج ١؛‏ ص 150-157. 
زه6 المصدر السابق» ج١21‏ ص ”137. 


تاريخ بئاء الكعبة المشرفة من بناء آدم ‏ عليه السلام ‏ حتى عام مه لخن 


جدول رقم :)١(‏ من إعداد المؤلفهء 
يوضح الفروق بين بناء قريش وبناء الخليل 
وولده إسماعيل عليهما السلام 


سقف من الخشب 


0 


وكان بناء قريش للكعبة المشرفة في حياة رسول الله وَةه وقد 
شاركهم ككِةٍ في هذا البناء وسنّه حينئذ خمس وثلاثون سنة على الأشهرء 
وقيل: خمس وعشرون سنة7'» كما أنه حسم الخلاف حول من يضع 
الحجر الأسود في موضعه حتى رضوا بأول داخل» فكان رسول الله مَل 
أول داخل للمسجد» فجعل الحجر في ثوبه» وأمسكت كل قبيلة بطرف 
من أطرافه» ثم وضعه بيده الشريفة في موضعه؛» وكان ذلك قبل بعثته 
ه10" . 


() الفاسى: شفاء الغرام» ج1كاء ص ؟185185. 
(؟) الأزرقى: أخبار مكةء جد ١ء‏ ص 24114 وأحمد المكي: إخبار الكرام بأخبار المسجد 
الحرام» ص ١١‏ . 


4 عمارة المسجد الحرام والمسجد النبوي في العهد السعودي 


وفى عهد عبد المطلب جد النبي و وجدت الكعبة المشرفة 
5 الحرام كل عناية واهتمام؛ فلقد قام بإعادة حفر بئر زمزم بعد 
أن غارت ميافهاء مما وفر المياه الغزيرة لسكان مكة المكرمة؛ أو 
القادمين إليهاء وهذا جعل الناس يفدون إليها بأعدادٍ كبيرة لعبادة الله 
وطلب عفوه ومغفرته» فأصبحت مكة بجانب مكانتها الدينية محطاً 
للقوافل التجارية بين الشام واليمن في رحلتي الشتاء والصيف”' . 

وفي عهد عبدالمطلب أيضاً حاول أبرهة الحبشي هدم الكعبة بغرض 
صرف نظر العرب عن الكعبة إلى كئيسة (القليس) التي بناها باليمن» 
ولكن الله أباد أبرهة وجيشه؛ وقد صور القرآن الكريم هذه الواقعة أعظم 
تعلوين فى قوله تخالى : «أَلد تر كَنَ عل ربك بأتحنب الْيل9) ألد بل 
ده في تَصْيبلِ 9 َأَْسَل علي ع1 طَرا أَبَابِيِلٌ (2) 9) تربيهم يحجَارق بن جل 2 
كمضفٍ تأسطول 9 . 


(1) الفاكهي: أخبار مكة؛ تحقيق الدكتور عبدالملك بن دهيش (الطبعة الثالثة» مكة . مطبعة 
النهضة الحديثة. 1ه 11م) جل ص .١95-1١١‏ 


زه4 سوره ة الفيل» الآيات: ١‏ 8ع وانظر ما أورده الطبري في تاريخ الأمم والملوك» (طبعة 
دار الكتب العلمية» بيروت» م داه ص مرا 2 لخر" 


انقح (شمر رم 


المسجد الحرام وتوسعته حتى نهاية العصر الأموي: 


وقد استمرت أحوال مكة المكرمة والبيت الحرام على ما كانت عليه 
حتى بعث الله نبينا محمد يَلِةٍ بالإسلام» والذي بدأ بالدعوة إلى الإسلام 
سر كو أمرة الله الى د بالداعوة جهرا ..:وكانت سيول القران :واباته 
تنزل على نبينا محمد وه تبين له أحكام الدين الإسلامي وشريعة الله 
في أرضهء فأخذ الئاس يدخلون في دين الله أفواجاً» استجابة لدعوة الله 
خالق هذا الكون ومدبره» فانتشر الإسلام بين الناس» مما جعل أعداء 
الإسلام يعملون على محاربة هذا الدين وكل من أعلن إسلامه» فلقي 
: المسلمون الأوائل كل أذى من مشركي دروك وعيرت هل فور 
أنفسهم لمحاربة الإسلام» فهاجر الكثير من المسلمين إلى الحبشة فرارا 
بدينهم» كما أن النبي كَكِيةِ لقي المتاعب والمصاعب الكثيرة من مشركي 
فريش وأعوانهم» ولكنه صبر واستمر في دعوته للإسلام» استجابة لدعوة 
الله» وبتوفيق من رب العزة والجلال» فلقد حوصر يَليِةِ في مكة 
المكرمة» وأدميت قدماه الشريفتان في الطائف» وأنجاه الله ممن تآمروا 
على قتله قبل هجرته للمدينة المنورة التي جاءت بتوجيه من الله وعونه. 
وكان النبي كَل يؤدي صلواته جهراً في المسجد الحرام نمكة المكرمة» 
وكذلك كان يفعل من معه ممن دخلوا في الدين الإسلامي» كما أنه كان 


بك عمارة المسجد الحرام والمسجد النبوي في العهد السعودي 


يجلس في المسجد الحرام فيأتيه الناس ويستفتونه في أمور دينهم 
ل ل الا يي وكانت تتخللها 
الطرقات الضيقة التي تمر بين البيوت » وإلى البيت العتيق يتجه الناس 
للطواف به والدعوة إلى الله بالرحمة والمغفرة. ومن على جبل أبي قبيس 
كان بلال بن رباح مؤذن رسول الله كَلهِ يصدع بالأذان» يدهن الياسن إلى 
الصلاة. 

وبعد هجرة النبي كَل إلى المدينة المنورة» طيبة الطيبة الطاهرة» أقام 
هناك مسجدهء المسعجد النبوي الشريف» كمأ 00 قباء » وأقام 
الدولة الإسلامية هناك وسيّر الغزوات لنصرة الدين الإسلامي. وكان 
بصلي بأمر من الله إلى بيت المقدس حتى ظهر يوم الثلاثاء الخامس 
عشر من شهر شعبان من السنة الثانية من الهجرة» حيث كان يصلي 
اع و فى العنيكد" الذي معي عا بعد بسع التبحن صلا الظهر؛ 
فأمر وهو في الصلاة باستقبال الكعبة المشرفة وهن راح في الخاللةه 
فاستدار واستدارت معه الصفوف خلفه كَل فأتم الصلاة وهو مستقبل 
الكتيبة المشترفة. فنسق :ذلك العسيعد و اتستعن لتاقي )7 6 وبهذا 
تحولت القبلة إلى الكعبة المشرفة. 

وفي السنة الثامنة من الهجرة تقدم النبي ويه إلى مكة وقام بفتحهاء 
ودخل المسجد الحرام. واتجه إلى الكعبة المشرفة» وكالت تحيط بها 
)1١(‏ أبو الحسن علي الندوي: السيرة النبوية (الطبعة الأولى» جدة؛» دار الشروق» /791اه/ 

/1151م)) ص 47. 


)00 ابن ظهيرة : الجامع اللطيف (الطبعة الثالثة» مكةع مكتبة الثقافة» ؟91١اه/‏ سيد ص 
لا . 


زفق ابن ظهيرة : الجامع اللطيف» ص 211 
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الأصنام من كل جانب» وقد شدت بالرصاصء» فجعل النبي ذل يشير 
إليها بقضيب يحمله في يله الكرينة "١‏ ويقول طعا الح ويكن النعل إن 
نَل كان رَهُووا”""2: فما أشار إلى أي صنم منها في وجهه أو ظهره إلا 
وقع إلى ظهره حتى أزالها جميعاً. ثم إن هذه الأصنام جمعت وكسرت 
وأخذت إلى خارج المسجد وأحرقت”"؛ وفي ذلك يقول فضالة ابن 
عمير بن الملوح الليثي في ذكرى يوم الفتح: 
اهمها راث تيهنا وشييرة 
بالفتح يوم تكسرالأصنام 
لرأيت نور الل هأصبح بيّنا 
والشرك يغشى وجهه الإظلاه!» 
وقد واصل النبي فل طوافه بالكعبة المشرفة سبعاً على راحلته» فلما 
قضى من طوافه دعا عثمان بن طلحة وفتح الكعبة المشرفة ودخلهاء 
فوجد بداخخلها صورة إبراهيم وإسماعيل عليهما السلام» وفي أيديهما 
الأزلام» فقال رسول الله كللِِ: «قاتلهم اللهء أما والله قد علموا أنهما 
لم يستسقيا بها قط)» فأمر بطمس الصور التي بهاء فطمستء ثم عاد 
ودخل البيت العتيق فصلى فيه ركعتين وكبّر في نواحيه» وود الله 
تعالى”©. وبذلك كان فتح مكة تطهيراً للكعبة والمسجد الحرام من 
الشرك:والأوثان::وتضير؟ لخن علق الباطل + وتوحيدا لله تعالى: في 
عبادئه لا شريك له. 


)١(‏ ابن هشام: السيرة النبوية (الطبعة الأولى» القاهرة» شركة الطباعة الفنية المحدودة» 
5م) ج 4: ص 14. 

(؟) سورة الإسراءء الآية: ١‏ 

(") ابن هشامء المصدر السابق» ج؛ة؛ ص 245 47. 

(5) الأزرقي» أخبار مكةء ج١3ء‏ ص .١1١‏ 

(5) ابن هشامء السيرة النبوية» مصدر سابق» ج 4» ص 44-41. 
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وسلمه مفتاح الكعية وقال له عي بني عبدالدار خالدة تالدة إلى 
يوم القيامة» لا ينزعها منكم إلا ظالم» '. 
وخلال إقامته فى مكة أمر النبي وَلِةْ بكسوة جديدة للكعبة» فكسيت 
بالثياب اليمانية”''» وكان أول من كسا الكعبة قبل الإسلام هو أسعد أبو 
كرب ملك حميرء وكان ذلك قبل الهجرة النبوية بحوالي قرنين من 
الوكان؟ "4 كما أذ فريك كانس تكسو لكفية بالكيا بدوال زه لمات 
الغليظة, والثياب ا لمصنوعة من رقيق النسيج ونحوها. وقد سار الخلفاء 
الراشدون رضي الله عنهم على سنة النبي وَكِلةِ وكذلك فعل من جاء 
بعدهم من حكام المسلمين 29 . 
كما أن النبي وك قام بتعيين عتاب بن أسيد أميراً على مكةء د 
أول أمير على مكة في الإسلام؛ وهو من أفاضل بني أمية» ينتهي نسبه 
إلى قصي بن كلاب القرشي» وقد بقي في إمارة مكة مدة حياة النبي كله 
مثالا للسيرة الحميدة التى وصاه النبي يك بها في قوله : «أتدري على 
من وليتنك يا عتاب؟ على جيران بيت الله فاستوص بهم ير ولما 
ولي الخلافة أبو بكر رضي الله عنه أقر عتاباً فى إمارته . 
وبعد فتح مكة عاد النبي كَل إلى المدينة المنورة وبقي فيها فترة من 
الرمن» عاد بعد ذلك في ذي القعدة من السنة العاشرة من الهجرة إلى. 
بع يي ع ب و ل ب عي ودس 
)00( الأزرقي» أخبار مكة» ج .١‏ ص .11١-1١١٠١‏ 
زهة المصدر السابق» ج31 ص 07507 وابن ظهيرة: الجامع اللطيف» ص ,.١٠١5‏ 
[فوة الأزرقي» المصدر السابق» ج »١‏ ص 186. 
2 إبراهيم رفعت: مرآة الحرمين (الطبعة الأولى» بيرودك» مطابع دار الكتب المصرية» 
4ه 1555م). جااء ص 781. ش 
() المصدر السابق. ج ١.ء‏ ص 186. وأحمد السباعي: تاريخ مكة (الطبعة الرابعة» مكةء 
دار مكة للطباعة والنشرء طناك ادكه ج كو ص 78-59 , 
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مكة المكرمة بقصد الحجء وكان معه علد كبير من المسلمين» فأدى 
الجميع فريضة الحج» وكانت حجة الوداع له يَلِيِ. وبعد الحج غادر 
النبي يَلِ مكة إلى المدينة المنورة حيث توفي هناك في شهر ربيع الأول 
في السنة الحادية عشرة من الهجرة"'' . 

وبهذا النصر العظيم للإسلام والمسلمين أصبحت كل من مكة 
المكرمة والمدينة المنورة مراكز إشعاع للدين الإسلامي» وانتشرت بعد 
ذلك الفتوحات التى قامت لنشر الإسلام» ومحاربة كل ما خالف ما جاء 
به القرآن الكريم والسنة النبوية المطهرة» فاتسعت أرجاء الدولة الإسلامية 
وزاة ذلك غده المسلمين:» وأعذت أحكام الإسلام تطبق في كل 
المعاملات وجميع نواحي الحياة. 

ا لو يه عر ا 
النبي كَل وعهد خليفته أبي بكر الصديق رضي الله عنه» فلم يكن 
للمسجد الحرام جدران تحده؛ كما لم يكن بينه وبين البيوت لحان أ 
حاجزء بل كانت البيوت تحيط به» والأزقة تفتح عليه. ولم تقع أي 
زيادة أو إضافة في عهد النبي كَل ولا في عهد الخليفة أبي بكر الصديق 
رضي الله عنه'""؛ وذلك لانشغال النبي وي بنشر الدعوة سر ثم جهراًء 
وهجرته إلى المدينة المنورة» وتأسيس الدولة الإسلامية هناك» وغزواته؛ 
وقصر فترة خخلافة أبي بكر الصديق رضي الله عنه. 
الزيادة الأولى للمسجد الحرام عام /ااه (574م): 

كانت التوسعة الأولى للمسجد الحرام في عهد الخليفة العادل أمير 
المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه» وذلك أنه عندما قدم إلى مكة 


.١١7؟‎ 2187 ابن هشام : السيرة النبوية» ج 5» ص‎ )1١( 
.١9! (؟) ابن ظهيرة: الجامع اللطيفء ص‎ 
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المكرمة سنة !1١ه/‏ 5178م لأداء فريضة العمرة» شاهد ‏ رضي الله عنه ‏ 
بنفسه ضيق المسجد الحرام بالمصلين والطائفين» وما يعانونه من ازدحام 
لكثرتهم بعد انتشار الإسلام ودخول الناس فيه أفواجاً» فأمر بشراء الدور 
المجاورة حول المسجد؛ وهدمهاء وضم مساحتها للمسجد الحرام. وقد 
ضم بيوتاً أخرى للتوسعة على رغم معارضة بعض أصحابها له بعد أن 
اشتراها منهم» وقام بإحاطة المسجد الحرام بجدار قصير دون القامة 
توضع عليه المصابيح لإنارة المسجد الحرام ليلا””2» وجعل له أبواباً 
على محاذاة تلك الأبواب السابقة””*» وأعاد وضع مقام إبراهيم ‏ عليه 
السلام ‏ إلى مكانه بعد حادثة السيل”". وتقدر زيادة أمير المؤمنين 
الفاروق ‏ رضي الله عنه ‏ بحوالي (510) متراً مربع © . 
الزيادة الثانية للمسجد الحرام عام 6ه (1545م) : 

كانت الزيادة الثانية للمسجد الحرام هي التوسعة التي قام بها أمير 
المؤمنين عثمان بن عفان الذي قدم إلى مكة المكرمة لأداء العمرة سنة 
7ه» وذلك لما رآه من ضيق لكثرة المصلين بالمسجدء» فأمر بالتوسعة» 
فاشترى بيوتاً» وتصرّف كما تصرف أمير المؤمنين عمر بن الخطاب 
رضي الله عنهما”*“: وجعل حول المسجد أروقة يتظلل المصلون بها . 
وبذلك فهو أول من اتخذ الأروقة في المسجد الحرام فتظلل بها الناس 


(1) الفاكهي: أخبار مكة (الطبعة الثالثة؛ بيروت» دار خضر للطباعة؛ 419١ه)‏ ج ”: ص 
4 . 

(؟) حسين باسلامة: تاريخ عمارة المسجد الحرام (الطبعة الأولى» جدة» المطبعة الشرفية» 
4ه) ص .١7”‏ 

إفرة الأزرقي : أخبار مكة؛ ج ا ص 1-7 /153, 

2( محمد بن مساعد: الزيادات في الحرم المكي الشريف من العصر الئبوي حتى العهد 
السعودي. (الطبعة الأولى؛ مكق مطابع الصفاء 1141م ص 0 

2( الفاكهي: المصدر السابق» ص .١694- ١68‏ 
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في أثناء الصلاة لتقيهم من حرارة الشمس ظهراً”''» وقد بلغت مساحة 
المسجد الحرام تساوي تقريباً (4795) متراً مربعاً» وتقدر الزيادة التى 
0ه اا عا ل لصولا لحار بوك 00110 
مدنا مربعا . ومن المسجد الحرام بمكة والمسجد النبوي الشريف 
بالمدينة المنورة انتشر هذا النوع من البناء للمساجد فى البلدان والمدن 
التي انتشر فيها الإسلام فيما بعدا". 

وقد استمر الخلفاء الراشدون ‏ رضي الله عنهم ‏ في كسوة الكعبة 
المشرفة» وكانت الكسوة مصنوعة من القباطى المصرية (وهو ثوب أبيفن 
يصنع في مصر)»ء وكذلك البرود اليمنية» وقد حيكت في عهد عثمان بن 
0 2000 5( 1 
عفان رضي ١‏ عة د فى .مصرر ١‏ 
عمارة عبد الله بن الربير للكعبة والمسجد عام 50ه (584م) : 


وسبب ذلك أن الخليفة العباسى يزيد بن معاوية أراد قتال عبد الله 
ابن الزبير فتقدم الجيش الأموي إلى مكة المكرمة» وكان بقيادة الحصين 
ابن نميرء فلما علم ابن الزبير بتقدم الجيش الأموي سارع إلى جمع 
أصحابه وتحصن بهم فى المسجد الحرام » ونصب فيه خياما كى يستظلوا 
والأحمرء وأخذ فى ضرب عبد الله بن الزبير وأصحابه داخل المسجد 
الحرام؛ فأصابت الأحجار الكعبة المشرفة. وأدى ذلك إل تهدم أجزاء 
)١(‏ حسين باسلامة» المصدر السابق» ص .١5‏ 
زفة محمد بن مساعد: الزيادات في الحرم المكي الشريف» ص .١5‏ 
() محمد عبدالعزيز: الفنون الزخرفية الإسلامية (الطبعة الأولى» القاهرة» الهيئة المصرية 
للكتاس» /41وام). ص اوم 


0( الأزرقى» المصدر السابق»؛ ج »١‏ ص 1017. وإبراهيم رفعت: مرآة الحرمين» ج 2١‏ 
ص ؟18. 
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منهاء وتمزق كسوتهاء ثم إن رجلاً من أصحاب عبد الله بن الزبير» 
وقيل: من أصحاب الحصينء أوقد ناراً داخل إحدى الخيام مما يلي ما 
بين الركئين اليماني والأسودء وقد لامست النار الخيام فاشتعلت» فهبت 
ريح شديدة» نطا ركدققرارة م كلك التاق وأعارك كبوه اهس فاحترقت 
واحترق أيضاً السياج الذي بين البناء» مما زاد في تصدع جدران الكعبة» 
وخاصة فيما بين الركن اليماني والأسود. كما أن شدة الرياح ساعدت 
أيضاً على انتشار لهب النار فأصابت معظم الخيام» كما انتقلت النار 
رأضانت حفن أشقنت أروفة السييي اسد قنه قوفتب بالقعا ل نظرا لهول 
ما حل بالمسجد الحرام والكعبة» ففزع أهل مكة والشام''"» وكان ذلك في 
الثالث من شهر ربيع الأول عام 54ه”" . ْ 
وبعد هذا الدمار الذي أصاب الكعبة والمسجد الحرام رحل 
الحصين بن نمير بجيشه الأموي إلى الشام بعد وفاة يزيد بن معاوية» 
تاركاً الكعبة وقد تهدم معظم أجزائهاء فتردد عبد الله بن الزبير في 
الطريقة التي يتبعها في بناء الكعبة» هل يهدمها تماماء ثم يعيد بناءها من 
جديد» أو يحاول إصلاحها وترميمها؟ فاستشار وجوه الناس وأشرافهم 
وشاورهم في هدم الكعبة» فأشار عليه ناس غير كثير بهدمهاء وأبى أكثر 
)١(‏ الأزرقي: أخبار مكةء جا اء ص 707- 2707 والفاسي: العقد الثمين» ج (ء 
ص 2185 وابن الظهير: الجامع اللطيف». ص 86 - 280 وأحمد المكي : إخبار الكرام 
بأخبار المسجد الحرام» تحقيق د. الحافظ غلام مصطفىء ص 2184-١7‏ 
والمسعودي: مروج الذهب» (تحقيق: محمد محيي الدين عبدالحميدء (الطبعة 


الخامسة» القاهرة؛ دار الفكرء 191١ه/‏ /11م): ج "ا ص١8‏ 2 واليعقوبي: تاريخ 
اليعقوبي» (مطابع دار صادر» بيروت» هم ١19م),‏ ج207 ص 095-6١‏ 

هك الأزرفي: المصدر السابق» جااء ص 25١7”‏ وأحينن رجب محمد على: المسجد 
الحرام بمكة المكرمة (الطبعة الأولى» القاهرة» الدار المصرية اللبئانية» /411١ه/‏ 
55م ص 5" نقلا عن المسعودي في مروج الذهب (طبعة القاهرة» ام 
5 ص الا. 
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الناس هدمهاء واستقر أمره في النهاية على هدمها وبنائها من جديد؛ 
وذلك لأن بعض جدرانها قد مالت من شدة حجارة المنجنيق» مما يجعل 
أمر ترميمها عسيراً» إذ قد تنهار جدرانها في أي وقت على من فيهاء 
وتصيب الطائفين من حولهاء وأنه من الأفضل هدم الجدران المتهدمة من 
جراء ضربها بالمنجنيق وإعادة بنائها من جديد» ولذلك استعد لإنجاز 
هذا العمل على أحسن وجهء وقبل الشروع في ذلك أمر عبد الله بن 
الزبير بعمل ستارة حول الكعبة» وذلك بإقامة عدة أعمدة من الخشب» 
وسكر عليها التلعون التفولنة حين يطوف"النامن» ويسجلوا مرو وزافهاء 
وحتى لا يتنعرض الطائفون لأي خطر في أثناء هدم الي : 

وفي يوم السبت النصف من جمادى الآخرة سنة أربع وستين من 
الهجرة أمر عبد الله بن الزبير بهدمهاء وقد تخوف الناس من القيام بهدم 
الكعبة» حتى لا يصيبهم العذاب» وخرج بعض أهل مكة إلى منى» أما 
عبد الله بن عباس رضي الله عنهما ‏ فقد خرج إلى الطائف» وكان 
أكيد العا رضن لدي . 

فما كان من عبد الله بن الزبير إلا أن قام بنفسه وصعد إلى الجدران 
المهدمة من الكعبة المشرفة» وأخذ المعول وجعل يهدمهاء ولم يصبه 
شيء» فصعد معه الناس وأحذوا في هدم الجدران المائلة بهدف إعادة 
بنائها من جديدء ثم أمر عبد الله بن الزبير عبيدا من الحبشة يهدمونها 
رجاء أن يكون فيهم صفة الحبشي”" الذي قال فيه النبي وكَةِ: اليخرب 
الكعبة ذوي السويقتين من ال 
(؟) الفاسي: شفاء الغرام؛ ج ١ء‏ ص .١85‏ 


إهرة الأزرقي: المصدر السابق» جا ص 16 
0 رواه البخاري عن أبي هريرة في صحيحه ) في باب هدم الكعبة» من كتاب المناسك؛ جح > 
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وقد باشر عبد الله بن الزبير حفر الأساس من نحو الحججر ليقف 
على قواعد إبراهيم؛ فلم يصب شيئًاء فشق عليه» وتعمق في الحفر ونزل 
بنفسهء فكشفوا له قواعد إبراهيم» فإذا هي صخر أمثال الخلف من 
نا 

وعن عطاء قال: كنت في الأمناء الذين أجمعوا على حفره فحفروا 
قامة ونصفاً. فهجموا على حجارة لها عروق تتصل بزرد عروق المروة 
فحركوها بالعتل» فتحركت قواعد البيت وارتجت مكة بأسرهاء ورأوه 
بنياناً مربوطاً بعضه ببعض؛ فما كان من عبدالله بن الزبير عندما رأى 
ذلك الأ ام سعنت الله 1 7 

وفي الوقت نفسه كان عبد الله بن الزبير قد أمر بجمع حجارة الكعبة 
المشرفة حولها لإعادة استخدامها في بنائها من جديد؛ وبعد أن استشار 
أهل العلم أشاروا عليه بفحص حجارتها لاختيار الصالح منهاء فعزل 
الحجارة التي تصلح من بناء الكعبة ليعيد بها البناء”"» فقام بذلك ونقل 
ما احتاج إليه من حجارة ووضعها في مكان قريب من البناء» كما أرسل 
من يحضر الفسيفساء لتزيين الكعبة بهاء وثلاثة أساطين من الرخام 
أحضرها من صنعاء27ل وبعد ذلك شرع عبد الله بن الزبير في بناء الكعبة 


١ >‏ ص07١5.‏ ورواه أحمد بن حنبل في مسنده بإسئاد صحيح (طبعة دار المعارف 
بالقاهرة, 06م 00 رقم الحديث ١‏ 5). 

(؟) أحمد المكي: إخبار الكرام بأخبار المسجد الحرام» تحقيق: الحافظ غلام مصطفى» 
ص ,١7١6‏ 

)0 الأزرقي» أخبار مكة» مصدر سابق» ج .١‏ ص 2,7١177١5‏ وأحمدل المكي» إخبار 
الكرام بأخبار المسجد الحرام؛ مصدر سابق» ص1١7-‏ 718. 

فر الأزرقي: المصدر السابق» ج١.‏ ص .7١5‏ 

)0( جين المكي : إخبار الكرام؛ ص 21١1١8‏ وأحمد رجب محمد علي : المسجد الحرام» 
ص 5 نقلا عن المسعودي: مروج الذهب» ك0 ص ”37. 


تاريخ بناء الكعبة المشرفة من بناء آدم ‏ عليه السلام ‏ حتى عام 4ه اه 


المشرفة على قواعد إبراهيم عليه السلام'"؛ “عل اتقاهها عه 
وعشرين ذراعاً بزيادة تسعة أذرع عن بناء قريش للكعبة» ووضع بداخلها 
كلانه أغمدة من الرخام الذي أحضره من اليمن في صف واحد لرفع 
سقفهاء وفتح لها بابًا آخر فأصبح لها بابان متقابلان أحدهما يدخل منه. 
والآخر للخروجء وكانا ملاصقين للأرض» وكل باب له مصراعان» 
وطول الباب الواحد أحد عشر ذراعاً من الأرض إلى أعلاه. وعندما تم 
سقف الكعبة المشرفة جعل لها ميزابًا يسكب الماء في الحجرء وأقام 
يصعد فيها إلى ظهرها. كما أنه وضع الحجر الأسود فى مكانه. وشده 
بالفضة في أثناء بنائه الكعبة”"'. كما أنه أمر بجمع ما بقي من الحجارة 
وفرش أرض المطاف بتلك الحجارة بعرض عشرة أذرع» أي حوالي 
1 
اليه اي م ساسم مومه 
من داخلها وخارجها» ا الكعبة بالديباج» وقيل: بالقباطي» وهي 
أقمشة مصنوعة من الكتان7؟) 

وو ان كسان الع كر لتك ال بن الزبير في توسعة 
| لمسجد الحرامء فاشترى دوراً ملاصقة للمسجد وهادمها وأدخلها فى في 
المسجد من ناحية الصفا”*2» أي من الناحية الشرقية وشيء من الجنوبية. 


.7١1 الأزرقي: المصدر السابق» ج١ء» ص‎ )١( 

4 الأزرقي» المصدر السابق» ج ١اء‏ ص .5١١-5١4‏ 

() حسين باسلامة: تاريخ الكعبة المعظمة (الطبعة الثانية» القاهرة»؛ دار مصر للطباعة» 
4ه 1954م)؛ ص .5١‏ 

(4) ابن ظهيرة: الجامع اللطيف» ص »4١‏ وأحمد لقن إخبار الكرام» ص 147 . 

(5) الفاكهي: أخبار مكة» تحقيق: د/ عبدالملك بن دهيش (الطبعة الثالثة؛ بيروت» دار 
خضرء 15419ه/1998م). ج 21 ص 159. 


باه عمارة المسجد الحرام والمسجد النبوي في الحهد السعودي 


وتقدر مساحة المسجد في زمنه ب (8540) متراً مربعاً تقريباً» ومقدار 
الزيادة التي قام بها عبد الله بن الزبير (4055) متراً مربعاً تقريب](" . 
عمارة الحجاج بن يوسف الثقفي للكعبة عام 4اه (199م): 

عندما تولى عبدالملك بن مروان الخلافة عهد إلى الحجاج بن 
يوسف الثقفي بالسير إلى مكة والقضاء على عبد الله بن الزبير» فسار 
حتى نزل بالطائف» فأقام بها شهراء ثم تقدم إلى مكة في موسم حج سنة 
الاه؛ ونصب المنجنيق على جبل أبي قبيس» فتحصن عبدالله بن الزبير 
وجماعته في المسجد الحرام؛ واد الحجاج يرمي أحجار المنجنيق 
على من في المسجدء مما اضطر عبدالله بن الزبير وأتباعه للخروج من 
المسجد؛ فاحتدم القتال بين الحجاج وقواته وابن الزبير وأتباعه حتى قثل 
عدد كبير من أتباع عبدالله بن الزبير» واستمر القتال بين الفريقين فترة من 
الزمن انتهت بمقتل عبدالله بن الزبير في 71 من جمادى الآخرة سنة 
وب 

وبذلك أصبح أمر الحجاز بيد الحجاج» وقد استتب له الأمر بمكةء 
فلم يكن مقتنعا بما قام به عبدالله بن الزبير من عمارة للكعبة المشرفة, 
فأراد إعادة بناء الكعبة المشرفة كما كانت عليه من بناء في عهد قريش؛ 
لأنه كان يرى أن عبدالله بن الزبير قد زاد في بناء الكعبة المشرفة عندما 
أدخل فيها ستة أذرع وشبراً مما يلي الججرء وفتح لها باب آخر من جهة 
الغرب, فكتب الحجاج للخليفة عبدالملك بن مروان في الشام بذلك» 
فأجابه الخليفة عبدالملك بقوله : «إنا لسنا من تلطيخ ابن الزبير في 


لل ل_ ___سسسسسسسيبيب 

غ2 محمد بن مساعد: الزيادات في الحرم المكى الشريف» ص .١72‏ 

(0) أحمد رجب محمد: المسجد الحرام بمكة المكرمة» ص 25١‏ والسيد عبدالعزيز السالم: 
تاريخ الدولة العربية (طبعة مؤسسة شباب الجامعة للطباعة والنشر» الإسكندرية» 
5ام) ص 599؟. 


تاريخ بناء الكعبة المشرفة من بناء آدم ‏ عليه السلام ‏ حتى عام 4ه عام 


شيءء أما ما زاد في طوله فأقره» و أما ما زاد فيه من الحجر فرده إلى 


كانه وبين النات: لد يو 


فقام الحجاج فهدم من الكعبة ستة أذرع وشبراً مما يلي الحجرء 
وأعاد بناء ذلك الجدار من جديد على أساس بناء قريش» كما قام بسد 
الباب الذي في ظاهرها وكبسها بما هدم منهاء ورفع بابها الشرقي أربعة 
أذرع وشبر”"". أي حوالي مترين» وجعل طول بابها من عتبته إلى أعلاه 
حوالي ستة أذرع وشبرء وهو ما استمر عليه الوضع حتى وقتنا الحاضر. 
كما أنه جدد بابها وجعل لها مصراعين يغلقان بابها الوحيد”"'» وقام 
بكسوتها بالديباج”''. وقد ترك الحجاج ما تبقى من الكعبة المشرفة لم 
يحرك منها شيئّاء وبذلك أصبح حجر إسماعيل - عليه السلام ‏ خارج 
ناد الكعة. 

وعلى ذلك فإن بناء الحجاج يعد بناءً خاصاً بالكعبة المشرفة من 
جهتها الشمالية فقط مع سد الباب الآخر للكعبة» ورفع الباب الشرقي 
ودفن جزء من أرضهاء ولم تكن له أي عمارة للمسجد الحرام» وكان 
ذلك في سنة أربع وسبعين من الهجرة؛ وقيل: سنة ثلاث وسبعين» ثم 
إن عبدالملك بن مروان ندم على ما وقع منه في أمر الكعبة”” . 


)١(‏ ابن ظهيرة: الجامع اللطيف». مصدر سابق» ص ؟1. 

(؟) الأزرقى: أخبار مكة» ج 2.١‏ ص .7١١-7١١‏ 

إهرة الأزرف المسدى لاتق 120 طن 11 

(؛) السيد محمد الدقن: كسوة الكعبة المعظمة عبر التاريخ (الطبعة الأولى» القاهرة؛ مطبعة 
الجبلاوي 15 اهؤام ص .3١‏ 

(6) للمزيد عن ذلك انظر: الفاسي : شفاء الغرام» ج ١ءص .19:-1١84‏ 


تن عمارة المسجد الحرام والمسجد النبوي في العهد السعودي 
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(شكل 1): عمارة الحجاج بن يوسف الثقفي للكعبة المشرفة7١‏ 


20020 وزارة المالية والاقتصاد الوطني: مشروع الملك عبدالعزيز لتوسعة وعمارة المسجد 
الحزاءه :11 


تاريخ بناء الكعبة المشرفة من بناء آدم ‏ عليه السلام - حتى عام 4ه هه 


إصلاحات الخليفة عبدالملك بن مروان في المسجد الحرام: 


أزاة 'الخليفة عبدالملك] بن مروان (865-6ه) أن يتال شرق عمازة 


المسجد الحرام» وذلك بإدخال بعض الإصلاحات التي رأى أن المسجد 
الحرام في أمسٌ الحاجة إليها في تلك الفترة» ومن الأعمال العمرانية 
التي قام بها للمسجد الحرام في سنة ثمانين من الهجرة ما يأتي: 


| 


00) 


00 


أنه أمر برفع جدران المسجد الحرام لحمايته وفصله عن المباني 
السكنية الملاصقة بهء و ذلك بعد أن اخترق سيل عظيم جدار 
بعض الدور المحيطة بالمسجدء. ودخل المسجد في سنة 8١‏ هء 
فكتب عبدالله بن سفيان عامل عبدالملك بن مروان على مكة يخبره 
بذلك» فأرسل إليه مالا عظيماً وأمره أن يرفع جدار المسجد ويبنيه 
بناية حسئنة؛ وعمل مصدات للبيوت الملاصقة للمسجد تخول دون 
الطواق ال ل 

قام بتسقيف أروقة المسجد الموجودة بأخشاب من السياج الجديد. 
زيّن رؤوس الأسطوانات (أي الأعمدة) بالذهب» فجعل على رأس 
كل احا مها خسن فالا . 

أهدى للكعبة شمسيتين من الديباج وقدحين من زجاج فعلق ذلك 
في سقف الكعبة المشرفة. 

قام بإضاءة ما بين الصفا والمروة بالقناديل ليلأء كما أمر باتخاذ 
مصباح كبير مقابل الركن الأسود مرفوعاً على عمود وضعه في 
طرف صحن المطاف بالقرب من بثر زمزم ". 


أحمد السباعي : تاريخ مكةء ص 178. 

الأزرقي: المصدر السابق» ج »١‏ ص 150؛ و الفاكهي: أخبار مكة» تحقيق: 
د/ عبدالملك بن دهيش» ج؟» ص ١5١‏ 

أحمد السباعي : تاريخ مكة؛» ص 2119-1١98‏ ومحمد ماجد خلوصي: عمارة المساجد 
(الطبعة الأولى» القاهرة؛ مطابع سجل العرب» 11948م): ص .0١‏ 


]6 عمارة المسجد الحرام والمسجد النبوي في العهد السعودي 


7- كسا الكعبة المشرفة بالديباج حيث كان يرسل كسوة الكعبة كل عام 
من دمشق إلى المديئة المنورة» ثم إلى مكة المكرمة» فتكسى بها 
اليد نوات الجر كما اواك كدر زرا 8لا زيول 
بالطيب إلى الحرمين الشريفين لتطييبهما ‏ . 

عمارة الخليفة الوليد بن عبدالملك للمسجد الحرام: 

عندما تولى الخليفة الوليد بن عبدالملك الخلافة (175-45ه) قام 
بتجديد عمارة المسجد الحرام» وقد بدأ هذا العمل منذ بداية سنة 1ه 
وتركزت عمارته في نقض بناء الأروقة المحيطة بصحن المطاف, ثم قام 

ببنائها من جديد بعد أن أحضر لها من مصر والشام أعمدة جديدة من الرخام» 

وجعلها رواقاً واحداً محيطاً بصحن المطافء وسقَّفّه بأخشاب الساج 

المزخرف؛ وجعل على رؤوس الأعمدة الذهب المرصع على صفائح من 
الضفر""؛ فى كل عامود ثلانة وثلائون متقالاً من الذهعب”2):وجعل فى 
وجه الطيقآن (الأقواس فوق الأعمدة): وفي أعلاها وضع الفسيفساء. وهو 
أول من عمله في المسجد الحرام» وجعل للمسجد شرافات . كما أنه قام 
بعمل إزار من الرخام للجدار المحيط بالمسجد من داخله”*' لوقايته من 
الأمطار والسيول» ولتظهر أروقة المسجد بالمظهر اللائق بها . وقد أدت هذه 
الأروقة خدمة جليلة للمصلين لوقايتهم من الشمس والمطر في أثناء صلاتهم 
وعبادتهم في أوقات الظهيرة» وفي أثناء سقوط الأمطار. 
(كما أن الوليد بن عبدالملك بعث إلى واليه على مكة خالد بن 
عبدالله القسري بستة وثلاثين ألف دينار من الذهب» فضرب منها على 


.١5١ ص 550» والفاكهي: أخبار مكة. ج ؟. ص‎ »١ الأزرقي» المصدر السابق» ج‎ )١( 
.ال/-0١ الأزرقي» المصدر السابق» ج 7. ص‎ )0( 

(9) الفاكهي» المصدر السابق» ج 7؛ ص .157-١5١‏ 

(:) الأزرقي» المصدر السابق» ج 2.37 ص 17. 


تاريخ بناء الكعبة المشرفة من بناء آدم ‏ عليه السلام - حتى عام 4ه لاه 


باب الكعبة صفائح الذهب» وعلى ميزاب الكعبة وعلى الأساطين التي 
في داخل الكعبة)7', وأرسل له أيضاً بقدحين من قوارير علقت في 
5 ايا 

وذكر الأزرقي أن الوليد بن عبدالملك أول من فرش أرض الكعبة 
المشرفة بالرخام الأحمر والأخضر والأبيض الذي أرسله من الشام إلى 
مكة» وأزر به جدرانها”" . 

وقد كانت عمارة الوليد بن عبدالملك للمسجد الحرام عمارة قوية 
ومحكمة» تشبه إلى حد كبير العمارة الأموية للمسجد الأموي بدمشق. 
كما أنه زاد في مساحة المسحد الحرام من الناحية الشرقية منه. وقدرت 
هذه الزيادة بحوالي (١10؟)‏ متر مربع» فأصبحت بذلك مساحة المسجد 
الحرام في عهده بعد الزيادة حوالي )1١1750(‏ متراً مربعاً. وقد كان 
الانتهاء من هذه العمارة في سنة ١9ه”*'.‏ ولم تحدث أي عمارة أخرى 


للمسجد الحرام أو الكعبة المشرفة حتى نهاية العصر الأموي. 


.١١١ ابن الظهير: الجامع اللطيف؛ ص‎ )١( 

(؟) ابن الظهير: المصدر السابق» ص .١١١‏ 

(9) الأزرقي: أخبار مكةء ج ١ء‏ 21517 و الفاسي: شفاء الغرام» ج ١ء‏ ص .11١‏ 

0 000 مساعد: الزيادات في الحرم المكي الشريف» ص .١9‏ وأحمد السباعي: 
تاريخ مكةء ص .1١‏ ومحمد مليباري: المنتقى في أخبار أم القرى (الطبعة الأولى» 
مكةء مطابع الصفاء 4086١ه)ء‏ ص7؟7. 


(؟155-كهام) 


بعد نهاية العصر الأموي وبداية العصر العباسى تعاقب خلفاء الدولة 
العباسية على عمارة المسجد الحرام» كل منهم يزيد في مساحته» ويبذل 
الأموال الكبيرة ف عمارتة وإضيلاحة»: طانا الآخر والكؤات من الله 
ركاف ارق فولخم الخلقاء الخليفة العباسي أبو جعفر المنصور. 
عمارة الخليفة أبي جعفر المنصور للمسجد الحرام: 

في سنة ”1ه حج بالناس أبو جعفر المنصورء وقام في طريقه إلى 
مكة المكرمة ببذل الأموال والخيرات مما لا وصف له حيث كان يطعم 
الناس الذين يلقاهم في طريقه الغداء والعشاء إلى أن دخل مكة» فلما 
كلها علي فقن" برسي له قامس سك ساعن ضقن مباقة: المسسد 
الحرام وضيقه» فعقد العزم على توسعته وشراء ما حوله من دور”'" . وفي 
نهاية العام توفي السفاح» فتولى الخلافة أبو جعفر المنصور» فكان من 
أول ما قام به من أعمال هو تحقيق رغبته في توسعة المسجد الحرام» 
ولذلك أمر عامله على مكة زياد بن عبيد الله الحارثي بزيادة مساحة 
المسجد الحرام وعمارته عمارة متقنة» مع إصلاح ما تهدم من عمارته 
09 ,السسجاري : ماقم الكرم في حار مكة «اليا وؤلاة الجرمة (الطبعة الأولى» الرياض» 

مطابع العبيكان» 519١ه)؛‏ ج 7؛ ص .9١‏ 
(؟) محمد ماجد خلوصي: المسجدء ص .0١‏ 


"ا عمارة المسجد الحرام والمسجد النبوي في العهد السعودي 


السابقة. وقد قام زياد في المحرم سنة 77اه بشراء مجموعة من الدور 
الملاصقة للمسجد وإزالتهاء وأقام كانه لويد حدديدة الم 


وكانت الزيادة في الجانب الشمالي الشرقي من المسجد الذي يلى 
ان الكل يوسن الهانت العتمالي اليه يلي تداز الو 0 
ينتهي إلى منارة باب العمرة» وكان يعرف من قبل ب (باب بني سهم). 
كنا كانت الزيافة ايضا م الباحية الغرية تسعد ,وحاءت هذه الزيادة 
على خط مستقيم إلى ما يلي باب إبراهيم» وكان يعرف من قبل بباب 
الخياطين» ولم يزد في الجهة الجنوبية للمسجد لاتصالها بمجرى سيل 
وادي إبراهيم ولصعوبة البناء فيه. ولم يزد أيضا في الجهة الشرقية» 
وعمل في عام 4١ه‏ منارة في الركن الغربي من الجانب الشمالي هي 
الأولى في تاريخ المسجد الحرام. وكانت زيادة الخليفة أبي جعفر 
المنصور رواقاً واحداً بأساطين من الرخام» أقيمت بشكل دائري حول 
صحن المطافء زخرفت بالفسيفساء وماء الذهب». وزينت السقوف 
بأنواع من النقوش الزخرفية الإسلامية”"' . 

كما قام المنصور بكسوة جدران المسجد الحرام من الداخل 
والخارج برخام جديد» وبارتفاع الجدار نفسه”©2 . وهذه أول مرة تتم فيها 
تغطية جدران المسجد الحرام بكامله من الداخل والخارج بالرخام 


لوقايته من السيول ولراحة المصلين» وألبس حجر إسماعيل - عليه السلام - 


() الفاكهي: أخبار مكة» ج ؟ء ص 157. 
002 الأزرقي: أخبار مكق جا ص لضع يلو والفاكهى: أخبار مكةق» جا ص 167- 
4 ا 
إفة حسين باسلامة: تاريخ عمارة المسجد الحرام (الطبعة الأولى» جدة؛ المطبعة الشرفية» 
ه) ص 55-560) ومحمل خلوصى : المسجد. ص ١ه.‏ 
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وعلى ضوء هذه الزيادة أصبحت مساحة المسجد الحرام في عهد 
الخليفة المنصور تقدر بحوالي )١5,550(‏ متراً مربعاً تقريباً» بزيادة قدرها 
(دلاغ) مك مرايع 6 وبذلك بلغت الزيادة ضعف المساحة السابقة. وقد 
استمرت أعمال البناء ثلاثة أعوام» حيث انتهى العمل فيه في ذي الحجة 
0 
عمارة الخليفة المهدي للمسجد الحرام: 
عمارة شاملة» وزاد فى مساحته. وقد جاءت عمارته على مرحلتين 
متتاليئين ؛ كانت الأولى قد ندأات في عام ٠ااهه‏ وانتهت بعد أربع 
سنوات» ثم تلتها العمارة الثانية التي بدأت في عام 754١ه»ء‏ وانتهت في 
عام اه 
العمارة الأولى للخليفة المهدي: 


بالمصلين» فأمر بعمارته وتوسعته فى أعلاه» وأن يشترى ما كان في ذلك 
الموقع من الدورء فتهدم وتضاف مساحتها إلى مساحة المسجد الحرام؛ 
وأوكل للشبخ محمد بن عبدالرحمن بن هشام الأوقصي المخزومي قاضي 
مكة اتذاك بالقيام بهذا العمل» وأعطاه أنوالا كثيرة للإنفاق منها على 
أعفال'التودسة لبماك 

في شراء البيوت اك 0 للتوسعة» وكان يدفع في كل ذراع خمسة 
وعشرين ديثاراً مما دخل في المسجدء وكبية عار دقار فيما دخل في 


.717 محمد بن مساعد: الزيادات في الحرم المكي الشريفء ص‎ )١( 
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الوادي. فكان من جملة الدور التي هدمت دار للأزرقي» وكانت لاصقة 
بالمسجد عند باب بني شيبة بن عثمان» ودار خيرة بنت سياع الخزاعية» 
ودار لآل جبير بن مطعم» وبعض دار شيبة بن عثمان» كما اشترى جميع 
ما كان بين المسجد والمسعى من الدور وهدمهاء وجعل موضع دار 
القوارير رحية7© 

ونا أن :وهل الخليقة التيدى إلى بكداة من أرسل أموالاً كثيرة 
لعمارة المسجد الحرام؛ كما أنه أمر بالأساطين من الرخام فحملت من 
مصر والشام في المراكب إلى الشعيبة» فجمعت هناك وجيء بها على 
الغرنات الى تجرها الدوات: السك“ عوقنا أقنيث الأزوقة على 
انناطية اترخان «وسققت الأروقة يفني البناي» بركانك قلا 

3 © وري 

ف . 

وقد استمر العمل في هذه العمارة أربع سنوات”*'» وبلغت الزيادة 
الجديدة التي جات في الناسية العرقية من اليجنا البعرام ميعا يلين 
المسعى حوالي )140٠(‏ مترا مربعاء وهي زيادة كبيرة زادت من مساحة 
المسجد إلى حوالي الثلث» حيث أصبحت مساحة المسجد الحرام بعد 
التوسعة الأولى للخليفة المهدي حوالي (17,60) متراً مربع* . 


0010( الأزرقفي: أخبار مكة» ج ؟ء ص 0-04 ؛ والفاكهي: أخخبار مكة». تحقيق 
د. عبدالملك بن دهيش» جا ص50١-11/1. ١‏ 

(5) السنجاري: منائح الكرم في أخبار مكة والبيت وولاة الحرمء ج 7؛ ص ١١١»؛‏ وأحمد 
السباعي : تاريخ مكة؛ ص .١68‏ 

إهرة الأزرقي: أخبار مكة. ج ؟؛ ص 16 وحسين باسلامة: تاريخ عمارة المسجد الحرام» 
ص 78م 

(14) حسين باسلامة» المصدر السابق» ص ."١‏ 

(6) محمد بن مساعد: الزيادات في الحرم المكي الشريف. ص 79. 
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العمارة الثانية للخليفة المهدي: 


جاءت عمارة الخليفة محمد المهدي الثانية للمسجد الحرام عندما 
قدم إلى مكة وقام بأداء مناسك حجته الثانية عام (14١ه)‏ ورأى في أثناء 
ذلك أن الكعبة المشرفة لا تتوسط المسجد الحرامء وذلك لأن الجهة 
الحقوفة 4ن الصعدة عون الكيرف: "عومد قاعة ركللت وي سم 
إلى جبل أبي قبيس وشاهد بعينه ذلك”"“. 

فأمر بتوسعة المسجد الحرام من الجهة الجنوبية المطلة على 
الوادي»؛ فحددت البيوت المراد هدمها لصالح هذه التوسعة» ثم خرج 
المهدي من مكة عائداً إلى العراق بعد أن ترك أموالاً عظيمة» اشتريت 
بها الدور المطلة على الوادي في الجهة الجنوبية من المسجدء وتم 
هدمهاء وجعلها مشيلاً: وأدخل مسيل الوادي الأصلى فى المسجر”" 
بعد أن حرف مجرى الوادي للمجرى الجديد» فهدموا أكثر دار محمد بن 
عباد» ودار أم هانئ بنك أبزت طالب» ثم 5 الأروقة على أعمدة 
الرخام الت تم إحضارها من مصر والشامء وسشفه بالساج المذهب 
النشوق "هذه الزتادة ارت الكية فى بوط المستجد» ركان ذلك 
2 ا ع م _ )2 1 
في سنة مائة وثمان وستين . 

كنا نكا المهدي ثلاث منارات إحداها على باب السلام» والثانية 
على باب علي» والثالثئة على باب الوداع» أي أن بناء المنائر الثلاث 
)١(‏ الأزرقي: أخبار مكة. ج 5؟2» ص 6/. 
زهة محمد مليباري: المنتقى من أخبار أم القرى» ص 0؟1. 
زفرة السلجاري: منائح الكرم» ج 5؟) ص .١١١‏ 
(5) الأزرقي: أخبار مكةء ج ؟؛ ص 2481-8٠‏ والفاكهي: أخبار مكة؛ ج 7 ص ١/ا١-‏ 

:ل/ا١.‏ 
)2 السنجاري: المصدر السابق» 0 ضن 117 
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جاء فى الجهات الشرقية الشمالية» والشرقية الجنوبية» والجنوبية الغربية 
على و33 . 

وقد أصبحت مساحة المسجد الحرام بعد الزيادة الثانية للخليفة 
المهدي (15,750) متراً مربعاً تقريباً» وبذلك تكون مقدار الزيادة حوالي 
850 1 ري . 

ولم تقتصر توسعة المهدي على زيادة المساحة وتعميرهاء إنما 
صاحبها توسعات أخرى في مرافق المسجد الحرام المتعددة كالأبواب» 
حيث أصبح عدد أبواب المسجد في عهده تسعة عشر باباء وثمانية 
وثلاثين مدخلة”"؛ كما أنشأ قبتين بجوار زمزم إحداهما على السقاية: 
والأخرى على بيت المحفوظات التى كانت تحفظ فيه المصاحف. وجدد 
بناء الصفا والمروة» وأنشأ للأولى ؟١‏ درجةء والثانية ١١6‏ درجة» وأمر 
بحفر بئر خارج باب الحزورة؟؟'. 
زيادة الخليفة المعتضد العباسي سنة 84؟1ه/194م: 

قام الخليفة العباسي المعتضد (189-119ه) بتوسعة المسجد 
الحرام في عام 84١ه/‏ 8454م2 وذلك بضم القسم الباقي من دار الندوة 
في الجهة الشمالية منه» وتعميرها وتسقيفها بالساج المزخرف» وجعل 
سقفها نيياك لسقف المسجدء وبئلى فيها منارة اي كينا أله 
أضاف للمسجد باباً جديداً كان يعرف باسم باب الزيادة» وأمر بترميم 
وتجديد شامل للمسجد. وقد أصبحت مساحة المسجد في عهده حوالي 


.١١ أحمد السباعي: تاريخ مكة. ص‎ )١( 

(؟) محمد بن مساعد: الزيادات في الحرم المكي الشريف» ص 79. 
() -حسين باسلامة» المرجع السابق» ص .١١7‏ 

(5:) أحمد السباعي: تاريخ مكةء» ص .15١‏ 

(4) أحمد المكي : إخبار الكرام بأخبار المسجد الحرام» ص 184. 
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(117) متر مربع» وبلغت الزيادة حوالي )١16١0(‏ متراً مربعاً 27 
وكان انتهاء ذلك سنة أربع وثمانين ومائتين من الهجرة”" . 
عمارة الخليفة المقتدر بالله العباسي سنة 1.ه/ماهم : 

جاءت هذه التوسعة نابعة من اهتمام الخليفة العباسي المقتدر بالله 
(770-7546ه) بشؤون المسجد الحرام» والتي جاءت الزيادة فيها من 
الجانب الغربي للمسجد» وعرفت بزيادة باب إبراهيم» وطول هذه الزيادة 

فرك لأسا طن التي بالمسجد إلى القبة التي عليها باب إبراهيم سبعة 
وخمسون ذراعاً إلا سدسي ذراع» وعرض هذه الزيادة 000 الشابي 
إلى جانبها اليماني» أي من جدار وناكة الفووة إل اط ا 
المقابل له اثنان وخمسون ذراعاً وربع ذراع . وقد أقيمت عليها صفان من 
الأروقة مبنية على أعمدة من الحجارة المنحوتة» وفي جانبها الجنوبي 
سبيل ماء مقام وسط الأروقة. وفي نهاية هذه الزيادة 000 

وتقدر مساحة المسجد بعد هذه الزيادة بحوالي )60٠(‏ متراً مربعاً. 
وبذلك أصبحت المساحة الكلية للمسجد الحرام بعد الزيادة حوالي 
)عر يي 


."0 محمد بن مساعد: الزيادات في الحرم المكي الشريف» ص‎ )١( 

(؟) أحمد المكي: المصدر السابق» ص 184. 

فق ينسب هذا الرباط إلى الشيخ أبي القاسم إبراهيم بن الحسين الفارسي المعروف برامشت» 
وقد كان وثفاً على المحتاجين للسكن فيه . انظر: المكي: إخبار الكرام بأخبار المسجد 
الحرام؛ ص 184» وعبدالملك العصامي: سمط النجوم العوالي» ج 4؛ ص "7. 

(:) عبدالكريم بن محب الدين القطبي: إعلام العلماء الأعلام ببناء المسجد الحرام» تحقيق: 
أحمد محمد جمال وعبدالعزيز الرفاعي» (الطبعة الثانية؛ الرياض؛ دار الرفاعي» 
٠0‏ اه/ 19417م)؛ ص 288 وانظر: النجم عمر بن فهد (ت 880ه): إتحاف الورى 
بأخبار أم القرى» (الطبعة الأولى» مكة) مطابع جامعة أم القرى» ١٠5اه)ء‏ جد ؟. ص 
5",, 


[للدق محمد بن مساعد : الزيادات في الحرم المكي الشريف» ص وت 
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زيددة عبدالله الزبير 
سنة 60"'هف 


0ه لي ود 0# 
4 جي “ل ا ك4 7 


و 
4 0 2 5 30 ك3 


الزيادات التي طالت الحرم حتى عهد الخليفة المهدي العباسي 
(من تصميم المؤلف) 


از لاه يسع ررنانيقك 


بعد سقوط الدولة العباسية على يد المغول سنة 76057ه/58١١م‏ 
انتقل الإشراف على المسجد الحرام إلى المماليك في مصر الذين لم 
يدخروا جهداً في إعطاء المسجد الحرام قسطاً وافراً من الاهتمام طلباً 
للمثوبة والأجر. فلقد قام الكثير من سلاطين المماليك بعمل 
الإصلاحات والترميمات اللازمة في المسجد الحرام كلما دعت الحاجة 
إلى ذلك» كما قام بعضهم بتجديد عمارة المسجد الحرام في العجهات 
التي تحتاج إلى تجديد أو توسعة. وكانت أهم تلك العمارات كالآتي : 


عمارة الناصر فرج بن برقوق «الفترة الأول 4١١‏ - 8١م‏ ه) : 

وجاءت هذه العمارة نتيجة لما أصاب بعض جهات المسجد الحرام 
من سيل عظيم وحريق كبير حوّل تلك الجهات إلى أطلال من المباني 
وأكوام من الأتربة. فلقد جاء مكة سيل عظيم في ليلة الخميس العاشر 
من جمادى الأولى سنة 8١١7‏ ه؛ ودخل المسجد وأحدث فيه عددًا من 
الأضرار في الأعمدة والجدران» وتلا ذلك أن شب حريق في المسجد 
الحرام ليلة السبت الثامن من شهر شوال من العام نفسه /٠١5‏ ه. وكان 
سبب الحريق أن أحد أصحاب الخلاوي ترك سراجاً موقداً في خلوته 
وخرج عنها فاحترقت الخلوة» وخرجت النار من شباك الخلوة وعلقت 
بسقف المسجد الحرام لقربه منه, فاشتعل سقف المسجد» وقد عجز 
الناس عن إطفائه لعلوه. فامتد الحريق إلى الجانب الغربي من المسجد 
فاحترق بكامله» واستمرت النار حتى وصلت إلى الجانب الشامى حتى 
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اتتهت إلى باب العجلة (الباسطية) فتوقف هناك. وتحولت أروقة المسجد 
من الجهة الغربية وبعض الرواقين الأماميين من الجهة الشمالية إلى 
مجموعة من الركام والأتربة. 

وما كاد السلطان المملوكي الناصر بن برقوق يعلم بما أصاب 
المسجد الحرام من الحريق حتى سارع وأمر بإعادة تعمير ما احترق من 
أروقة المسجدء وكلف الأمير بيسق الظاهري بالإشراف على عمارة 
المسجذ» وقد وصل بيسق إلى مكة المكرمة سنة ثلاث وثمائماثة» .وكان 
أمير الحج المصري في ذلك العام» وتخلف بعد الحج للإشراف على 
تعمير المسجد الحرام» وما انتهى الحج ورحل الحجاج من مكة حتى 
شرع في إزالة الأنقاض والأتربة التي خلفها الحريق» وكشف عن أساس 
الأسطوانات في الأروقة التي أصابها الحريق» ثم بناها بالأحجار 
المشدودة بعضها إلى بعض بقضبان من الحديد وصب عليها الرصاص» 
ثم جعل لها قواعد من المرمر. واستمر في بناء الأعمدة حتى جعل 
طولها طول أعمدة المسجدء ثم عقد عليها العقود فأصبحت أعمدة 
الجانب الغربي مبنية من حجر الصوان المنحوت المدورء أما الجانب 
الشمالي فكانت أعمدته من الرخام . 

وتمت عمارة هذه العمد في آخر شعبان سنة أربع وثمانمائة» ولم 
ببق غير عمل السقففت» وأخر عمله لعدم وجود خشب يصلح لذلك في 
مكة؛ إذ لا يوجد غير خشب الدوم وخشب العرعر»ء وهو ليس له قوة 
مثل خشب الساج الذي يجلب من الهندء أو خشب الصنوبر والسرو 
الذي يجلب عادة من بلاد الشام» فلزم تأخر إكماله إلى إحضار القدر 
الذي يحتاجه سقف المسجد الحرام من الخشب» ولذلك عاد الأمير 
بيسق إلى مصر في أوائل عام 6٠65‏ ه وقام بتجهيز الأخحشاب اللازمة 
لعمارة سقف المسجد الحرام الذي أصابه الحريق. 
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وفي بداية عام 8١7‏ ه قدم الأمير بيسق إلى مكة ومعه كمية من 
الأخشاب المناسبة» وشرع في عمل السقف حتى انتهى من سقف جميع 
القناديل. يك السقف في سنة سبع وثمانمائة. كما جحدلدد 
المقامات الأربعة بالمسجد الحرام؛ وكان السلطان الناصر فرج بن 
برقوق قد صرف في هذه العمارة الأموال العظيمة”''» وقد تم ذلك على 
أحسن وجه» خدمة لحرم الله»ء وطلبا للأجر والثواب من الله. 
- عمارة السلطان الناصر فرج بن برقوق «الفترة الثانية (8:9-؟1ده): 

فى سنة ١١٠8هء‏ ورخلال الفثرة الثانية من حكم السلطان المملوكى 
الناصر فرج بن برقوق» قام بتجديد عمارة مقام إبراهيم» وبنى عليه قبة 
عالية من الخشب قائمة على أربعة أعمدة دقيقة من الحجارة المنحوتة» 
وجعل عليها أربعة شبابيك من حديد”"" . 
- عمارة السلطان المؤيد شيخ (414-416ه) : 

عندما تولى السلطان المملوكي المؤيد شيخ المحمودي أمر قاضي 
وثمانمائة تعمير أماكن عدة من سقف المسجد الحرام؛ وعقدين من 
جانب الركن اليمانى المتصل بصحن المسجد. 
)001 عبدالكريم بن محب الدين القطبي: إعلام العلماء الأعلام ببناء المسجد الحرامء تحفيق : 


أحمد محمد جمال وعبدالعزيز الرفاعي (الطبعة الثانية» مكة؛ دار الرفاعي» 14017١ه)»‏ 
ص ”355-97., 


(؟) حسن الباشا: عمارة المسجد الحرام في عصر المماليك» (مقال بمجلة منبر الإسلام» 
عدد ربيع الأول سنة 6 آه) ص ١18ا.‏ 
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وفي بداية سنة 817ه هدمت مظلة المؤذنين التي فوق بثر زمزم 
لخراب خشبها شعياء روحت بالشجر المتحوت وسقفت بأخشات حيدة) 
ووسعت أحواض زمزم وأتقن عملهاء وتم الفراغ من هذا العمل في شهر 
ممدد نف الطة لماكو 


عمارة السلطان الأشرف برسباي الدقماقي (441-150ه) : 


ما أن علم السلطان الأشرف برسباي الدقماقي المملوكي بوجود 
خلل في بعض جدران المسجد الحرام وأبوابه وأعمدته وسقفه حتئ 
أرسل الأمير زين الدين مقبل القديدي إلى مكة» وأمره بتعمير الأماكن 
التي أصابها التضدع والخراب. فقام زين الدين بتجديد تلك الأماكن 
وأحسن بناءهاء فجدد المتهدم من بناء أروقة المسجد الحرام وأسقفه. 
وزاد في عرض العقود التي تلي الصحن في الجانب الشامي فأضاف 
إليها ثلاثة عقود في الصف الثالث» وأحكم الأساطين التي عليها هذه 
العقود وهي سبع أساطين في الرواق الأول» وثمان في الرواق الذي 
يليه» وسبع أساطين أخرى متصلة بجدار المسجد. كما جدد أبواب 
المسجد الام وهي: باب العباس وهو ثلاثة أبواب» وباب عليّ وهو 
ثلاثة أبواب أيضاًء والباب الأوسط من أبواب الصفا وهو خمسة؛ وباب 
العجلة (الباسطية) وهو باب واحد. . وأخيراً باب الزيادة وهو الواقع في 
الركن الغربي من الزيادة» ورمّم باقي أبواب المسجدء وبيّض غالبه 
وأصلح سقفه'"'. كما جدّد الرخام المفروش في باطن الكعبة المشرفة» 
)١(‏ القطبي: إعلام العلماء الأعلام ببناء المسجد الحرام» ص 237 وإبراهيم رفعت: مرآة 

الحرمين؛ ج١2‏ ص .١1١‏ 


فم الوم عمو بن :فهد: إتحاف الورى بأخبار أم القرى» تحقيق: د. فهيم شلتوت» (الطبعة 
الأولى» مكةع جامعة أم القرى» 6 5اه/ل 30-6 ص 098- ل والقطبي: 'المصدر 
السابق» ص 4. 
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وأصلح الأساطين التي في جوف الكعبة وأجزاء من سقفها وأحكمها 
بقاع ا او : 


عمارة السلطان الظاهر حقمق (445-/اقله) : 


وفي سنة ثلاث وأربعين وثمانمائة قام السلطان الظاهر سيف الدين 
جقمق المملوكي بتكليف الأمير سودون المحمدي بإصلاح الرخام الذي 
في سطح الكعبة؛ لأنه كان ينقط منه الماء وقت المطر إلى جوف 
الكعبة. كما قام بتغيير الخشب الذي تربط فيه حبال الكسوة» وخشب 
الروازن الأربعة الت ف سقف الكعة الع كانت للضوء» :إذلك لتاكل 
تلك الأخشاب. وتم أيضاً ترميم أسافل مئذنة باب علي وبياضهاء 
وكذلك بيضت مئذنة باب العمرة» ومتذنة باب الحزورة» وقبة باب 
إبراهيم والأميال التي على دار العباس في المسعى» وعلو مقام إبراهيم» 
وعلو مقام الحنفية. وجعل في كل ميل وفي الصفا والمروة قناديل تسرج 
فى رجب وشعبان ورمضان وبعض ذي الحجة. لإضاءة المسعى 
للسا إفة 

ا 

وفى سنة 5ه عمر ناظر الحرم بيرم خواجا فى الجانب الشرقى 
قطعة من جدار المسجدء وجدد في الرواق القبلي من الجانب الشامي 
سبعة عقود. 
القن أصنانها النل”7. 
220 النجم عمر بن فهد: المصدر السابق» ج ”2 ص 598. 


إفة4 النجم عمر بن فهد: إتحاف الورى بأخبار أم القرى» تحقيق: د/ عبدالكريم الياز 
(الطبعة الأولى» مكةء جامعة أم القرى» 408١ه)‏ ج 4؛ ص .191-١48‏ 


9) القطبى: المصدر السابق» ص .٠١ ١-١١٠١‏ 
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عمارة السلطان فايتباي ("لالم-؟١٠9ه)‏ : 

عند تولى الملك الأشرف قايتباي السلطة في الدولة المملوكية أراد 
أن يقوم ببعض الإصلاحات في المسجد الحرام» فأمر في سنة 88١‏ ه 
بإصلاح بثر زمزمء وترميم مقام إبراهيم» وغيّر الرخام الذي بداخحل 
الحجر» كما قام بعمل منبر جديد مرتفع» وأرسل كسوة جديدة للكعبة 
المشرفة» وأنشأ عند باب السلام مدرسة كبيرة سميت (مدرسة المذاهب 
الأربعة)» تم بناؤها عام 885 ه على يد الأمير سنقر الجمالي الأشرفي» 
وكان يدرس فيها مختلف العلوم الإسلامية والفقه على المذاهب 
الويف وبها أربعة من المدرسين على المذاهب الأربعة» وعدد من 
الطلاب» وجعل فيها مكتبة قيمة أرسلها من مصر وجعلها وقفاً على 
طلاب العلم. كما بنى بجانب هذه المدرسة مئارة تتميز بقاعدتها 
المربعة» يعلوها خوذة على شكل القلة9" . 

وفي عهد السلطان قانصوه الغوري (05٠977-9ه/‏ 1917-1609م) 
عمّر باب إبراهيم بعقد كبير» وجعل على جانبيه غرفاً صغيرة لإيواء 
الفقراء» وكان ذلك سنة 911 95" , 


)١(‏ قطب الدين محمد النهرواني: الإعلام بأعلام بيت الله الحرام» ملحق بهوامش كتاب 
خلاصة الكلام في بيان أمراء البلد الحرام (الطبعة الأولى» القاهرة» المطبعة العثمانية» 
06ه)., ص .107-١0١‏ 

إفة عبد الملك العصامي: سمط النجوم العوالي في أنباء الأوائل والتوالى (الطبعة الأولى» 
القاهرة» المطبعة السلفية» بات) ج5غ» ص 085. ١‏ 


(559 -555ام) 


أسهمت الدولة العثمانية بدور كبير في ترميم المسجد الحرام بمكة 
المكرمة وعمارته طوال العصر العثماني» وقد ظهر هذا الاهتمام منذ ضم 
الحجاز للدولة العثمانية في سنة *911ه/ 1617م على يد السلطان سليم 
الأول» بعد أن قضى على سلطان الدولة المملوكية في الشام ومصر 
والحجاز» وأصبحت الدولة العثمانية منذ ذلك التاريخ هي المسؤولة عن 
شؤون الحرمين الشريفين» حيث تكفل سلاطينها بإرسال الكسوة السنوية 
للكعبة المشرفة» والصرة والأرزاق والمعاشات السنوية للعاملين في 
الحرمين الشريفين والفقراء» ورأوا ذلك شرفاً كبيراً لهم. كما اهتموا 
بعمارة الحرمين الشريفين وترميمهما كلما اقتضت الحاجة إلى ذلك . 


وفي عهد السلطان سليمان القانوني (91/4-9717ه) لقي المسجد 
العرام عار تعاس معو يقد ابر فى بيده كنا درميع لبقف الشرقن 
للمسجد الحرام بعد ظهور بعض الخلل في أخشابه» كما أمر بتبديل 
الأعمدة الموجودة حول المطاف بأعمدة مصنوعة من النحاس الأصفرء 
وجعل بينهما أخشابًا لتعليق القناديل عليهاء كما قام في العام التالي 
7 ه بتعمير المقام الحنبلي» والمالكي» وباب بني شيبة (السلام)؛ 
وباب علي. وفي عام 147 ه أمر السلطان سليمان بهدم المقام الحنفي 
وبنى مكانه مبنى جديدًا للمقام نفسه. كما أنشأ عدداً من الغرف في 
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الجانب الشرقي من المسجدء وجعلها مخزناً لحفظ مؤن المسجد 
الحرام من زيت للقناديل وشموع وقناديل ومسارج وأخشاب ونحوها. 

وفي سنئة 104ه ججمددت أعمدة المسجد الحرام وأروقته. وني 
الورزق "لوقي الحتصال كياضا كدرو وق النداكر با حجر من مط 
الشميسي» كن تم ترميم مدخل الباب الغربي» ومدخل باب إبراهيمء 
وفرش صحن المطاف ببلاط جديدء وأعيد بناء المآذن الثلاث؛ مئذنة في 
الناحية الشمالية الشرقية للمسجد» وأخرى من الناحية الشرقية في مكان 
المئذنة التي أنشئت في عهد السلطان الظاهر بيبرس» وثالثة عند باب 
العمرة في الناحية الشمالية الغربية من المسجد. 

كما أمر السلطان سليمان بتجديد سطح الكعبة المشرفة؛ وأهدى 
للمسجد الحرام منبراً من الرخام» مطعّماً بأحجار مختلفة» عليه قبة لتقي 
الخطيبَ من الشمس في أثناء خطبته» ويبلغ ارتفاعه (17م)20. وقد 
استمرت هذه الترميمات حتى سنة 9457ه. 

وفي عهد السلطان سليم الثاني (185-91/4ه/ كلاه 4-١‏ لاوام) رفع 
ناظر المسجد الحرام إلى السلطان تقريراً محرراً في سنة 1ه يفيده فيه 
بأن الرواق الواقع شرقي المسجد الحرام قد تكسرت بعض أخشابه فمال 
نحو صحن المطاف بنحو (48 سم)» وأن أخحشاب السقف التالف 
ظهرت من رؤوسهاء فما كان من السلطان سليم الثاني إلا أن أمر بعمل 
الاستعدادات اللازمة» وتدبير الأموال الكافية من خزينة الدولة العثمانية 
لإصلاح ما أصاب السقف الشرقي للمسجد الحرامءٍ وإرسال الفنيين 
اللازمين للقيام بعمل ذلك على وجه السرعة» وفعلا حيزت اسمخ 


5 ابحيدةا مين المكي: الآثار المبرورة لسلاطين آل عثمان في الحرمين الشريفين» ترجمة 
سعددالتين مان ارال (مخطوط). ورقة .1١9‏ 
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وعليها مجموعة من الفنيين والعمال المهرة» وتوجهت من إسطنبول إلى 
مصرء ومنها نقلت إلى البحر الأحمرء ثم إلى ينبع حيث وصلت إلى 
مك الجكومة 


وفي أوائل ربيع الأول عام 9184ه بدئ في تنفيذ مشروع ترميم 
الرواق التالف تحت إشراف أحمد كتخدا والى جدة» والقاضي بدر 
الدين حسين الحسيني ناظر المسجد الحرام آنذاك . وقد بدأ القدم ال ٍ 
5 ربيع الأول سنة 6ه حيث هدم الرواق كاملا من باب السلام 
إلى باب علي» وي الأنقاض. وفي شهر ربيع الآخر عام ١٠98ه‏ 
بدئ البناء في الرواق المذكورء وحضر بداية العمل أمير مكة وأعيانها 
وعلماؤها. و تم فاع ا لأسابات © واتكندل بالأعمدة الخشبية التي 
تحمل السقف أعمدة من الرخام» وبعد ذلك تم بناء القباب التي بنيت 
على الطراز المعماري الإسلامي العثماني'''؛ فأصبح سقف المسجد 
مقا الأول عرق واذلك لبؤمق اك الأغفات 'الذى كان كتين الئلك: 
وعدم الحاجة إلى استبداله بين الحين والآخرء وحتى تكون الأروقة 
أكثر يدا كلها اللينيب: ولوقاية السقف من أن يكون مأرى 
تلحيات والطور والسشرات»: حيف كان السقف الخشبي يتكرن :من 
سقفين بينهما فراغ حوالي ذراع مما يسمح بوجود الطيور والحيات 
بداخله. 


وفى تلك الأثناء توفي السلطان سليم الثاني فخلفه السلطان مراد 
الغالث (9187-١٠1ه)‏ الذي واصل العمل في إكمال عمارة المسجد 
الحرام التي بدأت وانتهى الجزء الأكبر منها في عهد سلفه السلطان سليم 


2751١-554 قطب الدين محمد النهرواني: الإعلام بأعلام بيت الله الحرام؛ ص‎ )١( 
٠ .77-51 ومحمد أمين المكى : الآثار المبرورة لسلاطين آل عثمان» ورقة‎ 
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الثاني؛ فواصل البناء حتى انتهى من عمارة المسسجد الحرام في عام 
8ه وقد أنفق عليها حوالي مئة ألف دينار عثماني من الذهب» وبلغ 
عدد القباب )١67(‏ قبة» محمولة على )88١(‏ عقدأً كبيراء وأكثر من 
ألف عقد صغير محمولة على )١7/8(‏ عاموداً» وكانث الأعمدة على ثلاثة 
مقاطع مربع ومسدس» وغالبيتها ذات ثمانية أضلاع» وتم بناء الثلث 
السفلى للأعمدة من الحجر الصوان المنحوت» والثلثين الباقيين من 
حجر الشميسى » وقطر العامود الواحد )١,56(‏ ذراعا حوالي (5٠5سم)ء‏ 
وهناك )7١1١(‏ عاموداً من الرخام» ويربط كل عامودين بقندل من الخشب 
لحماية الأعمدة من الميلان» ومعلق عليها خمسة قناديل» وفي صرة كل 
قبة قنديل» والأروقة محاطة من الداخل والخارج بالشرفات» ومجموعها 
حوالي (180) شرفة. وبلغ عدد أبواب المسجد (75) باب(" , 


وفى سنة (70١٠ه)‏ جدد السلطان أحمد الأول (؟5١١١55-1١٠ه)‏ 
ليوات للحي للكية المكيرفةة ححا عام يها ,مدن ا ان د 
زمزم حتى يمنع الناس من رمي أي شيء داخل البئر. 

وعندما هطلت أمطار غزيرة على مكة المكرمة سنة 9١٠١هء‏ وسالت 
على إثرها الأودية بسيول عظيمة» فدخل جزء كبير منها داخل الحرم 
المكي الشريف» وتسبب في إتلاف بعض حجارة أركان الكعبة المشرفة» 
اجتمع العلماء والأعيان في مكة وكتبوا للسلطان العثماني مراد الرابع 
(49-1015١1ه/1789-1575م):‏ فأصدر أمراً سلطائياً بتعمير ما تهدم 
من الكعبة المشرفة بسبب السيول» وأرسل لذلك مبالغ كبيرة من المال 
من إسطنبول. وقد بدأ العمل في البناء في اليوم الحادي عشر من شهر 


00 يوسف عبدالرحيم: القصة الكاملة لبناء وتوسعة المستحد الحرام» مجلة عمار» العذد 
العشرون» ص ؛ 00-0 , 
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شعبان سنة 4١٠١ه»ء‏ وتم الانتهاء منه في اليوم السادس عشر من شعبان 
سنة 5٠‏ ١٠ه‏ بعد عام وخمسة أيام من العمل المتواصل . 

وفي سنة (1/7١1ه)‏ أمر السلطان محمد الرابع (08١99-1١٠ه/‏ 
1141-4م) بترميم المسجد الحرام والمنائر السبع وعمارة ما يحتاج 
منه للعمارة. وزاد في مساحة صحن المطاف وفرشه بالحجارة المنحوتة» 
ووضع ثمانية قناديل في المسعى”"' . 

وفي عهد السلطان مصطفى الثانى (5١١1١-5١١١1ه/5914١-‏ 
0 أجريت تعميرات كبر ف الجرمين اريف 11 لم 
منها تجديد محفظة الحجر الأسود وإطاره» وتجديد خمسة أعمدة من 
أعمدة سقف الكعبة المشرفة والسلم الصاعد إلى سطحهاء حيث بنيت 
أدراجه السبع الأولى من الرخام وباقيها صنعت من الخشب الجيد» مع 
عمل الاستراحات المطلوبة فيه. 

وقام السلطان أحمد الثالث (0١١١45-1١١ه)‏ خلال فترة حكمه 
بتجديد رخام صحن المطاف وبلاطاته. كما قام السلطان محمود الأول 
(1١518-1١١ه)‏ بإرسال ثريات جديدة» وشمعدانات ذات قيمة وبهاء 
إلى الحرمين الشريفين» وذلك في سنة 1137ه0". 

وعندما تولى السلطان عبدالحميد الأول (171-11417ه) زمام 
السلطة في الدولة العثمانية قام بترميم مقام إبراهيم عليه السلام» والمقام 
الشافعي» وقام أيضاً بترميم المئذنة الواقعة على باب العمرة» كما أنه 
قام بإجراء بعض الترميمات في أحجار الكعبة المشرفة» والحجر 
017 النهرواني : الإعلام بأعلهم بيك الله الشراة ص 77/8 - 774 . وأحمد السباعي: 

تاريخ مكة» ص 09١‏ -0945. 
(0؟) أحمد السباعي: تاريخ مكةء ص 097. 
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الأسود. وأحدث أرصفة تتخلل حصوات المسجدء تبدأ من صحن 
المطاف وتتجه إلى باب السلام» وباب علي» وباب الصفاء وباب 
إبراهيم» وباب العمرة حتى لا يسبب مرور القاصدين المطاف من هذه 
الأبواب أي تخط للمصلين في الحصوات» كما قام بتجديد بعض القبب 
وقواعد الأعمدة في عدد من الأروقة بالمسجد. 


وفي سنة ١17ه‏ أمر السلطان عبدالمجيد الأول (045؟١1-/171/10ام)‏ 
بعمل معاليق لتعليق القناديل عليها في شكل شجرة النخيل في الجهات 
الأربع للحرم المكي بمسافات متساوية» وعلقت قناديل يتجاوز عددها 
ثلاثة آللاف قنديل تحت القباب» وفي جميع أنحاء المسجد وخارجه. 
وكانت هذه القناديل توقد ليلا بدءًا من غرة شهر رجب وحتى نهاية شهر 
الحج» وذلك لكثرة القادمين إلى مكة المكرمة من الحجاج والمعتخرين 
في هذه الفترة من كل عاء”ا؟. ألا أن المؤرخ حسين باسلامة يذكر أن 
عدد القناديل كان (؟41١)‏ قنديلاً بعد أن قام بإحصائها بنفسه» وكانت 
هذه القناديل عبارة عن آنية من الزجاج موصلة من ثلاث جهات 
بسلاسل» يتم بواسطتها تعليق هذه القناديل» ويوضع في جوف هذه 
القناديل الزجاجية كأس يجعلون فيه الزيت والماء» فى وسطه فتيلة رفيعة 
تضاء بمشاعل بها نار””. ويظهر أن هذه القناديل بعضها يضاء ليلاً 
وبعضها مجرد حلية» وأن عدد المضاء منها يختلف حسب الحاجة. 


وفي عام 1ه قام السلطان عبدالمجيد الأول بإجراء إصلاحات 
عامة في المسجد الحرام؛ وتم خلالها رصف الردهة الداخلية لباب 


.595 أحمد السباعي: المصدر السابق» ص‎ )١( 
.750-104 (؟) حسين باسلامة: عمارة المسجد الحرام» ص‎ 


تاريخ بناء الكعبة المشرقة من بناء آدم ‏ عليه السلام ‏ حتى عام /ه 4 


حول الحجر الأسود محفظة فضية جديدة لتقيه من الانكسارء ولتعطيه 
مظهراً يليق به. وفي عام 715١ه‏ أرسل السلطان عبدالمجيد الأول ميزاباً 
للكعبة المشرفة صنع في إسطنبول» مصفحاً بنحو خمسين رطلاً من 
الذهب». وقد حمل القديم إلى اسطنبول لحفظه في متاحفها”" . 

وفي تقرير رسمي مرفوع للسلطان العثماني عبدالحميد الثاني 
(1170-179ه) كتبه القائمقام أركان حرب السيد محمد صادق ‏ ضابط 
ومهندس عثماني ‏ عن أحوال الحرم المكي الشريف» بصفته المسؤول 
الأول عن أعمال الدولة العثمانية فى الحرمين الشريفين آنذاك» وفيه 
يطالب الحكومة العثمانية بسرعة عمل العمارة اللازمة للمسجد الحرام 
بمكة نظراً لوجود أماكن عدة تالفة في سقوف المسجد الحرام وحيطانه 
وأعمدته فى مختلف جهاته. 

وهذا التقرير مكون من ثلاث وثائق» تشتمل على رسوم وخرائط 
محدد عليها مواقع التلف» ومدى خطورتهاء كما يشتمل أيضا على 
الأول سنة ١١١ه.‏ 

ويبدأ التقرير بإبراز الحاجة الماسة إلى عمل الترميمات اللازمة فى 
مباني الحرم المكي الشريف» ويحدد التقرير الترميمات المطلوبة فيما 
يأتي : 
-١‏ تعذر قراءة عشر لوحات خطية مكتوبة موضوعة على مبنى بثر 

زمزم. وعلى باب السلام؛ وحاجتها إلى إعادة كتابتها . 


,69-5975 أحمد السياعى: المصدر السابق» ص‎ )١( 
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تآكل طلاء معظم جدران الحرم المكى» واه لا بل من إعادة 
طلائها من جديد. 

أن الحجارة المفروشة على أرض صحن المطاف قد تكسرت 
الحاجة تدعو إلى ضرورة إعادة تركيبها بأسرع وقت ممكن لسلامة 


' الطائفين وا لمصلي: وراحتهم 


/ا- 


-1١ 


المطالبة بإعادة بناء بعض مباني المقامات حول الكعبة المشرفة 
وترميمهاء وخاصة المقام الحنفي» وترميم مبنى باب السلام» 
وإطار الحجر الأسود. 

الحاجة الماسة إلى تغيير أحجار البازلت المستطيلة السوداء تحث 
منطقة ما تحت القباب في بعض أروقة المسجد الحرام؛ وذلك 
بأحجار أخرى من أحجار تريستا . 


أن الكعبة المشرفة تحتاج إلى مشروع إصلاح وتعمير» وخاصة 
الجدار الواقع في الناحية الشرقية للكعبة. 


0 المقامة داخل مبنى بئر زمزم وخارجه لتسهيل الشرب 
مع العمل على تنظيف بئر زمزم من وقت لآخر. 


إقامة مكان للأغوات وخزن للوازمهم . 
إحضار عدد (١١؟)‏ أعمدة رخامية» وصناعة )5١(‏ باباً من الخشب 


بأطرها القوية وأعمدتها الجديدة. 


استبدال حصى الساحات الداخلية ورملها بأخرى جديدة. 


تحديد أماكن صلاة النساء وإحاطتها بشبك حديدى . 


تاريخ بناء الكعبة المشرفة من بناء آدم ‏ عليه السلام ‏ حتى عام مه له 
طح تك ل لا اا ال 111 ال ا ا ا ا 3 1101101111 


1 عمل حجر يكتب عليه اسم السلطان عبدالحميد الثاني بن 
عبدا لمجد الأول الذي تم البناء والترميم في عهده» وتاريخ البئاء . 


وينئهي التقرير بتقدير التكلفة الكلية لهذة الأعمال. حسب تقديزر 
الكاتب بمبلغ ألفين وثمانمائة وثمان وأربعين ليرة ا 

ويظهر أن هناك استجابة سريعة من السلطان عبدالحميد الثاني 
ولكنها كانت محدودة لعمل العمارة والترميمات اللازمة فى المسجد 
الحرام - نظراً للموقف السياسي الذي كان يحيط بالدولة العثمانية ‏ 
وعلى الرغم من ذلك فإنه قام بإصلاحات عديدة كان من أهمها: إزالة 
بناء سقاية العباس» وبيت المحفوظات اللذين كانا قائمين بجوار مبنى بثر 
العباس إلى مبنى ملاصق للمسجد الحرام عند باب السليمائية”©. 

وفي 77 من. ذي الحجة سنة 11717ه/ 1109م دخل المسجد الحرام 
سيل عظيم فملاً المسجد بكامله» وبلغ ارتفاعه إلى عتبة باب الكعبة 
المعظمة. وغطى الحجر الأسود وحجر إسماعيل عليه السلام» ومكث 
الماء على هذا الشكل يوماً وليلة حتى تم تصريف المياه عبر منافذ خاصة 
فى الأقبية. وقد أخل هذا السيل بنحو )١١(‏ أسطوانة رخامية» وسبب 
أضراراً كبيرة في مباني المسجدء وسمي ذلك السيل بسيل (الخديوي)؛ 
وذلك لأن عباس حلمي خديوي مصر السابق قد حَمّ في ذلك العام. 


)١(‏ محمد حرب: العثمانيون في التاريخ والحضارة (الطبعة الأولى؛ دمشقء دار القلم؛ 
9 ١ه/1985م):‏ ص51-094. وسعيد بن سعد بن سفر الغامدي: الأوقاف الخيرية 
والجوامع والمساجد في الدولة العثمانية (مجلة التاريخ والمستقبل» جامعة المنياء كلية 
الآداب» يوليو؛ 1997م): ص .777-17١‏ 

(؟) حسين باسلامة: عمارة المسجد الحرام» ص 2777 وأحمد السباعي: تاريخ مكة» ص 
098-17. 
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واستمر العمل فى نظافة المسجد نحو نصف شهر. فأمر السلطان محمد 
رشاد في أوائل عام هه ناظر الحرم ووالي الحجاز بالقيام 
بعمارة عمومية للمسجد الحرام» شملت هدم أجزاء كبيرة من أروقة 
المسجد الحرام وإعادة بنائهاء فتم تعديل نحو عشر أسطوانات من 
الأسطوانات المائلة» وإصلاح أجزاء محدودة من المسجد وترميمها 
ششملت نعشن الأروفة والآبوان:والمتافن كما آنه أراة اسعيدال 
الأسطوانات المتضررة بالسيل بغيرها جديدة» ولكنه تعذر عليه ذلك؛ 
لأن الحرب العالمية الأولى كانت مشتعلة في تلك الفترة» واستمرت 
أربعة أعوام (1915١-1118م)»:‏ مما تسبب في قطع كثير من طرق 
المواصلات البحرية والبرية العالمية» فلم يتم تغيير الأسطوانات إلا 
واحدة منهاء وتوقف العمل بعد ذلك نظراً لانتهاء الحكم العثماني على 
الحجاز في التاسع من شعبان من ذلك العام الموافق ١١يونيه‏ سنة 
لايد 


)00 حسين باسلامة» المصدر السابق» ص /الا 2781-5 وأحمد السباعى » المضدر السابق» 
ص 044-097 , , 


لل 


ف 


جمتورنا ارهن 
لك لا لل 


اهتمامه بالحرمين الشريفين: 
إن نظرة ولاة الأمر في المملكة العربية السعودية للحرمين الشريفين 
والعناية بهما نظرة تعبدية خالصة لله سبحانه وتعالى . 

0 الذي تياف | اي كنبل سير الاين اي 
ونسكهم وواجباتهم في جو من الطمأنينة والهدوء الذي معه تتحقق 
العبودية لله - سبحانه ‏ كما أرادها الله عز وجل. 

ويظهر تحقق تلك النظرة بما يقدمه ولاة الأمر في هذه البلاد 
المقدسة من جهود جبارة في إعمار الحرمين الشريفين» ليقوم الحاج 
والمعتمر والمصلي والطائف بأداء فرائضهم وعاداتو في طياتيدة 
واستقرار» فيتحقق بذلك قوله تعالى: رمن دخ , 

وما كان هذا الاهتمام العظيم بالحرمين الشريفين إلا بتوفيق من الله 
تملك عبد العزية آل سعود ‏ رحمه الله الذي أقام هذه الوحدة على 
هدي من كتاب الله وسنة نبيه المطهرة» فتحقق معها الأمن بمعناه 
الاي 00 فقامت ا ا 0 بين الأممء 
ذلك البلد الأمين الذي ا الله هذه البقعة 7 0 العامرة 


)١(‏ سورة آل عمران» الآية: /ا9. 
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مكة المكرمة التي فيها قبلة المسلمين يتجهون إليها في عبادتهم كل يوم 
ويحجون إليها كل عام. 

لقد ساعد الاستقرار والأمن الذي حققه الملك عبدالعزيز ‏ رحمه الله - 
على توحيد الجهود لإعمار الحرمين الشريفين وخدمتهماء والتي كانت 
من أوليات القضايا التي شغلت باله رحمه الله» فكانت نظرته نظرة ثاقبة 
واعية؛ لأن نظرته إلى المستقبل كانت من أجل خدمة المسلمين بالنفس 
والنفيس؛ وجعل الحج إلى بيت الله الحرام ميسراً لجميع أبناء الأمة 
الإسلامية والعربية» انطلاقاً من موقع بلاده التي تضم أشرف بقاع الدنياء 
ومن المسؤولية الملقاة على عاتقه لكونه خادمًا للحرمين الشريفين. 

فالمملكة العربية السعودية بمثابة القلب في جسد الأمة» فهي القبلة 
والوجهة التعبدية التي يتوجه إليها كل مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأن 
محمداً رسول الله يَلِ. 

ولذلك عمل الملك عبدالعزيز ومن بعده أبناؤه البررة على أن تكون 
اهتماماتهم بالوطن والمواطن شاملة الجوانب السياسية والاقتصادية 
والاجتماعية زالحياتية لتحقيق مفهوم الدولة الإسلامية العصرية. 

وبتوفيق من الله ونصره المبين نجح الملك عبدالعزيز وأنجاله في 
تحقيق التطور المنشودء والقيام بكل إنجاز» والإنفاق على كل ما يفيد 
الوطن والمواطن والحاج بسخاء» خاصة بعد أن منَّ الله على هذه البلاد 
باستخراج البترول؛ لأن الملك عبدالعزيز لم يكن توحيده لهذه البلاد 
بغرض هوى في نفسهء أو غاية ينشدها لنفسه أو مجد شخصىء إنما 
فاع كانت تيدف إن تستري العيافة المخلسة الخائمة للد رعيته وياد 
وحدة تضم المناطق التابعة للدولة السعودية في طوريها الأول والقابيية 
يحكم فيها بشرع الله وسنة نبيه الخالدة» وبذلك يحقق الوئام والأمن 
والاستقرار والسعادة لشعبه وللأمة الإسلامية. 


جهود الملك عبدالعزيز في إعمار المسجد الحرام وتوسعته 44م 


نعم لقد حقق القائد وحدة الأمة وأمنها وسلامتهاء وسار على نهجه 
أبناؤه البررة الذين ما حادوا عن نهجه القويم في وثئام ووفاق» واستمر 
على أيديهم تحقيق الاستقرار والازدهار والرفاهية للمواطن السعودي. 
والأمن والسعادة للزوار من حجاج ومعتمرين وزائرين للحرمين 
الشويفية : 

فكانت وما زالت بحق : خدمة حجاج بيت الله الحرام والمعتمرين 
والزوار شرف عظيم للحكومة السعودية قيادة وشعباً» وكانت هذه الرسالة 
العظيمة هي الرسالة التي ربى عليها الملك عبدالعزيز أبناءه وشعبه وسار 
على هديهاء فأصبحت رسالة دولة ونهج أمة ”"'. 

لقد كان الملك عبدالعزيز قدوة صالحة لأبنائه وشعبه؛ لأنه أوفى 
بالعهود التي قطعها على نفسهء وأهمها أن جعل خدمة الحرمين الشريفين 
وتأمين الراحة للحجاج والزوار وتوفيرهاء وإصلاح حال بلاده وشعبه من 
أهم مسؤولياته واهتماماته ””'» وكان ذلك نبراساً وقدوة سار عليها أبناؤه 
كدي سودت ونال تغالوة حدر ليا لجال خيلا هد اشر 

وانطلاقاً من هذه المبادئ والقيم» وبتوفيق من الله تحقق للزعيم 
القائد الرائد ما أراده من قيام حكومة تحكم أرجاء المملكة بشرع الله 
الحكيم» ونبذ الخلافات بين القبائل» ونشر العلم» ومحاربة الجهل 
والفقر والمرضء والعمل على استتباب الأمن والاستقرار» وتوجيه 
الطاقات للعمل النافع» والقيام بالواجبات نحو الله سبحانه وتعالى» ثم 
نحو الأمةع وبذلك نجح - رحمه الله - في جمع كلمة شعبه وأمته 


)١(‏ حامد عباس : قصة التوسعة الكبرى (الطبعة الأولى» جدة» مطايع دار البلاد» 1415ه)) 
ص .١7١9‏ 

(؟) عبدالمنعم الغلامي : الملك الراشد (الطبعة الأولى» الرياضء مطابع دار اللواء» ب ت)» 
ص 55. 
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وعمل على تطوير مرافق الدولة على أسس إسلامية رائدة» فأصبحت 
المملكة العربية السعودية دولة عصرية لها علم مرفوع بكلمة لا إله إلا 
الله محمد رسول الله وصوت مسموع في جميع المحافل الدولية الخيّرة 
والبثاءة وكتاب مقروء يشع بالخير والنفع العظيم. 


نبذة عن حياة الملك عبدالعزيز : 


هو الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن بن فيصل بن تركي بن عبد الله 
ابن محمد بن سعود بن مقرن بن فرحان بن إبراهيم بن موسى بن ربيعة. 

ولد فى قصر الإمارة بمديئة الرياض ليلة التاسع عشر من شهر ذي 
الحجة عام ”159ه الموافق ١4‏ يناير 1417م 27. ولقد اختلفت 
الأقوال حول التحديد الدقيق لتاريخ ولادته وما نرجحه يرجع إلى 
الاعتماد على رواية ابنه سمو الأمير طلال بن عبدالعزين9 © . 

فكان مولله - رحمه الله - في وقت اشتدت فيه الصراعات 
والمنازعات» وعم التمزق معظم أجزاء شبه الجزيرة العربية» وقد تولى 
والذه ترسيته التربية الإسلامية الصحيحة. فلما اشتدل عوده تعلم مبادئ 
القراءة والكتابة على يد الشيخ القاضي عبد الله الخرجي من علماء 
الرياض» وقرأ القرآن الكريم على يد الشيخ محمد بن صبيح» كما درس 
التفسير وأصول الفقه والتوحيد على يد سماحة الشيخ عبد الله بن 


)١(‏ نير الدين الزركلى: شبه الجزيرة العربية في عهد الملك عبدالعزيز (الطبعة الثالثة 

بيروت - دار العلم للملايين» /ا8اها)ء جاذء ص /امسكره. 

(؟) عبداللطيف بن عبد الله بن دهيش: التعليم الحكومي المنظم في عهد الملك عبدالعزيز 
نشأته وتطوره (الطبعة الأولى» مكة؛ مكتبة الطالب الجامعي, ١407‏ ه)ء ص 1ء 
وطلال بن عبدالعزيز: صور من حياة عبدالعزيز ( الطبعة الأولى» الرياض» مطابع حذيفة 
للأوفست» ه/ع 45م ص .١ ١‏ 
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عبداللطيف آل الشيخ» إلى جانب تعلمه بعض الدروس في اللغة العربية 
والسيرة النبوية الشريفة والتاريخ الإسلامي على يد بعض علماء الرياض. 

بجانب أنه كان ملازماً لوالده في مجالسه وتحركاته» مما كان له 
أثره العظيم في تربيته وتكوينه» فكان يستمع لكل ما يدور حوله من 
أحاديث وقصص عن سيرة أجداده من آل سعود وما حققوه لهذه 
الجزيرة من خير وأمن ووحدة وسلام» وموقف الأعداء منهم من أجل 
هدم هذه الوحدة وطمس معالمهاء ونشر الفتن والصراعات والبدع 
والخرافات بين سكانها. وما آلت إليه الدولة السعودية فى طورها 
الأول» ثم في طورها الثاني بسبب موقف الأعداء منها. 5 الوقق 
نفسية كان فب العزيو تمارس ريافنات:عندة هنها الفروسية والرهاية» 
فأكسبه ذلك أن نشأ قوي البنية» شديد المراس» عظيم الصبر والتحمل 
على المشاق والشدائدء عادلا شجاعا مقداماء هذا إلى جانب علمه 
وثقافته الواسعة» مما جعله يتطلع إلى مستقبل زاهر يعيد به لشبه الجزيرة 
العربية مجدها وأمنها وعزها ووحدتهاء في ظل تحكيم كتاب الله وسنة 
مد ال 

لقد كانت أولى مشاهدات الشاب عبدالعزيز هي مشاهدته لما كان 
يدور حوله من أحداث سواء داخل الرياض أم خارجهاء وما قام به 
والده الإمام عبدالرحمن من محاولات للمحافظة على كيان الدولة 
السعودية وما تبعها من نتائج أدت إلى تسلط الأعداء للقضاء عليهاء مما 
دفع بوالده إلى الرحيل واستقراره بالكويت. وفي الكويت أدرك عبدالعزيز 
بنظرته الثاقبة ما يحيط به وببلاده من أحداث» وما يحاك حولها من 
مؤامرات» هدفها أن تعصف بهذه الأمة أحداث تلهب نارها كتل سياسية 


10( عبداللطيف بن دهيش : المرجع السابق» ص ,١1 5-١7”‏ 
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خارجية تعمل على خدمة مصالحها الاستعمارية في المنطقة. لذا كان 
إصرار عبد العزيز على تقويض تلك المحاولاات» وإعادة المنطقة إلى 
سآلف: عهدها من 'الوحذة والاستقران» والآمن والبناء: 


ومن الكويت بدأ عبدالعزيز في تحقيق هدفه النبيل ليعيد لشبه الجزيرة 
العربية وحدتها وقوتها وتماسكهاء ويضعها في مكانها الريادي قلعة 
للوسلام والمسلمين؛ فكانت تلك العملية الفدائية الخطوة الحكيمة التي 
أعاد بها زمام الأمور في الرياض. وكان ذلك في الخامس من شوال سنة 
4ه الموافق للرابع والعشرين من شهر يناير سنة 1907م. 


ومن الزياعن كان الاتظلاق :تكو يناء المملكة الغربية السعودية . فيد 
كان عبدالعزيز شهماً في حربه وسلمهء عظيماً في انتصاراته» لم يتعاون 
مع مستعمر) ولم يمد يده إلى جهات أجنبية لكي تساعده أو تنصره على 
خصومه. كما أن عبدالعزيز لم يراوغ» كما أنه لم يخادع» فسار إلى 
أهدافه بكل وضوح وثبات» عطوفا متسامحا عندما ينتصرء شديدا عندما 
يُستفزء صنع دولة وألف من قبائلها وعشائرها المتنافرة المتقاتلة أمة 
واتكلةه فود أوضا كزانية الأطراف اذل نيا ديا الك باحة أورنا 
تقوما «ويى شنا واهدا فادرا غلن الس مقن كجار التمصارة عار 
أسس إسلامية ثابتة وجلية. لقد انتصرت قضية عبدالعزيز بعد كفاح شاق 
طويل؛ لأن اعتماده كان على الله سبحانه وتعالى ‏ أولاً» ثم على 
مؤهلاته وشخصيته الفذة» وعلى قدرات شعبه الوفي» لهذا كان النصر 
حلفه 29 


)١(‏ عبدالكريم الغزال: المملكة العربية السعودية» أمام قدرها الكبير (الطبعة الأولى» 
دمشق » بات)) ص9١‏ . 
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إن المتأمل في سيرة عبدالعزيز يجد أن أبرز صفاته هي الكرم» وهي 
فضيلة بقيت تلازمه وقت الرخاء ووقت الشدة على السواء» كما أنه 
العقته الاوك تسيو مسد اسراف و لتر الى الا 
والعاقيةة و الكفاطة اندر شو النقاء الخار فو القرامة المشقرقد خودة 
الأزادة والتحرض عن المقورة» موصي القيادة السناسية والهرب 
والوعي بالتاريخ في مختلف العصور مع عمق المعرفة بقومه؛ حاضرة 
وبادية''". لقد أودع الله في عبدالعزيز الذكاء والفطنة وقوة الإرادة 
والنظرة البعيدة والتطلع إلى المجد؛ بالإضافة إلى ما لديه من استعداد 
فطري في كل ما يفكر فيه أو يقرؤه أو يسمعه من غيره؛ لأنه كان شغوفاً 
بالبحث ومعرفة الحقائق. هكذا كانت حياة عبدالعزيز في سيرته وسلوكه 
وفنلقت: لاد قجر كاسن ذا او عله ورا را قا ل اد 


لقد اختار المولى ‏ عز وجل - لهذه البلاد ولاية عادلة» توحدها 
وتطبق فيها شرع الله وسنة نبيه المطهرة. يقول الملك عبدالعزيز عندما 
أراد السفر إلى مكة المكرمة : ١‏ إنتى مسافر إلى مكة لا للتسلط عليها بل 
لرفع المظالم عنهاء إني مسافر إلى مهبط الوحي لبسط أحكام الشريعة» 
ولن يكون بعد اليوم سلطان لغير الشرع »7'. 

لقنن كاكك حمرويه داوسيه الله غلن مدان قلاثين عام كن أككر من 
مدان ملحية توسيد واد قاكمة على تق الأمن والعدل الحكن على 
تحكيم كتاب الله وسنة نبيه محمد وَل في كل مكان تطؤه قدماه. ْ 

تلك هي عبقرية الملك عبدالعزيز الفذة التي صنعت مجد أمةء 
ورسخت وجودهاء ووحدت كيانهاء ووضعتها في مكانها الصحيح بين 


.700 عبدالله العثيمين: تاريخ المملكة العربية السعودية» ج 7.» ص‎ )١( 
101 زفع خير الدين الزركلي: شبه الجزيرة في عهد الملك عبدالعزيز: جك ص‎ 
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الأمم رايتها لا إله إلا الله محمد رسول الله» عالية خفاقة وصوتها 
مسموعء محافظة على ما استودعه الله في أرضها من أماكن مقدسة في 
مكة المكرمة والمدينة المنورة» قائمة على خدمة الحرمين الشريفين ومن 
كبوا وق ادن الوا شن :عياد اللثامن جميع الأقطار والأمصارء ليؤدوا 
نسكهم وعباداتهم في أمن وطمأنينة وسلام» وكذلك كانت سياسته في 
جميع مناطق دولته ولجميع فئات شعبه الوفي الذي أحبه وتفانى في 
خدمته وولائه له. 
إن جهود الملك عبدالعزيز كثيرة وعظيمة يضيق المجال عن 
حصرهاء غير أن هذا البحث يعرج فقط على دخول الملك عبدالعريز 
مكة المكرمة» واستقرار الأوضاع بهاء لكشف النقاب عن جهوده 
الكريمة ‏ رحمه الله في إعمار بيت الله الحرام منذ عهده وحتى عهد 
خادم الحرمين الشريفين الملك فهد بن عبدالعزيز. 
ففى عام 5 1ه دخل عبدالعزيز مكة المكرمة محرماً بسلام وأمان» 
وبعد عام استسلمت جدة» وتقدم للسلام عليه قادة القوات العسكرية 
والعلماء والأعيان من أهالي الحجازء وكان ذلك في اليوم الأول في 
مخيمه بالكندرة» وفي اليوم التالي انتقل إلى قصر الشيخ محمد نصيف» 
وهناك تقدم إليه أهالي الحجاز معلنين ولاءهم وطاعتهم له» وهئؤوه 
بالنصر العظيم . 
وبعد فترة أعلن الموحد الملك عبدالعزيز عن توحيد المملكة العربية 
السعودية تحت راية واحدة وعلم واحد»ء دولة شعارها وعلمها «لا إله إلا 
الله محمد رسول الله»» هذا الشعار الذي يكشف عن أصالة العقيدة 
وقوة النظرة السياسية والاستقلال في اتخاذ القرار. 
لقد وضع الملك عبدالعزيز أسس دولة مقاصدها الشريعة» وأهدافها 
الرخاء والخير والنماء والازدهار. إنها المملكة العربية السعودية» وكانت 
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مكة بمثابة الشغل الشاغل له في جهوده التنموية والتطويرية» لما لها من 
أثر بارز في قلوب المسلمين» فهي قلب الأمة الإسلامية قاطبة» وقبلتهم 
التي لا بد أن تكون في ثوبها القشيب تاج المدن في المعمورة قاطبة» 
إنها مكة المكرمة أم القرى المحروسة برعاية الله وحفظه» والعاصمة 
المقرسة الضلكة العريية السبعودية : 

إننا عندما نتصفح تاريخ الملك عبدالعزيز نجده مليئاً بالبطولات 
والإنجازات والمسؤوليات الجسام» وليس من السهل أن نلم بكل 
الجوانب في سيرته - رحمه الله - وذلك لكثرتها وتعدد جوانبهاء ولأن 
كل جانب منها يصلح أن يكون موضوعاً قائماً بذاته تتم دراسته دراسة 
وافية. 

وإذا كانت الدول الغربية والشرقية قد منحته أعلى الأوسمة» فإن 
شعبه ومعه شعوب العالم الإسلامي قد منحوه حبهم وتقديرهم العظيمين 
ديا لجهوده ال 

وبعد عمر حافل بالكفاح والبناء وطاعة الله؛ ونشر الأمن والعدل 
والاستقرار بين أبناء شعبه» رحل الملك عبدالعزيز إلى جوار ربه في 
اليوم الثاني من شهر ربيع الأول عام 1ه الموافق 4 "دقام 
رعفيف اثله وضمة واضعة وض اه ”الله شين النجراء: 
الترميمات ف المسجد الحرام: 

منذ أن قام الملك عبدالعزيز بضم الحرمين الشريفين إلى دولتهء فإنه 
وضع العناية بالحرمين الشريفين» وخدمة حجاج بيت الله الحرام وزوار 
مسجد رسول الله كه من أعظم اهتماماته وأجلها رحمه الله. 


ابلك عبداللطيف بن دهيش:: سيرة الملك عبدالعزيز وملحمة التوحيد» (بحث قدم بمناسية 
مرور مائة عام على تأسيس المملكة العربية السعودية» جامعة أم القرى)؛ ص .15-١‏ 
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فمن إنجازاته في المسجد الحرام أنه أصدر أمره الكريم في أواخر 
عام 17545ه إلى الشيخ يحبد شعيك أبن الشير مدير الأرقاف يعمل 
عموم الترميمات والإصلاحات اللازمة لجدار المسجد الحرام والأعمدة 
التي أصابها التلف» وإصلاح المماشي وحاشية المطاف» وإصلاح بعض 
الأبواب باستبدال المفصلات والمقابض والأقفال التالفة فيها بأخرى 
جديدة . | 

وفي الوقت نفسه قام العمال والبناؤون بعمل الترميمات اللازمة على 
المنائر التي تحتاج إلى ترميم» وذلك بالنورة البلدي» وتم تجديد طلاء 
مقام إبراهيم ‏ عليه السلام ‏ بالدهان الأخضرء وتنظيف الأساطين 
النحاسية الواقعة حول المطاف» حتى أصبحت تسر الناظرين. وقد قام 
الشيخ محمد سعيد أبو الخير بهذا العمل خير قيام”'". 

ولم تكن تلك الترميمات والإصلاحات هي الوحيدة في عهد الملك 
عبدالعزيز رحمه الله» وإنما تلتها إصلاحات أخرى كلما دعت الحاجة 
إلى ذلك. 

ففي أوائل سنة 757١ه‏ أصدر الملك عبدالعزيز أمره بإجراء عمارة 
عموم المسجد الحرام من الداخل والخارجء وعهد للشيخ عبدالله 
الدهلوي للقيام بالإشراف على هذه المهمة» وكان قد عمل في السابق في 
عمارة عين زبيدة واتقن عمله فيهاء فقام الشيخ عبدالله الدهلوي بإحضار 
المواد اللازمة» واستعان ببعض البئائين والعمال ممن كانوا يعملون فى 
عمارة عين زبيدة. وابتدأ العمل في مستهل شهر جمادى الأولى من السئة 
المذكورة في ترميم عموم فرش أرضية أروقة المسجد الحرام من جهاته 
الأربع مع زيادة دار الندوة وباب إبراهيم وعموم الممرات واستبدال 


000 حسين باسلامة: تاريخ المسجد الحرام» ص 85-1١85‏ 1, 
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التالف منها يأخرى جديدة. كما تم إصلاح جدار المسجد الحرام وأبوابه 
وأعمدته وعقوده وترميمها وطلاؤهاء» وتنظيف القباب انا وظاهراً 
وكذلك الأعمدة الرخامية والحجرية» وإصلاح المقامات ومنها مظلة مقام 
إبراهيم الخليل عليه السلام وتغطيتها بالمعدن الأبيض» وإصلاح مظلة قبة 
بكر زمزم وتغطيتها بالمعدن الأبيض» وطلاء الأعمدة المحيطة بصحن 
المطاف التي عليها مصابيح الإضاءة باللون الأخضر وأعلاها باللون 
الذهبي» وإصلاح شاذروان الكعبة المشرفة وإحكام حجارته إحكاماً جيداً 
الجيدة الخالية من الأتربة. وقد استمر العمل إلى نهاية شهر ربيع الآخر 
سنة 141١هء‏ ولم يُترك شيء بالمسجد الحرام إلا وتم إصلاحه إصلاحا 
متقناً» حتى أصبح المسجد الحرام ذا بهجة ورونق وجمال يليق بمكانته 
المشدسة. وقد صرف على ذلك مال كشيرة وكانت التجديدات 
والترميمات في المسجد الحرام بعد ذلك تتم حسب الحاجة”'". 


ولتأكيد اهتمام الحكومة السعودية بالمسجد الحرام والعناية به فإنه 
في ١١‏ شعبان 05١١ه‏ صدر الأمر الكريم بتشكيل لجنة برئاسة الشيخ 
عبدالله بن عبدالقادر الشيبي نائب رئيس مجلس الشورى» وعضوية كل 
من الشيخ سليمان أزهر يعاو مديرية الأوقاف بمكة» والسيد هاشم بن 
سليمان نائب الحرم وكيل رئيس مجلس إدارة المسجد الحرام» والشيخ 
علي مفتي أحد أعضاء هيئة أمانة العاصمة» والشيخ حمزة المرزوقي أبو 
حسين السكرتير الثاني لمجلس الشورى - مقرراً للجنة. وعهد إلى هذه 
اللجنة إجراء الكشف المستمر على عموم ما يلزم المسجد الحرام من 
عه وتجديدٍ كل ما يلزم تجديده من أبواب ونحوه» وأعطيت 


000 حسين باسلامة: عمارة المسجد الحرام» ص 5'م؟ - 1586 
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هذه اللجنة الحق في الاستعانة بمهندسي أمانة العاصمة» وكبار أصحاب 

المهن من بنائين ونجارين ومبيضين لإنجاز أعمالها كلما اقتضت الحاجة 

إلى ذلك. وقد قامت اللجنة حال تعيينها بإجراء الفحص اللازم على 

عموم المسجد الحرام» وقررت ما يأتي : 

-١‏ إصلاح الأرضية المفروشة الواقعة حول صحن المطاف والممرات 
والاروقة بالحجر الصوان» وإزالة جميع الأحجار التالفة ورصفها 
من جديد هنا جيداً باستخدام الأسمنت والنورة بطريقة حدليثة . 

؟- إزالة جص جميع الجدران المسبخة وإصلاحها بالأسمنت والنورة 
بطريقة تمنع معها تسرب الرطوبة إلى الجدران مرة أخرى» مع إزالة 
مسببات تلك الرطوبة بمنع وصول المياه إلى جدران المسجد. 

طلاع عموم المسجد من داخله وخارج الأبواب» وبيت زمزم» 
والمقامات» ودائر صحن المطاف بالألوان الجيدة» وترميم 
الشقوق الموجودة في بعض قباب المسجد الحرام . 

- إصلاح باب بني شيبة وطلاؤه باللون المناسب» وكذلك إصلاح 

العقد الموالى لباب الصفا إصلاحاً متقئا . 

9- إصلاح أخشاب جميع أبوات المسجد الحرام واستبدال التالف 
منها بالخشب الجاوي القوي. 

5- فرش الساحات الداخلية للمسجد بحصياء جديدة بعد نقل الحصباء 
القديمة إلى خارج المنطقة العمرانية . 


وعند رفن الجن فلن ,الميليك عبدالعزيز أصدر أمره الكريم 
بالموافقة على ما قررته اللجنة أعلاه ومباشرة العمل فوراً وأن ترصد 
لذلك المبالغ المطلوبة. وعلى أثر ذلك بدأ العمل بتنفيذ ما قررته اللجنة 
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من إصلاحات وترميمات وتجديدات وذلك بتاريخ 9١رمضان‏ سنة 
14 ه» وتم إنجازه في فترة قياسية 
توفير ماء زمزم قي المسجد الحرام : 

عندما رأى الملك عبدالعزيز شدة الزحام حول ماء زمزم وصعوبة 
الدخول إليها وخاصة في موسم حج عام 5 اه فإنه أمز ب رسحنيه الله 
بتجديد عمارة السبيل القديم الموجود خارج مبنى بئر زمزم» وكتب عليه 
6ه)ء وقد تم ذلك في أسرع وقت ممكن. 

وفي عام 747١ه‏ أمر الملك عبدالعزيز ببناء سبيل جديد للشاربين 
من ماء زمزم في المبئنى المخصص لبئر زمزم» داخل الحرم المكي 
الشريف والمسمى بمبنى قبة زمزم؛ وجاء هذا المبنى مطابقا لمبنى السبيل 
السابق» وبني بحجر الرخام الجيد» وكتب عليه (أنشأ هذا السبيل الإمام 
عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود سنة 755١ه)»‏ ويقع في الجهة 
الشرقية للمبنى . 

وفي عام 757١ه‏ أمر ‏ رحمه الله ببناء سبيل ثالث للشرب من بثر 
زمزم بعدما رأى شدة الازدحام على السبيلين السابقين» وكتب عليه 
(أنشأ هذا السبيل الإمام عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود سنة 
57ه)» ويقع بجوار حجرة الأغوات من الجهة الجنوبية بجائب 

١ ا‎ 00 1 5 

السبيل القديم الذي احذلذه الملك عبدالعزيز . وهل قام بهذأ العمل 
الشيخ عبدالله الدهلوي؛ وجعل لكل واحد من السبيلين الجديدين ثلاث 
فوهات حتى يسهل الشرب منه لأعداد كبيرة من الحجاج . 


للق حسين باسلامة : غمارة المسسجد الحرام» ص 5184-8 . 
(؟) حسين باسلامة: المرجع السابق» ص 181-187. 
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وقد كانت هذه الأسبلة الثلاثة كافية لسقيا الحجاج حتى تمت إزالة 
المبنى في عهد الملك سعود ضمن أعمال توسعة صحن المطاف» 
وجعلت بثر زمزم وسقياها تحت صحن المطاف» وأدخل على مبناها 
إصلاحات عدة من خلال التوسعات السعودية التي تمت في عهد أبناء 
الملك عبدالعزيز. 
وضع المظلات لوقاية المصلين داخل المسجد الحرام: 

في السنة الثالثة من دخول الملك عبدالعزيز لمكة المكرمة علم بأن . 
الحجاج يعانون من شدة حرارة الشمس عند صلاتهم لفريضة الظهر 
داخل المسجد الحرام في الساحات الداخلية» فأمر بنصب الخيام في 
المناطق المكشوفة حتى تقي الحجاج حرارة الشمس» فاستظل تحتها 
آلاف الحجاج في حج تلك السنة”" . 

وفي عام 1575١ه‏ أمر ‏ رحمه الله وزير المالية الشيخ عبدالله 
السليمان برفع الخيام لعدم صلاحيتها التامة» وأن يعمل بدلاً عنها 
مظلات قوية من قماش الأشرعة» توضع عند نهاية الأروقة مما يلي 
الساحات الداخلية للمسجد من الجهات الأربع؛ لكي يحتمي تحتها 
المصلون من الحجاج» وحتى تقيهم من حر الظهيرة» وقد حصل لها 
الكثير من التغيرات والإصلاحات» فكانت أولاً مركبة على أعمدة من 
الخشبء. على هيئة مثلث رأسه إلى أعلى (جملون)» مكسوة بقماش 
الأشرعة (الكاكي) باللون الزيتي الخفيف» ثم رفعت الأعمدة الخشبية 
واستبدلت بأعمدة من الحديدء مثبتة في الأرض بالحجارة والنورة» تربط 


)١(‏ حسين باسلامة: تاريخ عمارة المسجد الحرام» ص 7190-784» و محمد طاهر كردي: 
التاريخ القويم؛ (الطبعة الأولى» بيروت» مؤسسة الخدمات الطباعية» 417١ه/‏ 1997م) 
ج 6. ص 15. 
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بها أسلاك حديدية قوية متصلة بزوايا حديدية مثبتة فى جدار الأروقة من 
أعلى؛ وعليها قماش ثقيل خاص بالأشرعة؛ ويتم سحبها لتغطية 
المساحات التي تحتها في أثناء اشتداد حرارة الشمس» وسحبها لإعادتها 
إلى أماكنها عند الأروقة ليلاً. وقد أدث هذه الأشرعة خدمة ومنفعة كبيرة 
وعظيمة» إذ وقتهم من حر الظهيرة عند أدائهم صلاتي الظهر والعصر 
داكن #هذة الناحات:المظللة والمخيطة يمتح المطاف” لك وقد أزيلت 
هذه الأشرعة في التوسعة السعودية» وذلك لما يحدث عندها من ازدحام 
شديد في أثناء الطواف وخاصة أيام الحج أو العشر الأخيرة من رمضان. 
وهذا يكشف لنا سرعة استجابة أولي الأمر في العهد السعودي لمتطلبات 
الحجاج والمواطنين واحتياجاتهم لتحقيق راحتهم وسلامتهم. 


فرش أرض المسعى بالبلاط وتسقيفه: 


في أوائل عام 1745ه أمر الملك عبدالعزيز بفرش أرض المسعى 
بالبلاط الحجري المربع المبني بالنورة» وذلك من بدايته من الصفا 
وحتى المروة» وقد استغرق العمل في هذا المشروع حتى أواخر شهر 
ذي القعدة من السنة نفسها. وهذه أول مرة تفرش فيه أرض المسعى 
بالبلاط الحجري» بعد أن كانت أرضيته ترابية يثور منها الغبار عند 
المشي عليهاء وخاصة عند ازدحام الساعين» وعند مرور الدواب منه 
قبل وصول السيارات» وقبل ضم المسعى للمسجد الحرام» وبذلك 
استراح الناس من تلك الأتربة وسهل على الساعين السعي براحة دون 
التعرض للأتربة والغبار. 


)١(‏ حسين باسلامة» المصدر السابق» ص © ؛ ومحمد طاهر كردي») المصدر السايق» 
جم ص١9١-1595.‏ 
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وفي عام 5ه أمر الملك عبدالعزيز بعمل مظلة جديدة على 
المسعى» فتم عملها في العام نفسهء «فكانت ممتدة بطول المسعى من 
الصفا إلى المروة» ما عدا الجزء الذي يبلغ طوله ثمانية أمتار الذي يقع 
من أمام باب على بامتداد الشارع القادم من الحميدية إلى سوق الليل قبل 
التوسعة السعودية التى أدخلت المسعى ضمن مباني المسجد الحرام. 
ويبلغ عرض السقيفة كلها عشرين مترا ونصف المتر» وطولها حوالي 
(50") متراً من الصفا إلى المروة ما عدا المنطقة الواقعة أمام باب على 
التي أصبحت بمثابة الميدان. وقد وضع على بدايتها عند باب علي لوحة 
كبيرة كتب عليها (أنشئت هذه المظلة فى عهد حضرة صاحب الجلالة 
بن عبدالرحمن الفيصل ال سعود ملك المملكة العربية السعودية). وقد 
تم إنشاؤها في عام ألف وثلاثمائة وستة وستين من الهجرة» أثاب الله 
الملك عبدالعزيز وأدام توفيقه)”١'‏ . 
إضاءة المسجد الحرام بالكهرباء: 


في عام 11"57ه/ 1978م صدر الأمر الملكي الكريم من الملك 
عبدالعزيز بتركيب ماكينة الكهرباء الجديدة - ذات قوة ثلاثين كيلوات - 
بجانب الماكينة القديمة» وذلك حتى يمكن إضاءة عموم المسجد الحرام؛ 
والتي تبرع بها أحد التجار المسلمين» مع تركيب مصابيح كهربائية حديثة 
في عموم المسجد من الداخخل والخارج . وجاء في الأمر السامي الكريم أنه 
يجب العمل على صيانة ماكينة الكهرباء وتوفير الوقود اللازم لها مع صيانة 
المصابيح الكهربائية واستبدالها وزيادة عددها كلما اقتضت الحاجة لذلك. 
وبدأت الإنارة بها في غرة شهر ذي القعدة من السنة المذكورة. 


)000 محمد طاهر كردي: التاريخ القويم» د20 ص 0 
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وفي شهر شعبان من عام 117417ه/1474م صدر الأمر الملكي 
بتجديد عموم المصابيح الكهربائية التي بالمسجد الحرام بمصابيح 
جديدة» وزيادة عددها إلى ألف لمبة» فقامت الجهة المعنية بإنجاز 
المطلوب؛ ولم يهل شهر رمضان من تلك السنة حتى أصبح المسجد 
الحرام مضاءً بالكهرباء. وكانت تستعمل الماكينة الكبيرة من قبل غروب 
الشمس حتى الساعة الرابعة ليلاً بالتوقيت الغروبي» ثم توقف تلك 
الماكينة الكبيرة» وتستعمل الماكينة الكهربائية الصغيرة من تلك الساعة 
وحتى قبيل أذان الفجر بنصف ساعة؛» ثم يتوقف العمل بالماكينة الصغيرة 
ويبدأ تشغيل الماكينة الكبيرة إلى شروق الشمسء» وذلك خلال الأشهر 
من بداية محرم وحتى نهاية شهر شعبان» فإذا دخل شهر رمضان ابتدأت 
الإنارة بالماكينة الكبيرة طوال الليل حتى نهاية شهر ذي الحجة''". كما 
أمر ‏ رحمه الله أن توضع ست شمعدانات على جدار حجر إسماعيل» 
فعملت من النحاس الأصفر الفاخرء وجعل حول دائرها الزجاج 
الشفاف» ووضعت بداخلها مصابيح كهربائية حتى تضيء منطقة حجر 
إسماعيل. فكانت روعة فنية زادت من إنارة المنطقة المحيطة بالحجرء 
وقد أزيلت هذه الشمعدانات في التوسعات الأخيرة لمنطقة صحن 


المطاف ووضعت في متحف الحره”". 


وفي عام 159١ه/‏ 1970م صدر الأمر السامي بشراء ماكينة كهربائية 
جديدةء وذلك لكثرة الخلل الذي أصاب الماكينة الكهربائية القديمة» 
وقداتم شراء الماكيئة الجديدة وتركيبها. كما تم وضع (55) أسطوانة 
)غ2 حسين باسلامة : تاريخ عمارة المسجد الحرام» ص 1905 - 501, 


إفة حسين باسلامة: المصدر السابق» ص 2551-5509 و محمد طاهر كردي: التاريخ 
القويم» ج 5غ ص 15894. 
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خراسانية في الساحات الداخلية للمسجد الحرام بطول نحو ثلاثة أمتارء 
زعلق على كل أسطوانة مصابيخ كهربائية عدة تشبه الثريات” . 

وقد استمر عمل الماكينة الكهربائية الجديدة حتى عام 84 ١١ه/‏ 
1978م حيث أضيف لها في ذلك العام ماكينة كهربائية جديدة» وبدأ 
عملها في أواخر شهر شعبان من العام نفسه. وقد أدى ذلك إلى مضاعفة 
الغذاقة التحميلية: بوجوة الماكبنة الكهريائية الإضافية. كما وفعت 
الثريات الكهربائية على مداخل المسجد الحرام وحول المقامات 
وبداخلهاء. حتى بلغ عدد مصابيح الإنارة الكهربائية بالمسجد الحرام 
وخارجه حوالي )11٠١١(‏ مصباح كهربائي. ووضع على قبة زمزم مما يلي 
الكعية والعتخر ارد كشافات كهرياقة قوتيا 61 

وعندما تم استخراج البترول وانتهت الحرب العالمية الثانية» أمر 
الملك عبدالعزيز باستيراد مكائن كهربائية لتعميم الكهرباء في جميع 
المدن في المملكة» وقد كان لمكة والمسجد الحرام الحظ الأكبر من 
هذا المشروع الذي بموجبه تم تركيب مكائن كهربائية عدة بمكة لتغذيتها 
بالكهرباء» وبذلك عمت الكهرباء كل بيت ومتجر. وبالنسبة للمسجد 
الحرام فإنه كان لاهتمام الملك عبدالعزيز بالكهرباء أثره الكبير في 
تحسين الإضاءة في المسجد الحرام وزيادة الطاقة الكهربائية به وانتشارها 
في عموم المسجد وخارجه. وعملها على مدار الساعة دون توقفاء مع 
عمل الصيانة المستمرة لمكائن الكهرباء وتوفير الوقود اللازم لها. أما 
الشوارع في مكة فقد كانت إضاءتها بواسطة الأتاريك الموضوعة على 
أعمدة يقوم بإضاءتها متعهد مقابل مبالغ معينة تصرفها أمانة العاصمة له 


00 حسين باسلامة : المصدر السابق» ص 508. 
(5؟) حسين باسلامة: المصدر السابق» ص 504؟-750, و محمد طاهر كردي: التاريخ 
القويم» جه ص 584. 
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فتضاء هذه الشوارع في المساء وتستمر مضاءة بالأتاريك حتى شروق 
الشمس . وقد استمر العمل بذلك حتى تم تعميم الكهرباء على جميع 
الشوارع الرئيسة وداخل الأحياءء وذلك عندما قام الشيخ إبراهيم 
الجفالي وإخوانه بتأسيس الشركة السعودية للكهرباء التي أخذت على 
عائقها: إنارة كه المككرة عائل درا لكيويه البكر ام كامية بالكهريانه بود 
كانت إنارة المسجد الحرام بكامله بالمصابيح الكهربائية» وتم تشغيلها 
من هذه الشركة في يوم الخميس ١5‏ صفر سنة ١ه"‏ . 


جدول رقم (؟) 
بيان بعدد الحجاج في عهد الملك عبدالعزيز 
أعداد الحجاج في ١8‏ عاماً (1/7-1740'اه) 
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)000 محمد طاهر كردي: التاريخ القويم» جاه ص ملا, 595:38 مع مشاهدات 
المؤلف فى أوائل السبعينيات الهجرية. 
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)١(‏ عبدالمعين عثمان بشناق: الدليل العام للمملكة العربية السعودية»ء ص 5١5‏ . وزارة 
الحج: الحج في ماثة عام اكتاب وثائقي بمناسبة مرور مائة عام على تأسيس المملكةاء 
(الطبعة الأولى؛ جدة» مطابع سحرء 515١ه)ء‏ ص 185. 
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هذا بالنسبة لأعداد الحجاج من خارج المملكة؛ ويضاف إلى هذا 
العدد مثله أو أكثر منه من الحجاج القادمين من داخل المملكة العربية 
السعودية» وذلك خلال فترة حكم الملك عبدالعزيز» علماً بأنه منذ عام 
ااه بدأ توافد الحجاج عن طريق الجو وذلك بعد أن تم افتتاح مطار 
جد كنا أله بحب أن تلحظ أن هنالك انخفاضاً في عدد الحجاج 
خلال فترة قيام الحرب العالمية الثانية نظراً لتعطل الملاحة البحرية» 
وسوء الأحوال المالية في العالم» مما أثر في توافد الحجاج إلى 
الأماكن المقدسة لأداء فريضة الحج. وقد بذلت الحكومة السعودية كل 
إمكانياتها لتسهيل وصول الحجاج وأدائهم لحجهم في أمن وسلام» بل 
إنها قدمت لهم المساعدات اللازمة من مسكن ومأكل دون مقابل. 

وفيما يلي بيان لمجموع الحجاج الواردين بحرا وجواً في موسم عام 
٠ه/‏ 01م عدا من ورد منهم عن طريق البر من أنحاء المملكة 
ومشيخات الخليج العربي» وذلك مثال فقط على جنسيات الحجاج 
القادمين: 


م١‏ عمارة المسجد الحرام والمسجد النبوي في العهد السعودي 


جدول رقم (؟) 
أعداد الحجاج في عام 177١‏ ه وجنسياتهم 


زنك محمد طاهر كردي: التاريخ القويم» جا ص 1١88‏ 184 . 


يهل زفت قراس لل زلبك ناريت 


لقد رأينا أن الملك عبدالغزيز أولى اهتمامه بالمسجد الحرام وعمل 
الإصلاحات اللازمة فيه؛ وعندما توافرت الأموال بعد استخراج البترول» 
وبعد أن سارت توسعة المسجد النبوي الشريف إلى مراحلها النهائية» 
رأى - رحمه الله - البدء في توسعة المسجد المكي الشريف مما يجسد 
رغبته في إعادة بناء المسجد الحرام بالشكل الذي يتناسب مع مشاغر 
المسلمين في أنحاء العالم» ويتلاءم وقدسية هذا المكان عند كل مسلم. 

ففي سنة 1754ه/ 1147م أذيع في الإذاعة السعودية بلاغ وجهه 
رحمه الله للعالم الإسلامي تضمن البشرى لجميع أبناء الأمة 
الإسلامية بصدور الأمر الكريم بتوسعة المسجد الحرام بمكة» وتكوين 
هيئة فنية وهندسية لعمل التصاميم والمخططات اللازمة لهذا المشروع 
الإسلامي العملاق قبل البدء في التوسعة؛ وذلك لما رآه ‏ رحمه الله 
من تزايد أعداد الحجاج عاماً بعد آخرء حتى أصبح المسجد يضيق بهذه 
الأعداد الكبيرة وخاصة في أوقات الحج» وقد شرع الفنيون والمهندسون 
في عمل الدراسات والمخططات اللازمة لذلك. ونتيجة للنجاح الكبير 
الذي حققه محمد بن لادن في بناء المسجذ النبوي الشريف بالمدينة 
المدورة نإنه طلي نه أن يقر بالعماء قن ينا المسكيه اكرام برك 
المكرمة. فقام ابن لادن بتكليف المهندس فهمي مؤمن المعماري الذي 
صمم المسجد النبوي أن يقوم بعمل التصميم الهندسي الجديد للمسجد 
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الحرام؛ فقام بعمل التصميم المطلوب بشكل دائري”''» وتم عرض ذلك 
على الملك عبدالعزيز ‏ رحمه الله فأبدى ملحوظاته القيمة على 
المشروع؛ مما استدعى الأمر لعمل تصميمات أخرى بواسطة عدد من 
المهندسين من أصحاب الخبرة في العمارة الإسلامية» كما أمر ‏ رحمه 
الله بتحديد المنطقة التي سيقام عليها المشروع؛ وأعداد الدُور 
والمتاجر التي تحتاج إلى إزالة لصالح المشروع» مع عمل التقديرات 
المالية لها والتي تشمل نزع الملكية والبناء» حتى يتم اعتماد الأموال 
المطلوبة للمشروع . 

وبينما كانت هذه الأعمال تجري وافت المنية الملك عبدالعزيز قبل 
الشروع في هذا المشروع الإسلامي العملاق حيث لقي ربه في اليوم 
الثاني من شهر ربيع الأول من سنة “/177١ه‏ رحمه الله رحمة واسعة. 
وقد قام أبناؤه البررة من بعده بتنفيذ مشروع توسعة المسجد الحرام 
وعمارته على أحسن وجه. 

فقد شرع الملك سعود في عام 17170١ه‏ في تنفيذ هذه التوسعة 
الأولى للمسجد الحرام بمكة بعد اعتماد التصاميم والمخططات الهندسية 
للمشروع» وقد استمر تنفيذ هذه التوسعة طوال عهد كل من الملك سعود 
والملك فيصل والملك خالد رحمهم الله تعالى. وقد تمت هذه التوسعة 
في أواخر عهد الملك خالد» ثم تلتها توسعة خادم الحرمين الشريفين 
الملك فهد حفظه الله؛ مما سوف يتم الحديث عنه في مكانه من هذا 
البحث. 


2000 وزارة المالية والاقتصاد الوطني : مشروع الملك عبدالعزيز لتوسعة وعمارة المسجد 
الحرام (الطبعة الأولى» اتحاد المهندسين الاستشاريين» 1591ه), جاء ص .1١0‏ 


توجيهات الملك عبدالعزيز للبدء في عمل التصاميم 5 امل 


بعد خمس سئوات سيصبح الحرم المكي هكذا -20. لقد 
وطواف وصلاة. ٠.٠.‏ وتتوسطه الكعبة» وله سبعة مداخل» على كل 
مدخل مغذئة» وقد ضمت دار ابن الأرقم إلى المسجد الحرام» 
والامتداد الظاهر إلى أسفل هو طريق الصفا والمروة» ويمر من تحته 
نفق أرضي للسيارات والعجلات 


التصميم الدائري للمسجد الحرام الذي نشر في العدد الممتاز 
من مجلة المصور المصرية لعام و/ا"ا١‏ ه 
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المسجد الحرام والمناطق المحيطة به في عام 8/ا"11ه/ 1968م 
قبل التوسعة السعويي17) 


2000 وزارة المالية والاقتصاد الوطني: مشروع الملك عبدالعزيز لتوسعة وعمارة المسجد 
الحرامء ملحق الصورء ص .٠١‏ 


م 


و سلا ور 


(يتكتمهم النّه 


لتا: تن ره ضفرو 


لمحة تاريخية عن الملك سعود (184-1919اه/؟:19754-19م): 


ولد الملك سعود بن عبدالعزيز فى مدينة الكويت فى الثالث من شهر 
شوال عام 719١ه‏ الموافق ١5‏ ام عام 5ه في أثناء قيام والده 
العلك غبدالعزيز بالملحمة النظولية القن العاف يها 'مدينة الرياضن »ؤالتى 
تمت في الخامس من شهر شوال من العا ننسةه وتلا كنات 5-595 
وترعرع بمديئة الرياض بعد أن عادت الأسرة إليها في العام نفسهء وفيها 
تلقى علومه الدينية من قراءة وكتابة وحفظ للقرآن الكريم وتعلم 
الحساب» ثم أحضر له والده عدداً من المدرسين لإعداده إعدادا تربويا 
جيدا وتعليمه مختلف العلوم الإسلامية واللغة العربية والتاريخ وسيرة 
الرسول ككْهِ وسيرة الخلفاء الراشدين والعلماء» وأمره بحضور مجالس 
العلماء والأدباء والمجالس التي كان يعقدها والده مما أضاف إلى علمه 
العلم الواسع والخبرة العالية. 

وفي العشرين من عمره عينه والده قائداً للقوات السعودية المحاربة 
م ان ف كارف فقاد حمللات حربية عدة حقق خلالها 
امصارات كي سنا لايع السعال للبروها ةيا 

وفي اليوم السادس عشر من شهر محرم سئة 67١ه‏ الموافق ١١‏ 
مايو "191١م‏ عينه والده وليا للعهدء وكان الملك عبدالعزيز قد عين ابنه 
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وفي يوم الاثنين الثاني من شهر ربيع الأول سنة ١ه‏ الموافق 8 
نوفمبر 1997م انتقل الملك عبدالعزيز إلى جوار ربه» وبايعت الأسرة 
والشعن الأثير 'سعوة ملكا علن اليلذه علق لؤالدة الجلاف فيد لعي 
وبويع الأمير فيصل ولياً للعهد» وقد تحقق على يديهما إنجازات عظيمة» 
وكان شغلهما الشاغل تنفيذ خطة والدهما وتحقيق رغبته في توسعة 
الحرمين الشريفين والسير بالبلاد نحو التطور والازدهار ودعم مسيرة 
الدولة القائمة على تحكيم كتاب الله وسنة رسوله يكوه خاصة بعد 
التنامي الكبير في أعداد المسلمين» واتساع رقعة العالم الإسلامي. 
لتشمل بلادا وشعوباً في مختلف أنحاء المعمورة» وخاصة شعوب شرق 
آسيا وجنوبها وشعوب أفريقيا بعد أن استطاعت تلك الشعوب إزالة 
كابوس الاستعمار عن بلادهمء والعودة ببلدانهم إلى النهج الإسلامي 
الصحيح. فضلاً عن التطور الهائل الذي شهدته تلك الفترة» وما زال 
يسير سيراً جيداً إلى الأمام متمثلًا في تطور وسائل المواصلات 
والاتضالاك نا شهل وصولالمتلمين إلى العرمين الشونين يرا 
وبحرا وجواً بجميع فئاتهم للعمرة والزيارة» والقيام بأداء فريضة الحج 
الركن الخامس من أركان الإسلاء”' . 


)000 صالك بن غود الغامدي: الملك سعود بن عبدالعزيز (الطبعة الأولى» القاهرة» مطابع 
الأهرام: 8نؤاهى ص .١9‏ وسعود بن هذلول: تاريخ ملوك آل سعود) جا١غ)‏ 
ص 96١؟5.‏ 
107 : دارة الملك عبدالعزيز: الأطلس .التاريخي للمملكة العربية العو (الطبعة 
الأولى. الرياض» مرينا لخدمات الطباعة» 19١54١ه)2‏ ص .71١8‏ 


التوسعة السعودية للمسجد الحرام ١/‏ 


ولم يقتصر اهتمام الملك سعود بالحرمين. الشريفين ؛ وإنما شملت 
إصلاحاته جميع مدن المملكة وقراها. فلقد أنشأ بعض الوزارات وأقام 
لكل وزارة مبنى خاصا بها جهز بأحدث الأجهزة والأثاث اللازم» 
والمستشفيات والمستوصفات» واستقدام المدرسين والأطباء من الدول 
العربية الشقيقة وخاصة مصر. وافتتحت فى عهده أول جامعة فى المملكة 

وفي عهده صدر الأمر الملكي بإنشاء الرئاسة العامة لتعليم البنات 
في ١174/4/7١ه‏ تحت إشراف سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم مفتي 
العملكة. 

وكان لجهود ولي عهده الأمير فيصل وإخوانه الأثر الكبير في 
تعضيده ومسانلته ودعم مسيرة البلاد التنموية فى عهله. 


غلة انموي ناسٌ هنل ككل 
ري رت 1د 


15/7 ك/الام) 


تعد هذه العمارة هي الثامنة في تاريخ عمارة المسجد الحرام 
الشريف بمكة المكرمة» وهي عمارة لم يشهد الحرم المكي مثلها منذ أن 
شن المخليفة همر من الخطاف .برضي الله عنيةاب أو خاكط نييذا 
المسجدء وما أعقبه من عمارات حتى بداية العمارة السعودية لهذا 
المسجد الشريف. وذلك من حيث مواد البناء المستخدمة فيهء وكذلك 
من حيث الجوانب المعمارية الآتية: 
المساحة. * الهندسة المعمارية. 
:* الفخامة فى اليناء. # الإنجاز المحكم . 

إنها في الواقع تمثل درّة معمارية رائعة للمسجد الحرام؛ وذلك لأن 
هذا المكان المقدس يستحق بذل كل غالٍ ونفيس حتى يظهر بالمظهر 
اللائق به إنه بيت الله الحرام الذي لا بد أن يكون في صورة عظيمة» 
تؤكد على ارتبياط العباد برب العباد» ووفاء العباد لخالق هذا الكون. 

وبذلك فإن عمارة المسجد الحرام بمكة ما هي إلا تعبير من ولاة 
الأمر في هذه البلاد عن قداسة المكان ووفاءً منهم لله سبحانه وتعالى - 
على ما منّ به على هذه البلاد من نعم كثيرة» وخيرات وفيرة. كما أن 
هذا العمل يجسد أمنية عظيمة لملك عظيم هو الملك عبدالعزيز ‏ رحمه 


ا عمارة المسجد الحرام والمسجد النبوي في العهد السعودي 


أن وفقه الله تعالى ‏ في إتمام توسعة المسجد النبوي الشريف بالمدينة 
المنورة وعمارته» وأن تكون هذه العمارة بالضخامة والطراز المعماري 
الإسلامي الذي يتلاءم ومشاعر المسلمين في أنحاء المعمورة. وذلك لما 
رآه ‏ رحمه الله من تزايد أعداد الحجاج والمعتمرين في المسجد 
الحرام» فأصدر أمره الكريم في عام 778١ه‏ بإجراء توسعة شاملة 
للمسجد الحرام وعمارته» وعمل الدراسات والمخططات اللازمة لهذا 
المشروع العملاق. وقد بدأ هذا المشروع العملاق بخطوة إيجابية تمثلت 
في تشكيل لجنة عليا للوشراف على توسعة المسجد الحرام» وعمل 
الدراسات والمخططات اللازمة لذلك» وتكليف الشيخ محمد بن لادن 
باتخاذ الخطوات اللازمة لمتابعة أعمال المشروع؛ نظراً لنجاحه في 
عمارة المسجد النبوي الشريف حيث استعان بعدد من المهندسين 
السعوديين ومجموعة من كبار المهندسين المعماريين العالميين لعمل 

الدراسات والمخططات اللازمة لهذا المشروع الإسلامي العظيم. 
ويمكن تحديد الأهداف الرئيسة لمشروع توسعة المسجد الحرام في 

العهد السعودي في النقاط الآنية: 

-١‏ نظراً للاستقرار السياسي والاقتصادي واستتباب الأمن+ وتطور 
وسائل المواصلات البرية والبحرية والجوية في المملكة العربية 
السعودية» فإن ذلك انعكس انا على زيادة أعداد الحجاج 
والمعتمرين عاماً بعد آخر» مما تطلب معه العمل جدياً على إضافة 
مساحات كبيرة في المسجد الحرام والمسجد النبوي الشريف لتوفير 
أماكن للصلاة وخاصة في أيام الحج» حيث بدأت أروقة المسجد 
الحرام ورحابه تضيق بالحجاج في أوقات الصلاة مما يضطر الكثير 
منهم لآداء الفرائض في الطرقات والأزقة المحيطة بالمسجر0", 


دنا الاورقي: أخبار مكة.؛ ج(”. ملحق (05). ص ٠‏ #". 


التوسعة السعودية للمسجد الحرام قل 


فلقد بلغ عدد الحجاج في عام ل 
بينما كانت القدرة الاستيعابية للمسجد الحرام في تلك الفترة لا 
تؤوددعن خنتسيق ألنت حاج”". وذلك لأن المسجد الحرام لم 
يعهد أ تونليحة ابنل أكتر من 88:0 ايك" "معدا حمل :ولاة الأمرنن 
المجلكة ادج لدعز ديةها رطوة فوفيفة رعما زة مله كسيد 
الحرام» وبأحدث أساليب التصميم والعمارة» ومن أدوار عدة. 
توسعة صحن المطافء وإزالة العوائق من سطحه مثل المنبرء 
والمقامات» وبيت بثر زمزم ليسهل على الطائفين الطواف حول 
. الكعبة المشرفة بسهولة ويسر. وكان شكل المطاف بيضاويًا بمحاور 
كبيرة وصغيرة تتراوح بين (060) متراً و (40) مشرأء ومبلظا 
بالرخام» وعلى محيطه الخارجي أعمدة صغيرة موصلة من أعلاها 
بحزام حديدي» ريا تناد تخانية لعا ل : 

تحسين أحوال الساعين في المسعى وجعلهم يؤدون نسكهم في 
طمأنينة ويسرء وذلك بدمج المسعى داخل مباني المسجد الحرام» 
وتوسعته وجعله من دورين» بعد أن أصبحت المساكن تحيط به من 
كل جانب» وفصلت في أجزاء كبيرة منه بينه وبين المسجد الحرام 
حتى أصبح المسعى عبارة عن طريق ضيق متعرج تقوم على جانبيه 
المتاجر والمنازل””» ويختلط فيه الساعون بأعداد كبيرة من 


وزارة الحج: الحج فى مائة عام ص 1485ا.ء 


وزارة المالية والاقتصاد الوطني: مشروع الملك عبدالعزيز لتوسعة وعمارة المسجد 
الحرامء جاء ص77 . 

المصدر السابق» ج7”» ص .7١‏ 

وزارة المالية والاقتصاد الوطني: مشروع الملك عبدالعزيز لتوسعة وعمارة المسجد 
الحرام» جاء ص١7.‏ 

وزارة الإعلام: توسعة الحرمين الشريفين» ص "ا . 


١1 ؟‎ 
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المتسوقين» مما يؤثر في روحانية المكان ويسبب الإزعاج للساعين 
عند أداتهم نسكهم . 

تسهيل حركة المواصلات المؤدية للمسجد الحرام» وذلك بتوسعة 
الشوارع المحيطة بالمسجد الحرام أو المؤدية إليه» وجعلها تحيط 
به من كل جانبء وإزالة جميع المباني السكنية أو التجارية 
التلافقة لين اليسجدة» وإنشاءعده من المياذيق امام الآبوات 
النقة امعد ا 

إزالة أخطار غمر مياه السيول للمسجد التي كانت تحدث أضراراً 
خطيرة للكعبة المشرفة والمباني المحيطة بهاء وتؤدي أحياناً إلى 
تدمير أجزاء من المسجد الحرام حسبما سجلته المصادر التاريخية 
خلال عصور التاريخ الماضية”'*'» وذلك بصرف السيول في مجرى 
واسع يمر تحت المسجد من الناحية الشرقية الجنوبية منه. 

توفير الخدمات فى مبانى المسجد الجديدة والقديمة من إضاءة 
وتهوية حديثة ناه رت زمزم بهدف راحة قاصدي بيت الله 
وحمل ذلك خلى: نذاو الساهة.. 


وتنفيناً لرغبة الملك الباني عبدالعزيز» فقد بدأت اللجان في أعمالها 


بخطوات سريعة, إلا أن الملك عبد العزيز وافته المنية قبل البدء في 
تنفيذ المشروع» فقام الملك سعود من بعده باتخاذ الإجراءات اللازمة 
للبدء الفعلي في المشروع على الواقع بعد أن أنجزت اللجان الفنية 
والهندسية التصاميم والمخططات اللازمة له. وكان الشيخ محمد بن 
لادن قد كلف المهندس محمد طاهر الجويني المهندس المعماري 


.70١0- 194 محمد طاهر كردي: التاريخ القويم» ج 7ء ص‎ )١( 
78 (؟) وزارة المالية والاقتصاد الوطني: المصدر السابق» جك ص‎ 


التوسعة السعودية للمسجد الحرام ١١‏ 


المصري الشهير» وأحد تلاميذ المهندس مصطفى فهمي باشا بأن يقوم 
بعمل تصاميم جديدة لمشروع توسعة المسجد الحرام نظراً لعدم إجازة 
التصاميم التي قام بها المهندس المعماري فهمي مؤمنء وقد قام 
المهندس محمد الجويني بعمل تصاميم جديدة"''. 

وما أن تم عرض المخططات والتصاميم الجديدة على الملك 
سعود» وولي عهده الأمير فيصل؛ حتى أعلنا موافقتهما عليهاء وجاء 
التصميم الثاني للمسجد الحرام على شكل مربع مع التركيز على جعل 
الاتجاهات متمركزة حول الكعبة المشرفة» ومن أجل أن تعم البشرى 
قلوب المواطنين والمقيمين في الداخل والمسلمين في كافة أرجاء 
المعمورة» فقد أعلن الملك معوة ني السامش 32 تحرو بيه ااه 
الموافق ؟١؟‏ أغسطس سنة 1505م عن الرغبة الملكية في توسعة المسجد 
الحرام بمكة المكرمة وعمارته على أحدث أساليب العمارة الإسلامية» 
بناءً على المخططات والتصاميم المعتمدة» وأن يتم نقل الآلات 
والمعدات التي استعملت في عمارة المسجد النبوي إلى مكة المكرمة 
للعمل في مشروع توسعة المسجد الحرام» وأن تكوّن لجنة من أهل 
الخبرة تقوم بتقدير أثمان العقارات المراد إزالتها لصالح المشروعء 
وتتولى وزارة المالية والاقتصاد الوطني دفع التعوريضات المطلوبة 
لأصحابهاء وقد نشر ذلك في الجريدة الرسمية”” . 

وجاء تشكيل لجنة تقدير العقارات المراد إزالتها لصالح توسعة 
المسجد الحرام على النحو الآتي: 


)١(‏ وزارة المالية والاقتصاد الوطني: مشروع الملك عبدالعزيز لتوسعة وعمارة المسجد 
الحرام» ج 7 ص١‏ 5 .4١-‏ 

6 جريدة أم القرى: عدد )١191/9(‏ بتاريخ الجمعة /! محرم 0ه الموافق ١5‏ أغسطس 
6ام. 


1 عمارة المسجد الحرام والمسجد النبوي في العهد السعودي 
لل ا ل 2 ير 


١‏ الشيخ عبدالله كعكي. 
؟- الشيخ عبدالرحمن عيد. 
*#“- الشيخ أحمد محمد مفتي. 
2 الشيخ دأود عرفي . 
كه الشيخ محمد صالح قزاز. 
5- مندوب عن وزارة المالية. 
/ا- مندوب عن أمانة العاصمة. 
4 مندوب عن مديرية الأوقاف. 
4- مندوب عن إدارة عين زبيدة”!*. 

وقد باشرت اللجنة أعمألها بأمانة وإخلاص» وكانت عملية تقدير 
العقارات ودفع أثمانها من خزينة الدولة من أدق أجزاء مشروع التوسعة 
وأكثرها تكاليف. 

وجاءت بداية أعمال اللجئة بتحديد العقارات والمتاجر المطلوب 
نزع ملكيتها لصالح المشروع تمهيداً لشرائهاء وقد شمل ذلك دورًا 
سكنية» ومباني حكومية كالمحكمة الشرعية الكبرى بباب الزيادة» 
والمدارس لطي بالمسجد الحرام» وإدارة الشرطة والأمن العام 
المعروفة (بالحميدية)؛ ومطبعة الحكومة» وأسواقًا تجارية» والتكية 
المصرية» ومجموعة كبيرة من المساكن الخاصة» وأبواب المسجد 
الحرام المقرر إزالتها وذلك لوصل العمارة الحديثة بأدوارها المتعددة 
بالعمارة السابقة ذات الأروقة المقببة» وقد تم ذلك بالتدريج وحسب سير 


220 وزارة المالية والاقتصاد الوطني: مشروع الملك عبدالعزيز لتوسعة وعمارة المسحد 
الحرام» جاء ص 5 3. 


التوسعة السعودية للمسجد الحرام ا 


الأعمال بمشروع التوسعة. وقامت الدولة على الفور بدفع أثمان الدور 
التي تقرر اللجنة إزالتها لصالح مشروع التوسعة حال تثمينهاء وقد بذلت 
الدولة في سبيل ذلك أموالاً كبيرة؛ لأنها دفعت لأصحاب الدور 
والمتاجر حقوقهم بسخاء تام» مما أثلج صدور أصحاب تلك الدور 
والمتاجر وجعلهم يلهجون بالدعاء للدولة» والشيء الذي سرهم وان 
منازلهم سوف تصبح بعد إزالتها جزءًا من المسجد الحرامء ومكانا 
للعبادة والدعاء. وعندما يتقرر هدم أي عقار ويتسلم صاحبه ثمنه» فإن 
الأوامن تضدر لأضحات"هذه الدوز والغقازات والتاجر والمؤسشاك 
الحكومية بالإخلاء الفوري والانتقال إلى أماكن أخرى» وقد استجاب 
أصحاب هذه الدور بكل ارتياح» فأخلوا مساكنهم على الفور» كما تم 
نقل المحكمة الشرعية الكبرى إلى مبنى النيابة العامة بالغزة» وكذلك تم 
نقل المدارس والمتاجر إلى دور ومتاجر مجاورة للمسجد الحرام. ثم 
قامت. شركة الكهرباء على الفور بقطع التيار الكهربائي وإزالة الكابلات 
الكهربائية عن المواقع المراد هدمهاء وكذلك تم فصل الهواتف وقفل 
مواسير المياه ونزعها عن الدور والمتاجر التى تقرر هدمها رغبة في 
تحقيق السلامة للعاملين في المشروع خشية تعرضهم لأي أخطار”"'. 


وفي اليوم السادس من شهر صفر سنة 0ه صدر المرسوم 
الملكي رقم 4/717/ 877/7" بتشكيل هيئة عليا للإشراف على توسعة 
المسجد الحرام برئاسة الأمير فيصل ولي العهدء وعضوية كل من: 
الشيخ محمد بن مانع» والشيخ عبدالملك بن إبراهيم آل الشيخ» والشيخ 
علوي مالكي» والشيخ محمد سرور الصبان» والشيخ أحمد إبراهيم 
الغزاوي . 


)١(‏ وزارة الإعلام: توسعة الحرمين الشريفين» ص 7١‏ - /الا. 


75 عمارة المسجد الحرام والمسجد النبوي في العهد السعودي 


وفي ربيع الأول من عام 17176ه تقرر تحويل مسار الطريق الذي 
كان يربط منطقة القشاشية والغزة في شرق المسجد الحرام بمنطقة السوق 
الصغير في الجنوب والجنوب الغربي مخترقاً شارع المسعى على بعد 
)هدر تسر خامق لصن والدى كان حلفة نضال وكيم لماز 
والسيارات بين تلك المناطق» كما أن هذا الطريق كان بمثابة مجرى 
تسلكه السيول المنحدرة من ناحية الغزة إلى المسفلة. وجاء قرار تحويله 
من أول متطلبات اللجان الهندسية والفنية المسؤولة عن أعمال التوسعة 
للمسجد الحرام» على أن يكون تحويل مساره إلى خلف الصفا عند 
منحدر جبل أبي قبيس حتى يتم تأمين الاتصال المباشر لحركة مرور 
السيارات والمارة بين الجنوب الشرقي والجنوب الغربي للمسجد 
الحرام. وفي الوقت نفسه قام الفنيون والعمال بفك مظلة المسعى ونقلها 
إلى مكان آخر حيث تم تركيبها فيما بعد في شارع المدعي. 


وفي الرابع من شهر ربيع الآخر من العام نفسه بدأ العمل في هدم 
المباني الواقعة في مسار الطريق الجديد الذي تقرر فتحه خلف منطقة 
ال كما أزيلت المنشآت السكنية والتجارية التي كانت قائمة في 
الجهة المقابلة للمسجد شرق المسعى» أو الواقعة في مسار مجرى السيل 
الجديد؛ وقد شمل ذلك كل المباني القائمة شرق المسجد الحرام وحول 
منطقة الصفا وعلى طول الجهة الجنوبية الشرقية من المسجد» وكان من 
جملة تلك المباني مبنى دار الأرقم بن الأرقم» ومبنى المعهد العلمي 
السعودي» ومبنى المديرية العامة للمعارف سابقاً» ومبنى المديرية العامة 
لجراي وعدد من المتاجر والمساكن الخاصة» وتم الهدم باستعمال 


)١(‏ وزارة المالية والاقتصاد الوطني: مشروع الملك عبدالعزيز لتوسعة وعمارة المسجد 
الحرام؛ جا ص .5٠١‏ 


التوسعة السعودية للمسجد الحرام ١‏ 


المعدات اللازمة من الجرافات وكابلات السحب بمساعلة مجموعة 
كبيرة من العمال والفنيين» وسمح لأصحاب العقارات والمواطنين بأخذ 
ما يريدونه من واجهات ومشربيات وأبواب ونحو ذلك من العقارات 
الفتزوعة :فتكت إكتراف مسووق :الشركة المنفدة [لمعووء, 

وتلا ذلك صدور المرسوم الملكي رقم 1/1/1 وتاريخ ١١‏ 
رجب من العام نفسه» والذي ينص بالاعتماد النهائي للخرائط والتصاميم 
الجديدة الخاصة بمشروع توسعة المسجد الحرام» وتكليف المعلم محمد 
ابن لادن مدير الأبنية والإنشاءات بالإشراف المباشر على تنفيذ المشروع 
الإسلامي العملاق تحت إشراف هيئة هندسية وفنية متخصصة ذات 
خبرات عالية في العمارة الإسلامية» وعليه التنفيذ الدقيق للتصاميم 
المعدة والمعتمدة للمشروع» وتحديد نطاق العمل فيه على الطبيعة؛ 
وإنجاز أي خرائط ومجسمات يحتاجها المشروع فيما بعد» مع إعداد 
البيانات التفصيلية لمراحل التنفيذ الفعلي للمشروع» والمتابعة الدقيقة 
لذلك» والرفع للجنة العليا المشرفة على مشروع توسعة المسجد الحرام 
وعمارته بتقارير وافية عن سير العمل في المشروع بين الحين والآخر. 
على أن تعتمد وزارة المالية المبالغ اللازمة التي يحتاجها المشروع من 
البند المقرر له في ميزانية الول 

وفي الثالث والعشرين من شعبان من السنة نفسها تم الاحتفال بوضع 
حجر الأساس لمشروع توسعة المسجد الحرام وعمارته تحت رعاية 
الملك سعود» وولي عهده الأمير فيصل» وأقيم الاحتفال أمام باب أم 
هانئع» وحضره عدد من الأمراء والوجهاء وكبار رجال الدولة» وممثلو 


)١(‏ وزارة المالية والاقتصاد الوطنيء مشروع ا لملك عبدالعزيز لتوسعة وعمارة المسجد 
الحرام» ج ١‏ ص 605. 
(؟) وزارة المالية والاقتصاد الوطني» المصدر السابق» ج 7اء ص 10-77. 


للا عمارة المسجد الحرام والمسجد النبوي في العهد السعودي 


البعثات الدبلوماسية الإسلامية» وقام الملك بوضع حجر الأساس في 
الموقع الذي به باب الملك عبدالعزيز» وكان ذلك إيذانا بالبدء الرسمي 
فرحل الوم لعافتو لشاف العا 


الحرام وعمارته فى وقت كانت فيه أعمال الهدم ورفع الأنقاض في 
واصلت المعدات أعمالها في حفر مجرى السيل المغطى بعرض خمسة 
أمتار» وارتفاع يتراوح بين أربعة وستة أمتار في المنطقة الواقعة من بداية 
وباب على بمسافة )7١(‏ متراً تقريباً» ثم ينحدر بمحاذاة الجدار الداخلي 
في الجانب الجنوبي الشرقي للمسجد الحرام الذي خصص لنقل مياه 
السيول إلى منطقتى المسيال والمسفلة جنوب مكة المكرمة» وذلك حتى 
لا يتعرض المسجد الحرام وأروقته لأخطار السيول المارة بوادي إبراهيم 
من أعالي مكة إلى أسفلها”". 

وما أن تم وضع حجر الأساس لمشروع توسعة المسجد الحرام؛ 
حتى أخذت المعدات في هدم المنشآت السكنية والتجارية الواقعة على 
أمتداد جانبي المسعى من الصفا إلى المروة» وشملت عدداً من المتاجر 
والمنازل» والمدرسة المحمدية الابتدائية» وإزالة الأنقاض» وحفر 
الأرض لإنشاء طبقة من الأقبية بارتفاع ثلاثة أمتار ونصف المتر تحت 


)١(‏ وزارة المالية والاقتصاد الوطني» مشروع الملك عبدالعزيز لتوسعة وعمارة المسجد 
الحرامء» ج ”؛ ص /الاء وجلاء ص /ا7. 

) الأزرقي: أخبار مكةء» ج5؟» ملحق (5) ص ”274-87 و وزارة المالية والاقتصاد 
الوطني» المصدر السابق» جاء ص 62014 
وانظر أيضاً: وزارة الإعلام: توسعة الحرمين الشريفين» ص /الا-80. 


التوسعة السعودية للمسجد الحرام اليل 


أرض المناطق المحيطة بالمسجد. وما أن انتهت أعمال تشييد الأقبية 
حتى بدئع في بناء الدور الأرضي من المسعى وإدخاله داخل المسجد 
الحرام؛ كما تم أيضاً الانتهاء من بناء مجرى السيل الذي بني بكامله 
بالخرسانة المسلحة بشكل سميك» وقد تم الانتهاء من بنائه في عام 
//ه. وفي الوقت نفسه تواصلت أعمال البناء في المسعى» فتم بناؤه 
من طابقين لاستيعاب أكبر عدد ممكن من المصلين والساعين بطول 
(8940) مترأء وعرض )1١(‏ متراً» وبلغ ارتفاع الطابق الأرضي للمسعى 
)١١(‏ متراء والطابق العلوي تسعة أمتار. كما تم عمل حاجز وسط 
الدور الأرضي من المسعى بارتفاع (70) سم يقسمه قسمين طوليين» 
خحصص أحدهما للساعين المتجهين من الصفا للمروة: والآخر من 
المروة للساعين باتجاه الصفا لتسهيل السعي» ومنع تصادم الجناعيق أو 
ازدحامهم ذهابا وإيابا. وتم إنشاء ستة عشر بابا على طول المسعى 
موزعة على الواجهة الشرقية المطلة على الشارع العام والداخلية المطلة 
على المسجد.ء وإنشاء مدخل من ناحية الصفاء وآخر من ناحية المروة 
في الطابق الثاني للمسعى» وبلغ عدد النوافذ )١44(‏ نافذة مصنوعة من 
الحديد المطعم بالنحاس» وتشمل معظم واجهات المسعى» وذلك 
لإدخال النور والتهوية الكافية. كما تم إنشاء سُلْمَين؛ أحدهما عند باب 
السلام» والآخر عند باب الصفاء وأقيم فوق منطقة الصفا سقف شكله 
مستدير مقبب» وفي نهاية المسعى عند قبة الصفا أقيمت منارة عالية 
جديدة ارتفاعها حوالي اثنين 'وتسعين مترا. وبذلك انقطع 'مرور السيارات 
والأفراد الذين كانوا يرتادون المتاجر التي كانت في المسعى» وأصبح 
المعتمرون والحجاج لأول مرة يؤدون نسكهم بين الصفا والمروة وهم 
في اطمئنان وخشوع تام وبدون أي إزعاج. كما أخذ المصلون يؤدون 


م١‏ عمارة المسجد الحرام والمسجد النبوي في العهد السعودي 


الذي كان يشتد عند إقامة الصلاة في أيام الحج : 


وبيئما كانت أعمال البناء وتغطية الواجهات بالرخام في المسعى 
تسير بخطوات حثيثة» كانت المعدات أيضاً تقوم بأعمال هدم بقية 
المنازل والمتاجر في منطقة أجياد الواقعة خارج نطاق مجرى السيل . 


ومع بداية عام 1/9١1ه/,‏ 1159م بدئ في حفر أساسات الرواق 
الجنوبي من جهة أجياد» بعد أن تمت إزالة المباني المحيطة بالمنطقة 
الجنوبية للمسجد. وفي الوقت نفسه تم بناء أساسات وأعمدة الأقبية 
(البدرومات) في هذه الجهة بارتفاع ثلاثة أمتار ونصف» وقد استغرق 
هذا العمل حوالي العام. 

ومع بداية عام هلم تأسست شركة ابن لادن للمقاولات 
التي أخذت على عاتقها تنفيذ المشروع» فقامت بإنشاء أعمدة الدور 
الأرضي من الأروقة الجنوبية للمسجد الحرام وتسقيفه» وقد شمل ذلك 
ربط سقف مجرى السيل الواقع في المنطقة الجنوبية الشرقية بأرض 
العمارة العثمانية القديمة وربطه بالعمارتين» وجعل مستوى سطح هذه 
المنطقة في مستوى أرض الأروقة العثمانية. أما المنطقة التى بنيت تحتها 
الأقية من الرؤاق النستوى إن اقلبحها كاك مرقماً فلنلك لهي مداخل 
لتلك الأقبية من داخل المسجد الحرام» كما تم أيضاً إقامة ممر دائري 
فوق منطقة الصفا على مستوى الطابق الأول للمسجد والمسعى؛ بحيث 
تتصل أروقة الدور الأرضي من الجانب الجنوبي للمسجد بالدور الأرضي 


)١(‏ الأزرقي: أخبار مكة» ج؟؛ ملحق (0). ص "ممم 


من المسعى») وتكون منطقة الصفا حلقة وصل بين الجانبين وعلى مستوى 
000( 
واحد . 


وبعد الانتهاء من عمل المسلحات من أعمدة وسقوف للدور 
الأرضي من الناحية الجنوبية» بدئ في كسوة الأعمدة والجدران وعقود 
الأعمدة العلوية والسفلية بالرخام الممتاز ذي اللون الرصاصي والأبيض 
المموج» كما تمت كسوة السقوف بالزخارف الجبسية والحجرية الناعمة 
ذات النقوش الإسلامية المتميزة» معظمها مصنوع من الحجر المنقوش 
والمزخرف بمصانع الشركة الواقعة خارج منطقة العمل. 


وبينما كانت أعمال التشييد تسير بخطى حثيثة في الدور الأرضي من 
الى وال وزقة المستويةة انك :اعمال القدة أوكل الأنقاض وبحي 
الأساسات قد انتهت في الرواق الشمالي الممتد من باب العمرة إلى باب 
السلام؛ وكذلك في الرواق الجنوبي الغربي الممتد من باب العمرة إلى 
باب الملك عبدالعزيز. وبدأت أعمال تشييد الأساسات تسير في عمل 
متواصل ليل نهار» مما جعل منطقة المسجد الحرام تتحول إلى ورشة 
تنتشر فيها المعدات الثقيلة من الجرافات والرافعات وسيارات 
الشحن» تحت إشراف مجموعة من المهندسين والفنيين يساعدهم عدد 
كبير من العمال» وقد شنَّ من خلال منطقة العمل في جهات عدة عدد 
من الممرات المظللة والمؤمنة بوسائل السلامة لدخول المصلين 
وخروجهم» لتسهيل حركة الدخول إلى المسجد الحرام والخروج منه 
بسلام وأمان. 
)١(‏ الأزرقي: أخبار مكة» التوسعة السعودية» ملحق رقم (5)» ص ”277 وحامد عباس: 
قصة التوسعة الكبرى» ص47؟-47؟» وصالح بن عون الغامدي: الملك سعود بن 
عبدالعزيزء ص .485-8١‏ 1 
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وفي اليوم الغالث من شعبان سنة ٠78١ه‏ الموافق ١59‏ يناير عام 
١1م‏ صدر قرار مجلس الوزراء رقم(51؟) بتعيين لجنة تنفيذية جديدة 
لاكقر اف على أعمال توسعة المسجد الحرام برئاسة الأمير فيصل» 
وعضوية وزير المالية آنذاك الأمير طلال بن عبدالعزيز» والشيخ 
عبدالملك بن إبراهيم» والشيخ علوي مالكي» ومدير عام وزارة 
الداخلية»؛ ونائب رئيس مجلس الشورى» ومدير عام توسعة المسجد 
الحرام» ومدير عام الأوقاف» وأمين العاصمة» ومدير الأمن العام, 
ورئيس هيئة عين زبيدة والعزيزية» والمعلم مو 1 

ومع بداية عام ١هم‏ ١4م‏ شرع في بناء الأقبية الواقعة في 
الجانبين الشمالي والجنوبي الغربي من المسجد الحرام وتسقيفهاء 
والاستمرار في بناء أعمدة الدور الأرضي من الرواق الجنوبي الغربي 
الممتد من باب الملك إلى باب العمرة؛ ركاء أغيلة التون الارضي من 
الرواق الشمالى المسعد من باب العمرة إلئ نياك السبلام (الفيع )بعد إيضاله 
بالمسعى عند باب السلام على نحو مستوى المسعى والأروقة الأخرى» 
وتلا ذلك إنجاز سقف الدور الأرضي للأروقة في الجهة الجنوبية الغربية؛ 
والغعمل على إكمال بناء الدور الأرضي لجميع الأروقة في كل جهات 
المسجد الحرام» مع الاحتفاظ بالأروقة القديمة من العمارة العثمانية ذات 
القبب الجميلة وإكمال عمل السقف المستدير فوق منطقة الصفا. 

وشمل المشروع توسعة الطرق المحيطة بمنطقة المسجد الحرام وربطها 
بالمسجد الحرام»؛ وذلك لتسهيل حركة الدخول والخروج من المسجد 
الحرام للمصلين والعمال العاملين في المشروع» وفك الاختناقات 
المرورية في المنطقة المحيطة بالمسجد الحرام أو المؤدية إليه. 


)000 وزارة المالية والاقتصاد الوطني: مشروع الملك عبدالعزيز لتوسعة وعمارة المسجد 
الحرام؛ ج 5 صشلا. 
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ونظراً لازدياد عدد الحجاج عام بعد آخرء فقد تقرر توسعة صحن 
المطاف» فتم في سنة 1187ه نقل المنبر من موقعه إلى مسافة سبعة 
أمتار نحو الشرق» وكذلك إزالة بيت زمزم القديم وأزيل معه المقام 
الشافعي الذي كان فوقه؛ وعمل تصميم هندسي جديد يجعل بثر زمزم 
في قبو (بدروم) تحت صحن المطاف مساحته (19,88١م‏ ا 4,54م) 
وعلى عمق (١٠7سم)‏ من الداخل» وذلك لتوسعة صحن المطاف لتجنب 
الازدحام بين الحجاج في أوقات الحجء فأقيم البيت الجديد لزمزم في 
قبو تحت الأرض يتصل سقفه بأرض المطاف» وغطيت فوهة البئر من 
أعلى» وخفضت الفوهة الجديدة وجعلت فتحتها داخل القبو وركبت 
عليها مكائن لسحب الماء وضخه إلى المبردات الكهربائية ثم دفعه إلى 
صنابير الماء باردا» فانتهت بذلك مرحلة سحب ماء زمزم بالدلاء. كما 
وضع حول فوهة البر هيكل من قضبان الحديد يمكن من خلاله مشاهدة 
البئر من خلال هذه القضبان الحديدية» وعادة ما يكون هذا المكان مغلقًا 
بأبواب حديدية لحماية البئر من إلقاء أي شيء داخله» وجعل للقبو 
مدخلان؛ أحدهما للرجال؛ والآخر للنساء» وتبلغ مساحة مكان الشرب 
للرجال (014,717) متراً مربعاً به )١(‏ صنبور ماء شرب» كما تبلغ مساحة 
كان قرت تساف (117210) مرا مريعا'نه (8) صنيون ماء اللشيرته» 
وينزل إليه بدرج عددها )١58(‏ درجة تقع في وسط الساحة الشرقية 
المحيطة بصحن المطاف بعرض )١575(‏ متراً ويحيط بثلاث جهات منه 
حاجز خرساني بارتفاع متر واحد» ووضعت به مجموعة من أجهزة 
تكييف الهواء والمراوح لتهويته» وأطلق على هذه العملية «المرحلة 
الأولى لبناء بيت زمزم)"!" . 


000 وزارة المالية والاقتصاد الوطني: مشروع ا لملك عبدالعزيز لتوسعة وعمارة المسجد - 
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الحج خلال فترة حكم الملك سعود رحمه الله. 
جدول رقم (5) 


بيان بعدد الحجاج ف عهد الملك سعود بن عبدالعزيز 
من عام "/اااحتى عام ؟187اه 


ع | ب (السشسسوة | 

الك اناا ادا ا 11لا 
ا 5 

اتا 12 له 

١‏ | 21# | _[سلدسن 

لمك سعود 

دس | «ن" ‏ [اسصسس | 


الحرام» ج؟؛ ص ٠١48؛)‏ ومحمد طاهر كردي: التاريخ القويم» ج ه. ص 27"”"0 وحامد 
عباس: قصة التوسعة الكبرى» ص »١5١‏ ومحمد بن مساعد: درر الجامع الثمين 
لأعمال الملوك من آل سعود الميامين» ص 78. 
إللكق وزارة الحج: : الحج في مائة عام» ص 185 . 
وقد اختلفت هذه الإحصائية عما ورد في كتاب محمد طاهر الكردي: : التاريخ القويم 
لمكة وبيت الله الكريم» جا ص ,191-1١9١‏ 


وقد بلغت مساحة المسجد الحرام بعد هذه التوسعة )١10,١584(‏ 
متراً مربعاً؛ تفصيلها كالآتي: 
- مساحة المسجد الحرام قبل التوسعة السعودية الأولى 2 19,١77‏ متراً مربعاً 
- مساحة التوسعة الجديدة الأولى: 
(الطابق الأول والثاني من الأروقة الجديدة) 4" أمتار مربعة 
- مساحة المسعى بعد ضمه للمسجد الحرام ١1‏ متراً مربعاً 
- مساحة الدور الثاني بما فيه المسعى (الطابق الثاني) 16 مرا عريعاً 
- مساحة الأقبية التي تحت الأروقة 0 متر مربع 
المجموع 4 متراً مربعاً 


000) 


بعد أن كانت 79,177 متراً مسطحاً؛ أي بزيادة قدرها (181,041) 
قرا مزيعا مما عل المسحة البهرا مكار لكين اع ألف 
مصل في أوقات الذروة. وقد شملت هذه التوسعة توسعة المطاف 
بإضافة الساحات إليه وتغطيتها بالرخام الأبيض» وتجديد مقام إبراهيم 
عليه السلام”"' . 

كما زادت مساحة الصحن حول الكعبة المشرفة من أربعة آلاف 
وخمسمائة 1 إلى عشرة ة آلاف متر مربع؛ مما أتاح للحجاج 
والعيان سهولة ا حول الكعبة المشر 4 وقد افق هذا العقل 
يؤدوا عبادتهم على أحسن وجه. 
هع الأزرقي : أخبار مكة» جك 1 ص /7- م0 و خالد بن عبدالله الشريهي : 


لمحات من إنجازات خادم الحرمين الشريفين (الطبعة الثانية؛ الرياض» مطابع الفرزدق» 
511١ه)ء‏ ص 18. 


(9) صالح بن عون الغامدي: الملك سعود بن عبدالعزيز» ص 407. 
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الحرام من بناء وتشييد» فإن ذلك شمل أيضاً الأعمال الآتية : 

5 إضاءة المسجد الحرام بالكهرباء وتهويته بالمراوح السقفية» وإنشاء 
محطة كهرباء جديدة خاصة بالمسجد الحرامء وشراء معدات 
وماكينات جديدة لتغذية الميحك بالكهرياء على مدار الساعة. 
المحيظة مه وارفيانة الدور الأرضي من الأروقة والمسعى بالرخام 
الناعم الممتاز. 

308 عمل دورات مياه كافية في الساحات المحيطة بالمسجد الحرام 
حتى يسهل على المصلين الوضوء والتطهر استعداداً لصلواتهم 

4- عمل مظلات جديدة متحركة أمام الأروقة القديمة لتغطية جزء من 
الساحاث الداخلية للمسجد الحرام لوقاية المصلين من حرارة 
الشمس في أثناء صلاة الظهر والعصر والجمعة. 

» - إنشاء مظلة وخزانات وسبيل لسقيا ماء زمزه”" . 

الملك سعود ‏ رحمه الله بألف مليون ريال سعودي حسب أسعار ذلك 

الزمانه :ويشمل :ذلك أثمان الدور والمساكن والمتاجر التى أزيلث 


)2000 صالح بن عون الغامدي : الملكث سعود بن عبدالعزيز» ص لال ووزارة الحج: الحج 
في مائة عام ص 75 


التوسعة السعودية للمسحد الحرام يفل 


وكذلك تكاليف المباني وأدؤات ومؤن بناء وأجور عمال ونحو 
ذلك"'" . وقيما يآتى تفضيل اذلك: 


بلغ عدد المنازل والأبنية التي أزيلت لصالح المشروع في عهد 
الملك سعوذ رحمه الله (74) منزلاً وفناءً. 

بلغ عدد المتاجر والمخازن المزالة (414) متجراً ومخزنا . 

بلغت جملة التعويضات التي دفعت لأصحاب الدور والمنازل 
والمتاجر والأبنية مبلغ (7194,515,700) ريال سعودي. 

بلغ مجموع الأجور حوالي )80,060,6٠0(‏ ثمانين مليون ريال. 
بلغت الردفيات )١86:5:(‏ مكر مكغس): وفى الردفيات التى 


أزيلت من أنقاض المباني المزالة لصالح مشروع التوسعة. 


لحت المتاطى التجبلية الى أزيلت بالسشتحراث (الدوتافيت) فى 
المناطق الجبلية والأرضية لإزالة الصخور التى تعترض تنفيذ 
مشروع التوسعة (87,500 م') ستاً وثمانين ألف متر مكعب. 

بلغت كمية الخرسانة البيضاء التي صبت 7/١,0٠0(‏ م') سبعين ألف 
بلغت مساحة ما تم تغطيته بالرخام 70,0٠0(‏ م') ثلاثين ألف متر 
بلغت مساحة ما تم تغطيته بالحجر الصناعي (المزايكو) 
(4,00:م") ثمانية وأربعين ألف متر مكعب. 


)000 حامد عباس : قصة التوسعة الكبرى» ص 555. 
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2 وبالنسبة لعدد الموظفين الإداريين» والمهندسينء والمسّاحين» 
والعمال الفنيين» والعمال العاديين العاملين بالمشروع يومياً على 
مدار الساعة» فقد بلغ عددهم على النحو الاتي: 

-2 بلغ عدد موظفي المشروع الإداريين )5١4(‏ موظفين. 

2 بلغ عدد المهندسين العاملين )5١8(‏ مهندسين. 

- بلغ عدد العمال الفنيين )١5١(‏ عاملاً فنياً. 

بلغ عدد العمال المساعدين )70٠١(‏ ثلاثة آلاف عامل يومياً 27, 
وقد قامت شركة محمد بن لادن للمقاولات فى هذه المرحلة 

(1784-150ه) بإنجاز ما تم ترسيته عليها من هذا المشروع على 

أحسن وجه من حيث التصميم والإنشاء والتعمير» وبذلت في سبيل ذلك 

جهوداً كبيرة تقديرأً منها لهذا العمل الإسلامي العملاق في بيت الله 

الحرام . 


,1١51-١ 14” حامد عباس: قصة التوسعة الكيرى.» ص‎ )١( 


لز لل رألدعة 


١‏ 59504ام 


نبذة عن حياة الملك فيصل ؛: 


ولد الملك فيصل في شهر صفر سنة 7755١ه‏ الموافق أبريل عام 
5 في مدينة الرياض» وقد أظهر منذ طفولته المبكرة نبوغاً وذكاءً 
ملحوظين؛ وذلك لأنه نشأ في بيت علم وقيادة»؛ فوالده الملك 
عبدالعزيز» وجله لأمه الشيخ عبدالله بن عبداللطيف آل الشيخ» ولذلك 
فإنه تأثر بهما وكسب منهما السجايا الحميدة» والصلاح والتقوى» 
والعلم الوفير في الدين والسياسة والحياة» جعلته يشارك والده في قيادة 
المعارك منذ فجر شبابه لتوحيد المملكة» فأبرز خلال هذه المعارك التي 
قادها فى عسير شجاعة ودراية كبيرة في الشؤون العسكرية والقيادية 
وحقق انتصارات كبيرة فيها . 

تولى ‏ رحمه الله مناصب بارزة فى إدارة شوّون الدولة» كان من 
أهمها ' قيام والده بتعيينه نائباً عنه في حكم الحجاز مند عام 144١ه‏ 
كما تولى منصب وزير الخارجية منذ إنشائها بجدة عام 149١ه»‏ وأسهم 
إسهامات كبيرة في أن يكون للمملكة مكانة رفيعة بين الأمم» وصوت 
مسموع؛ وعلم مرفوع» ومشاركة فاعلة في المحافل الدولية والمؤتمرات 
واللقاءات الدولية والإقليمية. فكان يدير الأمور بحنكة وسياسة عظيمة 
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شهد له بها سياسيو العالم» وظهر ذلك في إسهاماته الشجاعة بالقول 
والعمل في إيجاد الحلول المناسبة في حل قضايا العالم الإسلامي في تلك 
الفترة» على أساس أن المملكة العربية السعودية قلعة الإسلام الصامدة في 
وجه أعداء الإسلام والسلام؛ وقد قاده ذلك إلى القيام برحلات عديدة في 
مهمات سياسية» أبرز خلالها حنكة سياسية وحكمة عالية. 

بويع رحمه الله في السابع والعشرين من شهر جمادى الآخر عام 
4ه الموافق ١‏ نوفمبر عام 154١م‏ ملكا على البلادء وفي الوقت 
نفسه تم تعيين الأمير خالد بن عبدالعزيز ولي للعهد. وقد شهدت البلاد 
في عهده نهضة كبيرة في جميع مجالات الحياة يصعب ذكرها بالتفصيل» 
وشملت تطوير نظم المملكة الإدارية والاقتصادية والتعليمية 
والاجتماعية» وإنشاء قاعدة صناعية وطنية وعمل على حمايتها من 
المنافسة الخارجية» كما عمل على توفير المياه من خلال مشروعات 
التحلية الكبرى» وحفر الآبارء كما اهتم بالزراعة والثروة الحيوانية في 
مشروع حرض الكبير وغيره» وسارع إلى التوسع في مد شبكة الطرق بين 
مدن المملكة وقراهاء كما عمل على إلغاء الرق وتحرير جميع الأرقاء» 
والاهتمام بالرعاية الصحية عن طريق بناء المستشفيات المتخصصة» 
ونشر المستوصفات في جميع أرجاء المملكة» وتوفير ما تحتاجه من 
أطباء وأدوية ومعدات طبية مع التوسع في الابتعاث» وخاصة في 
التخصصات التي تحتاجها الدولة» وفتح الجامعات والكليات» والتوسع 

وعمل ‏ رحمه الله أيضاً على إيجاد موارد أخرى من الثروة 
المعدنية» وعدم الاعتماد الكلي على البترول» وتنخصيص جزء كبير من 
ميزانية الدولة للمشروعات العمرانية والزراعية والصناعية والتعليمية 
والصحية والاجتماعية والإعلامية» حيث تم إدخال التلفزيون وتعميمه. 


التوسعة السعودية للمسجد الحرام 14١‏ 


وتحويل الصحافة من صحافة أفراد إلى صحافة مؤسسات» والاهتمام 
بالإعلام الخارجي» كما تم تعميم الهاتف الآلي داخلياً ودولياً. 


أما في الميدان السياسي والخارجي فلقد اهتم الملك فيصل رحمه 
الله بالسياسة الخارجية للدولة على المستوى العربي والإسلامي 
والعالمي» وذلك منذ أن تم تعييئه وزيراً للشاركية ف عام 15 انك 
وغددما “تولي ملك الولاة سار عل السناسة الضشكبية للدولة شييها 
والمتمثلة في دعم مسيرة السلام» وعدم التدخل في شؤون البلاد 
الأخرى» مع عدم السماح لأي دولة بالتدخل في شؤون المملكة 
الداخلية» على أساس أن المملكة دولة الإسلام الكبرى تحافظ على 
السلم والسلام» وهي عضو في المنظمات الدولية» مثل هيئة الأمم 
المتحدة» وجامعة الدول العربية» وغيرها من المنظمات العالمية الداعية 
إلى السلام. 


اهتم طوال حياته بوحدة المسلمين وتضامنهم» ولذلك تبنى الدعوة 
إلى التضامن الإسلامي من أجل توحيد كلمة المسلمين» تحقيقاً لقوله 


3 
هي وام ل اا 


تعالى : لاوَأعْتَصِمُوأ بحَبلٍ اله يسا وَلا تَفَرَّوأ2'74؛ فدعا إلى عقد مؤتمر 
إسلامي على مستوى القمة» والذي عقد في عام 185١ه/‏ 1954م 
لترسيخ مفهوم دعوة التضامن الإسلامي»؛ وأنشئت في عهده رابطة العالم 
الإسلامي, وقد قام في سبيل تحقيق دعوة التضامن الإسلامي برحلاات 
عديدة» زار خلالها العديد من الدول الإسلامية في أفريقيا وآسياء شرح 
خلالها لشعوبها وقادتها حقيقة دعوته المتضمنة الدفاع عن القيم 
الإسلامية لمواجهة حملات الإلحاد والأفكار الهدامة وتوحيد الأمة 


و 2 000 


200 .2 
الإسلامية استجابة لقوله تعالى: 9إِنَّ هازوه أَمتكم أْمَة وبْحجِدَة وأنأ 


.1١7 سورة آل عمران» الآية:‎ )1١( 


١>‏ عمارة المسجد الحرام والمسجد النبوي في العهد السعودي 


ريح فَأَعْبدُونِ4”" . مع العمل على تحرير القدس الشريف من أيدي 
الصهاينة الغاصبين» وكان يأمل في أن يصلي في القدس الشريف» كما 
قام بالمتابعة الجادة لاستكمال مشروعات توسعة الحرمين الشريفين. 
واستشهد ‏ رحمه الله - في يوم الثلاثاء الثالث عشر من شهر ربيع 
الأول سنة 1790ه الموافق 5؟/ مارس/ 1915م بعد اعتداء أيم عليه 
فتولى من بعده أخوه الملك خالد بن عبدالعزيز رحمهما الله تعالى رحمة 


0290 
واسعة : 


عمارة المسجد الحرام وتوسعته في عهده: 


عندما تولى الملك فيصل دفة الحكم في البلاد عام 4ه سارع 
إلى مواصلة الجهود السعودية في مشروع توسعة المسجد الحرام» 
فأعطى هذا المشروع الإسلامي العملاق جل اهتمامه؛ خدمة للإسلام 
والمسلمين. 

فلم يكن هذا المشروع بعيداً عن أنظاره لحظة واحدة» بل كان 
معايشا له خطوة خطوة منذ بدايته» ويعد ما قام به من إنجازات في هذا 
المشروع استمرارًا لإنجازات ومتابعة سابقة منه رحمه الله. ولذلك 
جاءت اهتماماته وإنجازاته في هذه المرحلة استمراراً لما تم إنجازه في 
مشروع توسعة المسجد الحرام بمكة المكرمة في المرحلة السابقة. 

فلقد واصلت المعدات أعمالهاء وتم في عام 17814ه/ 1554م إزالة 
المنازل والمتاجر التي تقرر إزالتها لإقامة الميادين الخمسة حول المسجد 
الحرام التي أعلن عنها الملك فيصل في ذلك العامء وتقع هذه المنازل 
)١(‏ سورة الأنبياء» الآيةَ: 97. 
(0) دارة الملك عبدالعزيز: الأطلس التاريخي للمملكة العربية السعودية» ص 717. 


التوسعة السعودية للمسجد الحرام مع ١‏ 


والمتاجر في الجهة الغربية عند باب الملك عبدالعزيز وفي الجهة 
المعروفة بمنطقة المسيال وجزء من المنطقة الواقعة أمام بانع ا ل 
وفي الجهة الشرقية للصفا والمروة والمعروفة بمنطقتي سوق الليل 
والشامية وبداية أسواق المدعى. 

وأعقب ذلك نقل الأنقاض وتسوية الأرض» وتخطيط الميادين 
والشوارع المحيطة بالمسجد الحرام في المنطقة التي تم إزالة المباني 
منهاء بداية من المنطقة الواقعة ما بين باب الوداع وباب العمرة» ومن ثم 
زفلتتها وإنارتها ورصفها . 

وفى الوقت نفسه. كانت أعمال بناء أعمدة الدور الأول وتسقيفه في 
المعطفة الغرية الستدعد الام الزاققة بين بانت العمرة يات الرداع نامع 
تكملة منارتي باب العمرة ومنارتي باب الملك. وبذلك انتهى البناء في 
الجهة الغربية للمسجد الحرام الواقعة ما"بين بات 'الملاك عبد العزين حتوياً 
إلى باب العمرة في الشمال الغربي للمسجد 

وشرع على الفور في بناء أعمدة الرواق الشمالي في المنطقة الواقعة 
ما بين باب السلام وياب الباسطية”'". 

وفى العاشر من جمادى الأولى سنة 187ه الموافق 11 أغسطس 
1م تم تعيين مكتب اتحاد المهندسين الاستشاريين من الباكستان 
للإشراف المباشر على الأعمال الفنية والهندسية لمشروع توسعة المسجد 
الحرام وعمارته» وبمجرد تسلمهم العمل اقل الأنسقا كرة نوها 
لجدولة العمل بالاشتراك مع مقاول المشروع بهدف إنجاز المشروع في 
التاريخ الذي حدد له من 0 المختضة وهو جمادئ الآخر من عام 


(1) وزارة المالية والاقتصاد الوطني: مشروع الملك عبدالعزيز لتوسعة وعمارة المسجد 
الحرام (الطبعة الأولى» 11917١ه)‏ ج ا ص 51 09 


١5‏ عمارة المسجد الحرام والمسجد النبوي في الحهد السعودي 


ها" . واستمرار العمل في بناء الدور الأول من أروقة المسجد 
الحرام في الجهات الشمالية والغربية والجنوبية وتسقيفه» ومن ثم كسوة 
أرضيتها وجدرانها وأعمدتها بالرخام» وكسوة أسقفها بالزخارف 
المصنوعة من الأحجار الصناعية» وتكملة العمل في المنارتين الواقعتين 
على جانبي باب الفتح الجديد وجعلهما على غرار منارتي باب الملك 
عبدالعزيز ومنارتي باب العمرة. وكذلك إكمال بناء الدور الأول من 
المسعى وتشييد قبة الصفا المقببة» وإكمال بناء المثارة الواقعة عند قبة 
العنذا وتجعنيا مكل ولزاز المشاراع اليدت السذكورة سابتا» وكسرة 
واجهات الدور الأول من المسعى وأعمدته وأرضيته بالرخام الفاخرء 
وتغطية سقفه بالزخارف المصنوعة من الحجر الصناعى الملون. وقد 
أصبحت: مبياحة المشعى بعد أن الشق بالمتتعد 1/0 1؟) للطابقين 
مما يمكّنه من استيعاب حوالي )١19,600(‏ مصل. وتعد إضافة دور 
علوي إلى الدور الأرضى للمسعى فكرة عظيمة لمواجهة الزيادة المطردة 
في عدد واد 1 

وما أن تم الانتهاء من بناء المسعى؛ حتى أصبح المسجد الحرام 
محاطاً بالأروقة من جميع جهاته» وأصبح بناء المسجد مكونًا من طوابق 
عدة (أقبية» دور أرضي » ودور أول» وأسطح)ء كما أصبح المسعئ 
مكونًا من دورين وأسطح . 

وفي سئة 1784١ه‏ أصدر الملك فيصل بن عبدالعزيز ‏ رحمه الله أمره 
الكريم بعدم هدم الرواق العثماني ووصله بالمباني الجديدة للمسجد مع 


)١(‏ وزارة المالية والاقتصاد الوطني: مشروع الملك عبدالعزيز لتوسعة وعمارة المسجد 
الحرام) جا ص 7 7. 

(0) وزارة المالية والاقتصاد الوطني: المصدر السابق» ج”» ص 85» ومحمد مليباري: 
المنتقى في أخبار أم القرى» ص144؟. 
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ترميم الأجزاء التالفة من الرواق العثماني وتعديل التصاميم المعمارية 
المعدة تابنا +توذلاك نهف إقر ان اتحاه المكدبه الامعتارين وا 
الحلول المناسبة لذلك على ضوء ما تقرر في الاجتماع الذي عقد في مكة 
المكرمة للمهندسين المسلمين المختصين في العمارة الإسلامية”''. وقد 
تطلب تجديد المبنى القديم للمسجد الحرام أعمالاً يدوية دقيقة استلزمت 
وقتاً طويلاً مما جعل الاستشاريين يقررون تعديل موعد إتمام المشروع حتى 
عام 19١ه""'؛‏ وكذلك تعديل التصاميم الخاصة بالمنطقة المحيطة 
بالمبنى القديم وجعل أرضيتها مساوية لأرض الأروقة العثمانية» مع ربط 
المنطقة بالأروقة العثمانية بطريقة هندسية متقئة» و جعل المناطق التى تلى 
المنطقة المسيطة بالارؤية القديمة خالة عق الاقية رصان ظرفها تقهز مدان 
هذه الأقبية» وهذا الجزء من التوسعة السعودية بعرض عشرين مترأء 
ويتكون من صالات مساحة الواحدة منها ١5(‏ <ا 5١م)»‏ ويليها وبينها 
ممرات بعرض أربعة إلى خمسة أمتار” " . 

وعلى أثر ذلك أخذ الفنيون والعمال في ربط المبنى العثماني القديم 
بأروقة الدور الأرضي للتوسعة السعودية في المنطقة المحيطة بالمبنى 
القدي: وتغطية الواجهات في المبنى الجديد والأعمدة الملاصقة للمبنى 
القديم بالرخام وأحجار المزايكو» وفرش أرض التوسعة والمبنى القديم 
في المنطقة الواقعة بين المبنيين بالرخام الفاخر. 


)١(‏ محمد بن مساعد الحسيني: درر الجامع الثمين لأعمال الملوك من آل سعود الميامين في 
مسجد البلد الأمين 418-157١ه‏ (الطبعة الأولى» مكة المكرمة؛ مكتبة النيقة 
الحديثة) 6469ه/م)ء ص 7 . نقلاً عن حامد عباس : قصة التوسعة الكبرى» 
ص .14١‏ 

(0) وزارة المالية والاقتصاد الوطني: مشروع الملك عبدالعزيز لتوسعة وعمارة المسجد 
الحرام» جثاء ص 77. 

(69 وزارة المالية والاقتصاد الوطنيء المرجع السابق» ج ". ص 048؛ .1١‏ 
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وهياكة" لفن المدمانى )0810١(‏ متراً مربعاًء وقد أدخلت عليه في 
التوسعة العويية إصلاحات ؤترزيبيات غدة, كما ازيل كن الميدى 
العثماني الجزءان البارزان عن خط التنظيم العام لتوسعة المسجد الحرام 
وعمارته عند باب الزيادة وباب إبراهيم» والأجزاء 50 
الخارجية للمبنى القديم وذلك من أجل جعل العمارة الجديدة تسير في 
خطوط مستقيمة. كما قامت الحكومة السعودية خلال العمارة السعودية 
الأولى بتجديد الأروقة والقباب في العمارة العثمانية ا د 
تهدم ) وأعيد بناؤها على طراز بناء الحر م القديم» وشيدت يا مناطق 
إضافية عند الأركان الأربعة للمسجد» وجعلت منسجمة في طرازها 
المعماري مع الطراز العثماني في المبنى القديم» والأعمدة في المبنى 
العثماني متعددة الأشكال والأنواع؛ فمنها )١١١(‏ عمود من الرجام من 
شكل دائري تتراوح أقطارها 10137 مير ادها 
(5:؟) أعمدة من أغيلدة كر الشدمس: ذات قواعد مثمنةء ومنها (075) 
عموداً أقيم بالخرسانة المسلحة على شكل دائري مزين بالمزايكوء 
ارتفاع كل عمود منها (4,85) مترأء وتقوم على هذه الأعمدة )١١9(‏ 
قبة» وتعين التيجان نقط انفراج القباب والبواكي التي تواجه الكعبة 
المشرفة وهي تغطي مساحة )950>١0(‏ متر مربع تمثل مباني الحرم القديم» 
وَفرشبت أوضة المسجد الحرام المسقوف منها والساحات بجميع الأدوار 
والمسعى والأقبية بالرخام الأبيض والسنجابي والأسود» ووضعت 


بأشكال هندسية بديعة التصميم والتشكيل”' , 
وفي سنة /181١ه‏ أمر الملك فيصل بإنشاء مبنى المكبرية فى جنوب 
ساحة المطاف ملاصقة لواجهة الرواق الجنوبي. وقد شرع على الفور في 


)١(‏ وزارة المالية والاقتصاد الوطني: ا ل المسجد 
الحرام» جك ص 84- هم 


التوسعة السعودية للمسجد الحرام يفل 


بنائها وتشغل مساحة (00) متراً مربعاً في مبنى الحرم القديم» و )١١١(‏ 
أمتار مربعة في المبنى البارز في الساحة الجنوبية» والجزء الداخل في 
مبنى الحرم القديم على دور وسطل بين تستوى الأرضن والقيث الى تعازه 
حنقك قنم سيان الأنام كع الع اللي اللاى توافية 
المكبرية إلى قسمين متساويين» أما الجزء الممتد إلى خارج المبنى 
القديم فيتكون من مبنى مربع تقريباً بسطح مستو يستند إلى أعمدة دائرية. 

وتستخدم المكبرية عادة للمؤذنين والمكبرين ووضعت بها أجهزة 
للإذاعة والتلفاز وأجهزة تقوية الصوت للدائرة الإذاعية والتلفازية الخاصة 
بالمسجد الحرام التي منها يبث الأذان والصلاة والخطبة إلى جميع 
أرجاء المعمورة» ويقوم عدد من موظفي الإذاعة الداخلية للمسجد 
بتشغيل أجهزة الإرسال والاستقبال ومتابعة الإمام والمؤذنين والمكبرين 
عند قيام الصلاة وحتى الانتهاء منها. وقد وضعت في مكان مرتفع حتى 
يمكن منها متابعة الإمام في صلاته؛ وفي خطبة الجمعة والعيدين. 

وبالنسبة لمبنى المسجد الحرام فإنه أصبح يشمل العمارة العثمانية 
القديمة والعمارة السعودية الحديثة» وأصبح المسجد الحرام محاطا من 
جميع جهاته بالعمارة السعودية الحديثة» كما أصبح المسجد يشتمل على 
أجزاء مفتوحة» وهى صحن المطافء» والساحات الداخلية للمسجدء 
زسكرة العسارع المحوائزة كن نكو احم تقل آنا العمازة السغردية 
فتتكون من دورين وأسطحء مع وجود أقبية تحت أروقة المسجد الجنوبية 
والغربية والشمالية. أما المسعى والمنطقة الواقعة في محاذاة العمارة 
العثمانية بعرض عشرين متراً فلا توجد تحتها أي أقبية. 

كما تم فصل مباني التوسعة السعودية للمسجد الحرام من جميع 
الجهات بشوارع فسيحةء وهذا يعد من المميزات التي ميزت التوسعة 
السعودية عن غيرها من التوسعات السابقة؛ لأن المساكن قبل هذه 
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التوسعة كانت محيطة بالمسجد الحرام وأحياناً مطلة عليه» والشوارع 

التى كانت تتخللها المساكن والمتاجر القريبة من المسجد الحرام ضيقة . 

أن الويرة لحرو تنا | مده الماك الا تدر دهن مقطا اللسحية 

الحرام» وأحاطته بميادين وشوارع فسيحة. 
ولقد كان من الضروري تأمين حركة المرور وإيجاد مكان لوقوف 

السيارات ومنطقة إضافية للصلاة» حيث أكُدَ الملك فيصل رحمه الله - 

أكثر من مرة عن رغبته في إنشاء ميادين فسيحة حول المسجد الحرام» 

ولذلك جاء إنشاء خمسة ميادين عامة محيطة بالمسجد الحرام خطوة 

جيدة لفك الاختناقات المرورية» وتسهيل دخول الحجاج والمعتمرين 
إلى المسجد الحرام وخروجهم منه في أوقات الذروة» خاصة في أيام 
الحج والعشر الأخيرة من رمضان» وهذه الميادين هي : ميدان باب 

الملك عبدالعزيز» ميدان السوق الصغيرء ميدان باب السلام (الفتح). 

وميدان باب على (القشاشية)؛ وميدان المدعى» وتفصيلها كالآتي : 

-١‏ ميدان باب الملك عبدالعزيز: ويقع عند تلاقي شارع أجياد وشارع 
الصفا بشارع المسيال أمام باب الملك عبدالعزيز» وتبلغ مساحة 
هذا الميدان )١١,8٠١(‏ متر مربع وبني على أحد جوانبه (مكتبة 
الحرم المكي الشريف)» وخصص جزء منه مواقف للسيارات» 
ومنه يدخل عظماء العالم الإسلامي وزعماؤه. 

0 05 الشرى العكتير: ويقع في الجهة الغربية للمسجد الحرام» 
ومساحته )١9٠١(‏ مترا مربعا» وخصص جزء منه لدورات المياه؛ 
إحداهما للرجال» والأخرى للنساءء وبه موقف للسيارات. 

؟“- ميدان باب السلام (الفتح): ويقع في المنطقة المقابلة للباب» 
وهو على مستويين؛ المنطقة المساوية لمستوى الباب» وهى مثلثة 
الشكل وها عدم من الدكا كين ردورة نياك غلى) الحافب كعد 
منهاء ويقع المسعى على الجانب الشمالي الشرقي منهاء والمنطقة 


التوسعة السعودية للمسجد الحرام ١4‏ 


العليا وبها الشارع العام المحيط بالمسجد الحرام من الناحية 
الشمالية» وخصصت أجزاء منه مواقف للسيارة» وترتبط منطقتى 
هذا الميدان بسلالم عادية. وفي عام 147ه تم ربط المنطقة 
العلوية بجسر يربط منطقة الشامية بالطابق الأول من المسجد عند 
باب الزيادة. 

4- ميدان المسعى: وهو الساحة الواقعة في الجانب الشرقي الموازي 
السعي» ويمتة من السذعن شهالاً إلى مطنة التقامية وسبوف 
الليل شرقاً» ومساحته حوالي )7٠٠٠١(‏ متر مربع» وبه مواقف 
انار اكءودورانس ناه للرجا ل والنسا 0 

وفي عام 1ه تم ربط الطابق الأول من المسعى عند نهاية 
المروة بجسر يوصله بالشارع العام في المنطقة المؤدية إلى حي 
لقان 

وفي عام 1ه تم عمل شبابيك حديدية لواجهات المسعىء كما 
تم أيضاً إضافة قبو (بدروم) في منطقة المثلث عند الصفا وجهز بمداخل 

داخلية وخارجية”" . 

ولتسهيل وقوف السيارات» تم بناء موقف متعدد الأدوار للسيارات 
في منطقة الشامية يسع أكثر من )56١(‏ سيارة» وعمل جسر حديدي لنقل 
الحركة المرورية للسيارات من منطقة المروة وأمام المسعى في الجهة 
الشرقية مت .وريظة بالطريق المحاقي اللمشتحة الزاء من الندية الشكالية 
إلى الجهة الشرقية حتى منطقة الشامية» وقد عرف هذا الجسر بالجسر 


)١(‏ وزارة المالية والاقتصاد الوطني: مشروع الملك عبدالعزيز لتوسعة وعمارة المسجد 
الحرام ) جلا ص”7١١5-1١١‏ 

(؟) محمد بن مساعد: درر الجامع الثمين» ص 44. 

(9) محمد بن مساعد: درر الجامع الثمين؛ ص 55. 


٠ها‏ عمارة المسجد الحرام والمسجد النبوي في العهد السعودي 


الأخضرء وتطلب إنشاؤه إزالة مبنى مكتبة الحرم ومبنى مشروع التوسعة 
الذي تأسس في عهد الملك سعودء وتم نقل مكتبة الحرم ومكاتب 
المشروع إلى مواقع أخرى بعيدة عن المسجد الحرام. 

كما تم شق أنفاق عدة لربط منطقة الحرم عند الصفا بمنطقة السد في 
حي أجياد» ومنها إلى حي العزيزية» ووضعت في بعضها دورات للمياه 
ومغاسل للوضوء؛ وذلك لتأمين وصول الحجاج والمعتمرين إليها 
بسهولة؛ وحمايتهم من خوادث الحركة المرورية. وقد استخدمت هله 
الأنفاق في تسهيل حركة سير السيارات أيام الحج ورمضان”'. 

وقد أظهرت التوسعة السعودية الأولى ثلاثة مداخل رئيسة للمسجد 
الحرام رائعة من الناحية الجمالية؛ وتعد وظيفتها ذات أهمية عظيمة» إذ 
إن الداخل من أي منها أول ما تقع عيناه على الكعبة المشرفة» وهي 
مدخل باب الملك عبدالعزيز» ومدخل باب السلام» ومدخل باب 
العمرة. ويوجد لكل مدخل ثلاثة أبواب» سعة الباب الواحد منها 
(0,7م)» وارتفاعه (١7,1م)»‏ وصئعت من النحاس المؤكسد» وأمام 
كل مدخل ردهة عرضها ستة أمتار وبطول واجهة فتحات الأبؤاب 
الثنلاث» وهي بمثابة مكان انتقال قبل أن يدخل المصلى إلى المسجد 
الحرام. وعند الدخول من هذه الأبواب» توجد صالة عع مان 
جانبيها سلالم عادية تؤدي إلى الدور الأول من المسجد ومنه إلى . 
السطح. وهذه الصالة توصل المرء إلى صالات الصلاة الرئيسة الموجودة. 
في أروقة المسجد في العمارة السعودية» ومنها إلى العمارة العثمانية» ثم 
إلى الساحاف وصتحن ‏ المظلاق 13 


10 حي بوانت امراف 
(؟) وزارة المالية والاقتصاد الوطني: مشروع الملك عبدالعزيز لتوسعة وعمارة المسجد 
الحرام؛ ج5”) ص 485-ؤ89. 


التوسعة السعودية للمسجد الحرام امكل 


وفي الوقت نفسه تم إنشاء أبواب جديدة للمسجد الحرام في التوسعة 
السعودية ذات دلفتين ومصنوعة من الخشب الممتاز» ومدعمة بزوايا 
حديدية من جميع أطرافها ووسطهاء ومزينة بمسامير ومقابض نحاسية 
فاخرة تليق بمكانة المسجد الحرام. وقد بلغ عدد أبواب المسجد الحرام 
يعد التوسغة الستعودية الأولى أويعة وسلين بابك مما شهل!عملية دول 
المصلين إلى المسجد الحرام وخروجهم منه في جميع الأوقات وخاصة 
ق أيام الحج 0 

كما كان لتحسين الإضاءة بنور الفلورسنت» والكشافات» والثريات 
الكبيرة أكبر الأثر في زيادة الإضاءة» وأصبح المسجد الحرام بعد هذه 
التوسعة يتسع لأكثر من (200) ألف حاج”". 

وقد اهتم الملك فيصل ببئر زمزم» فأمر بتوسعة قبو بيت زمزم. 
وعمل على توفير ماء زمزم للحجاج والمصلين بالمسجد الحرام؛ حيث 
تم إنشاء خزان كبير عند باب السلام ومدت منه ماسورة مياه إلى البدروم 
وقبو بيت زمزم» وذلك لتغذية غرف الزمازمة والخلاوي التي في قبو 
المسجد الحرام ونقط الشرب في قبو بيت زمزم بماء زمزم النقي بعد 
سحبه من البئر بواسطة مضخات خاصة إلى الخزان ثم دفعه إلى صنابير 
الزمازمة والخلاوي التي بلغ عددها (155) صنبور ماء لتعبئة الأواني 
الفخارية (الدوارق) بواسطة الزمازمة وتوزيعها في المسجد الحرام 
وخاصة في رمضان وسقيا الحجاج في أيام الحج””“. وأصبح كل فرد 
باستطاعته أن يشرب من ماء زمزم بكل راحة وسهولة نظراأ لاتساع 
المكان الجديد وتوافر عدد كبير من الصنابير التي وضعت في مبنى بيت 
(9) وزارة الإعلام: دولة في قائمة الشرف العالمية في خدمة الإسلام والمسلمين: ص .,/١‏ 
() وزارة المالية والاقتصاد الوطني: المصدر السابق» ج ”2 ص .٠١١‏ 


١6‏ عمارة المسجد الحرام والمسجد النبوي في العهد السعودي 


زمزم. وفي أماكن متعددة من المسجد الحرام والمسعى» مما سوف يأتي 
تفصيله أكثر في الفصل الرابع من هذا الكتاب. 

ونظرا لإضافة أعمال خارجية كالأنفاق والجسور والميادين, 
ودورات المياهء وتهيئة الشوارع المحيطة بالمسجد الحرام مع رصفهاء 
فإن ذلك أدى إلى تأخير التسليم المبدئي للمشروع إلى ا رجب من سنة 
1ه لمانو انو لس عع ا ا 

فق © يوليه من عام م 

وفي عهد الملك فيصل زاد عدد الحجاج زيادة كبيرة لم تشهدها مكة 
المكرمة من قبل. وفيما يأتي إحصائية رسمية لعدد الحجاج يمكن من 
خلالها مشاهدة النمو العظيم في عدد الحجاج عاماً بعد آخر» وخاصة 
بعد أن شارف مشروع توسعة المسجد الحرام على الانتهاء في نهاية 


عهذه رحمه الله رحمة واسعة. 


000( وزارة المالية والاقتصاد الوطني» المصدر السابق» ج؟. ص /الا. 


الدو رشسكه السحو ديه تتمشسجحد الجرام 0 


جدول رقم (0) 
بيان بعدد الحجاج في عهد الملك فيصل بن عبدالعريز 


من عام 5 حتى عام 15930 ه 


لام 


ّْ ل 
0001| الك قصلي عسارة ل 
| م | خا | 04085 | الملك فيصل ين عبدالعزيز | 

١‏ عم ب" اسمس 


4 
101 ال ل م 


4 217 وزارة الحج: الحج في مائة عامء ص 2185 و مجلة الحج: س 254 الأعداد:‎ )١( 
.18١ ه لعام 519١ه/ 11919م,ء ص‎ 


0900 سجر لفان 
00 
060- ؟20[ه 
نبذة عن حياة الملك خالد : 


ولد الملك خالد بن عبدالعزيز بمدينة الرياض في ربيع الأول عام 
اهم 1917م في السنة نفسها التي تمكن فيها والده الملك عبدالعزيز 
من ضم الأحساء»ء حيث استطاع والده في تاريخ 74 ماد الآولى مق 
العام نفسه ضم الأحساء إلى دولتهء وقد نشأ الملك خالد في رعاية 
والده» فتعلم القراءة والكتابة» وحفظ القرآن الكريم في طفولته؛ كما 
درس العلوم الدينية» والعلوم العربية» والسيرة النبوية على يد نخبة من 
علماء الرياض» فكان لهذه التنشئة الدينية أثرها المتميز في حياته التي 
اتصفت بالصلاح والأخلاق الفاضلة والتصرفات الحكيمة» كما كان لها 
أثرها الكبير في إدارته لدفة الدولة عندما تسلم مقاليد الحكم في البلاد. 


كان الملك خالد ‏ رحمه الله يرافق والده في كثير من المعارك 
والعمليات العسكرية المظفرة التي انتهت بتوحيد المملكة العربية 
السعودية» كما أنه مثّل والده في بعض المهام الرسمية؛ ومنها توقيع 
اتفاقية الطائف بين الحكومة السعودية والحكومة اليمنية في 1 صفر سنة 
له "ااه /4 امايو عام 001914 . 


000 إبراهيم بن عبيذ : تذكرة أولي النهى والعرفان» (الطبعة الأولى» الرياض» مؤسسة النورء 
سات))» جة 4؛» ص 6١‏ دلمة. 


كهآ1 عمارة المسجد الحرام والمسجد النبوي في الحهد السعودي 


عين الملك خالد مستشاراً لأخيه الأمير فيصل بن عبدالعزيز عندما 
كان نائباً لوالده على الحجاز» وفي الوقت نفسه تولى إمارة مكة المكرمة 
نيابة عن أخيه الأمير فيصل مدة من الزمن. 

كما صحب خالد أخاه الفيصل في رحلات كثيرة خارج المملكة؛ فزار 
كثيراً من الدول العربية والأوربية» والتقى قادتها وتعرف على أحوالهاء 
فاستفاد من هذه الرحلات الشىء الكثير؛ وأهمها أنه ين مساعداً لأخيه 
فيصل في مؤتمر لندن عام 108ه/ 1984م لبحث القضية الفلسطينية» 
وباشر كثيراً من المهام في بعض القضايا السياسية المهمة”"'. 

كما مين ولياً للعهد بعذ مبايعة الملك فيصل ين عبدالعزيز ملكا على 
البلاد» وكان ذلك في ١‏ من ذي القعدة عام 4ه الموافق ” مارس 
عام 1976م2 وأصبح النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء» فواصل 
جهوده في تطوير البلاد تحقيقاً للنماء والازدهار في جميع مرافق الدولة. 

وقد استعان به الملك فيصل في الإشراف على بعض المهام 
السياسية والإدارية» فقام بها خير قيام. وبعد استشهاد الملك فيصل في 
يوم الثلاثاء ١‏ من ربيع الأول عام 11585ه الموافق ١5‏ مارس عام 
م بويع الملك خالد ملكا للبلاد» وتم تعيين الأمير فهد بن 
عبدالعزيز (خادم الحرمين الشريفين) ولياً للعهدء وتولى الملك خالد 
رئاسة مجلس الوزراء» وصدرت فى بداية عهده خطة التلمية الخمسية 
الثانية (1:0-1186١ه).‏ 

وقد سار الملك خالد على النهج السياسي نفسه الذي اختطه وسار 
عليه أسلافه في التمسك بهدي الإسلام؛ وحماية البلاد والعباد من 
الأخطار والمبادئ الهدامة. 


.,٠١ ص‎ :٠١ الموسوعة العربية العالمية: ج‎ )١( 


التوسعهة السعودية للمسجد الحرام /زاه١ا‏ 


وفي تاريخ ١5‏ ربيع الأول سن 66 اه السزافق ١‏ مارسش كط 
م أصدر الملك خالد أمراً يقضي بأن ينوب عنه ولي عهده وعضده 
الأمين الأمير فهد بن عبدالعزيز في تصريف أمور الدولة» في حضوره 
وغيابه» فتمتعت البلاد في عهدهما بالخير العميم والرخاء الاقتصادي» 
بفضل الله ثم بفضل سياستهما الحكيمة؛ وقد انعكس ذلك على رقي 
البلاد وتقدمها في شتى المجالات. 

شهدت البلاد في عهد الملك خالد نهضة تعليمية عظيمة» حيث تم 
افتتاح جامعة الملك فيصل بالدمام عام /791١هء‏ وجامعة أم القرى بمكة 
المكرمة عام ١٠5١ه»‏ ونهضة زراعية عمت معها المشروعات الزراعية 
والحيوانية» وأنشأ صوامع الغلال ومطاحن الدقيق» وكثر محصول القمح» 
ونهضة صناعية انتشرت معها المدن الصناعية» والمصانع» وأنشأ وزارة 
للصناعة والكهرباء؛ واهتمت الدولة في عهد الملك خالد وولي عهده الأمير 
فهد برفع المستوى الصحي في البلاد» والتوسع في إنشاء المستشفيات 
والمستوصفات في ممختلف أرجاء البلاد» وتوفير المياه؛ والعمل على اتساع 
شبكة الطرق البرية والجوية» فعم الرخاء في جميع أنحاء المملكة. 

وفي عهد الملك خالد عقد مؤتمر القمة الثالث عام ١٠4١ه/‏ 
١م‏ بجوار الكعبة المشرفة في مكة المكرمة قبلة المسلمين» حيث 
اجتمع زعماء العالم الإسلامي لمناقشة قضايا المسلمين وتوحيد 
صفوفهم؛ ورأب الصدع بين الإخوة الأشقاء»؛ وصدر عن المؤتمر بيان 
فكة القاريي: 

وو لوانفة غنوي ١‏ التصان 101 مواقت دو 
7م وذلك إثر نوبة ليذه تغمده الله بواسع رحمته. وقد دفن رحمه 
الله في مدينة الرياض"”"" . 


.145 دارة الملك عبدالعزيز: الأطلس التاريخي للمملكة العربية السعودية» ص‎ )١( 


١4‏ عمارة المسجد الحرام والمسجد النبوي هي العهد السعودي 


عمارة المسجد الحرام في عهد الملك خالد : 

عندما تولى | لملك خالد مقاليد الحكم في البلاد بعد استشهاد 
رحمه الله ما قام به أسلافه من أعمال جليلة في سبيل عمارة المسجد 
الحرام بمكة المكرمة والاهتمام بكسوة الكعبة» وأمر بعمل باب جديد 
لها.وقدل: تمت في عهده أعمال عظيمة عدة لإنجاز هذا المشروع 
الإسلامى العملاق. 

وفي بداية عام 849ه/ ام تقرر نقل مدخحل قبو بثر زمزم من 
موقعه إلى موقع أبعد شرق الساحة الشرقية للمطاف» وذلك للاستفادة من 
المنطقة الواقعة في شرق الساحة الشرقية قرب الرواق الشرقي للمسجد 
للساحة الشرقية لتغطية مكان قبو بئر زمزم السابق» وكذلك فرش بلاط 
1987 متراً مربعاً إلى )86٠١(‏ متر مربع» وحمل مدخل جديد للبئر يتم 
النزول إليه بمدخل واسع مقسم قسمين» أحدهما للرجال والآخر للنساء 
عند التقاء الرواق الشرقي القديم بمنطقة الصفا في نهاية الساحة الشرقية 
للمسجد.» وذلك حتى تكون حركة النزول والصعود من بئر زمزم بعيلة 
عن منطقة المطاف» وليسهل على الطائفين أداء طوافهم براحة ويسر 
وهدوء؛ وقد تم وضع عدد من حنفيات الشرب لماء زمزم المبرد فى 
منطقة قبو زمزم» وتوفير الإضاءة والتكييف اللازم لها حتى لا يحدث أي 
اختناقات من ازدحام الناس داخل قبو بيت زمزم. وبلغت مساحة سقيا 
زمزم التي تحت الجزء المغطى من المطاف» وهى المنطقة المعروف بقبو 
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بيت زمزم )1١١١(‏ أمتار مربعة» تستوعب أكثر من )15٠١(‏ شخص في 
أوقات الذروة» زودت ب(٠ه”)‏ ورا للماء الباردء تستوعب العدد 
نفسه للشاربين من ماء زمزم في آن واحد"'". وقد سهل هذا المشروع 
عملية سقيا زمزم والوضوء»؛ كما زودت ساحات المسجد الحرام 
(بالزمزميات والترامس)» وهي عبارة عن أوعية بلاستيكية يحفظ فيها ماء 
زم مبردا ولها صنيون. يكن أل الماء منه بسهولة» بدلا من الدوازق 
الفخارية التي كيرا ما'كالت تتعرض للكسر»: فيبتل المكان والمضلون 
بالماء» وبلغ عددها أكثر من ألف وعاء بلاستيكي وزعت على ساحات 
المسجد والأروقة. كما وضعت أماكن خارج المسجد الحرام وفي منطقة 
كدي لسقيا ماء زمزم ولملء الترامس لمن يريد ماء زمزم من المواطنين 
والمعتمرين والحجاج وغيرهم. 

وفي الوقت نفسه تم إعادة ربط مباني التوسعة الجديدة للحرم مع 
مباني الحرم القديم من جهاته الأربع» وذلك بإعادة النظر في مستوى 
الانحدارات أو الارتفاعات فى أرضيات المسجد الداخلية بعد إعادة 
رايط صو الميلا قدو البناطن المريطة لدم ريل اللقزها لعمازة العيناتة 
والسعودية» بحيث لا يشعر من يدخل إلى المسجد بأي مصاعب في 
تحركاته وتنقلاته وصلواته من حين دخول المسجد وحتى وصوله إلى 
صحن المطاف”'" . 

كما أمر الملك خالد رحمه الله بتركيب: مكيفات صحراوية 
ومراوح عادية في المسعى, وذلك لوقاية الساعين بين الصفا والمروة من 


)١(‏ وزارة المالية والاقتصاد الوطني: مشروع جلالة الملك عبدالعزيز لتوسعة وعمارة المسجد 
الحرام؛ ملحن :))١(‏ ص177؛ ومحمد مليباري: المنتقى في أخبار أم القرىء ص 
-550. 

(؟) من مشاهدات المؤلف. 


لحل عمارة المسجد الحرام والمسجد النبوي في العهد السعودي 


شدة الحرارة» وخاصة في فصل الصيف وأوقات الذروة في رمضان 
والحج حتى يتمكنوا من تأدية نسكهم براحة وق تو لطيف ورت 
تركيب حواجز معدنية على جانبي الحاجز الأوسط على طول الطابق 
الأرضي للمسعى بعرض متر واحد في كل اتجاه» وذلك ليستخدمها 
أصحاب العربات التي يستعملها العجزة وكبار السن من الساعين في 
سعيهم بين الصفا والمروة» وحتى لا تعرقل تحركاتهم حركة الساعين 
على أقدامهم, وقد سهلت هذه الحواجز حركة عربات السعى» وحددت 
تحركاتهم في مسارات خاصة في وسط المسعى. كما غطيت المنحدرات 
في منطقة الصفا والمروة برخام محفور عليه خطوط تقسمه إلى مربعات 
صغيرة حتى تحمي الساعي خطر الانزلاق عند صعوهه أو نزوله من 
تخدراك لضفا والسر ا 


وقد تم أيضاً إنجاز جميع أعمال البناء والزخرفة والإنارة في 
المنارات السبع التي بلغ ارتفاع كل واحدة منها (45) متراًء وهي ذات 
طراز موحد بحيث لا يمكن التمييز بينهاء وأقيمت كل منارة على قاعدة 
مربعة ملتصقة بجدران المسجد بارتفاع سبعة أمتار» وكسيت من أسفلها 
إلى أعلاها بالرخام الممتاز المتناسق مع الغطاء الخارجي لجدران 
المسجد الحرام؛ وتحتوي كل منارة على شرفتين على شكل مثمن؛ 
الشرفة الأولى أكبر من الشرفة العلياء وفي أعلى كل واحدة منهما قاعدة 
برونزية تزن حوالي أربعة أطنان ونصف أقيم عليها عامود برونزي بارتفاع 
(11) مترء ركب عليه هلال مصنوع من البرونز محلى بقشرة ذهبية 
عيار(4١)‏ قيراطًا وبارتفاع (1,5) مترأء ويزن العامود والهلال حوالي 


() وزارة الإعلام: المملكة العربية السعودية» عام /ا١41١هء‏ ص .75١‏ 
(؟) محمد عبد الله مليباري: المنتقى فى أخبار أم القرى» ص .75٠‏ 
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)١550(‏ كيلو غرامًا مطليًا بمادة لامعة غير قابلة للصدأ. وفي كل شرفة 
توجد ثمان نوافذ صغيرة مفصولة بثمانية أعمدة مدورة ورفيعة تشكل 
أضلاع المثمن الواقع تحت الشرفة» ومظلة كل شرفة بارزة ومغطاة 
بالقرميد الأخضر اللون» وارتفاع المنارة فيما بين أعلى شرفة الطابق 
الأول ومن أسغل الشترفة الثانية (57,5) معراء وشكلها متحن » وهدذة 
المنارات السبع موزعة على الأبواب الآتية: منارتان على جانبي مدخل 
باب الملك عبدالعزيز» ومثلهما على باب العمرة» وباب السلام. أما 
المنارة السابعة فهي مقامة علي جانب قبة الصفاء وفي وسط كل منارة 
سلم دائري يذي: إل الشرفات يستعمل عند الحاجة”'' . 

وفي الوقت نفسه أمر الملك خالد بتوسعة جديدة للمنطقة الواقعة 
أمام باب الملك عبدالعزيز وباب علي وباب العمرة لتسهيل حركة مرور 
الشياراظة و إلا فراه فقن المناطق والميادين المحيطة بالمسجد الحرام أو 
المؤدية إليه» ولذلك تمت إزالة مجموعة كبيرة من المساكن والمتاجر 
والمدارس في منطقة أجياد والسد» وذلك لربط منطقة المسجد الحرام 
بأنفاق المسفلة ونفق سد العزيزية» كما تم هدم عدد من المتاجر 
والمنازل في منطقة سوق الليل» والغزة» والمدعى» وجبل أبي قبيس. 
وقد ساعد ذلك في ربط المسجد الحرام بالمناطق المحيطة به بشوارع 
فسيحة وميادين كبيرة أسهمت في استيعاب أعداد كبيرة من المصلين في 
أوقات الحج ورمضان» وسهلت حركة الانتقال حول المسجد الحرام 


)١(‏ محمد عبدالله مليباري: المصدر السابق» ص 417-155؟» و د. سيد عبدالمجيد بكر: 
أشهر المساجد فى الإسلام؛ ج ١ء‏ ص 2850 و عبد الله الأفغاني: مآذن الحرم المكي 
الشريف» (ضمن كتاب توسعة وعمارة الحرمين الشريفين (رؤية حضارية)؛ الطبعة 
الأولى» جدة» مؤسسة عكاظ )١(‏ رجب 417١ه)ء‏ ص 01-07 ومحمد بن مساعد: 
متائر المسجد الحرام من العهد العباسي حتى العهد السعودي (مجلة عمار؛ عدد 54 
الكويت» ديسمير 1999م) ص 04-58. 
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وخاصة بعد أن تم إنجاز أنفاق جبل خندمة وافتتاحها في عهده؛ والتي 
تصل العزيزية ومنى بالمسجد الحرام. 

كما جند الملك خالد وولي عهده الأمير فهد بن عبدالعزيز (خادم 
الحرمين الشريفين) جهودهما لإتمام توسعة المسجد الحرام» وتوفير 
جميع الاحتياجات لإنجاز المشروع» فلم ينته عام ١٠1١ه‏ إلا وجميع 
أعمال التوسعة والإضافات الجديدة قد انتهت بالمسجد الحرام بمكة 
المكرمة» وقد حققت هله التوسعة استيعاباً كبيراً للقادمين إلى هذا 
المسجد الذي هو أول المساجد التي تشد إليها الرحال من الحجاج 
والمعتمرين والزوار» وأظهرت هذه التوسعة مدى اهتمام قادة هذه 
المملكة بالحرمين الشريفين» والاعتزاز بخدمتهماء وبذل الغالي والنفيس 
في تعميرهماء وتوفير جميع الخدمات بهما لراحة القادمين إليهما من 
الحجاج والمعتمرين والزوار وسلامتهم» فتحقق بذلك الكثير من النتائج 
الطيبة والعظيمة التي كان لها الأثر الطيب في الإسلام والمسلمين» 
أبرزها هذه الحمارة والتوسعة الضخمة الميدية على أسس قرية وهتدسة 
متقنة تليق بمكانة بيت الله الحرام» وتظهر قدسيته وعظمته التي تحتل 
درجة روحانية عالية في نفوس جميع المسلمين. 

ومن الملاحظ أن أعداد الحجاج في عهد الملك خالد ‏ رحمه الله 
اقتربت من المليون حاج سنوياًء هذا إذا أضيف لهم أعداد الحجاج من 
الداخل من المواطنين السعوديين والمقيمين في المملكة. 

وفيما يأتي بيان بأعداد الحجاج من الخارج في عهد الملك خالد 


رحمه الله: 
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جدول رقم )١1(‏ 
بيان بعدد الحجيج في عهد الملك خالد بن عبدالعزيز 
من عام 1١560‏ حتى عام 11:١‏ ه 


لسنة 


وبعد الانتهاء من العمارة السعودية الأولى التي شملت عهد الملك 
وحتى نهاية عهد الملك خالد بن عبدالعزيز ‏ رحمهم الله فإِن 
المساحات النهائية للمسجد الحرام؛ والميادين والساحات المحيطة بيه 
بلغت في عام 5401١ه‏ (110,178) متراً مربعاً. أما إذا أضفنا إليها 
- مساحة المسجد الحرام قبل التوسعة السعودية (19,171) م" 
- مساحة المسجد الحرام بعد التوسعة السعودية (171,041)م' 
- مساحة الميادين التي حول المسجد الحرام (19,56)م5 


)000 وزارة الحج: الحج في مائة عام ص كمل“لف ومجلة الحج» س 6 (الأعداد ال تن كن 
لعام 514 اه/ة1999م) ص 8١‏ . 


15 عمارة المسحد الحرام والمسجد النبوي في العهد السعودي 
مزيياعة الأمافت الم غردة خوقالفينكد اشر لاي 
- مجموع المساحة التي يمكن الصلاة فيها في أوقات الذروة (/41 17م 

ويستوعب المسجد الحرام بعد التوسعة أكتر و سكماتة ألف مصلء 
تصل إلى أكثر من ذلك'افى أوقاث الذروة» وبذلك فإنه لا يوجد في 
العالم كله مكان أو مبنى يستوعب كل هذا الجمع الكبير من الأمة في 
وقت واحدء كلهم في خشوع وتوجه لله وحده لا شريك له. 

وتوجد فى المبنى الجديد للمسجد (9”) صالة مربعة للصلاة مساحة 
كلهنها (616 18م را)» وتان عيالات سعطبلة الشكل فساحة 
الواحدة منها ١5(‏ <ا 6 !متراً)» و(١؟)‏ صالة بأشكال هندسية رائعة؛ 
وتقع الصالات المستقلة غالباً أمام المداخل الرئيسة للمسجد الحرام”"". 

ويدخل الناس للمسجد الحرام من أربعة وستين باباً صممت على 
أحدث طراز معماري إسلامي» وظهر عليها فخامة المظهر وروعة البناء 
وقوكة وعمال التضميم. ودقعه وأكبر هذه الأبواك باب اليلك 
عبدالعزيز» ويقع في الجهة الغربية الجنوبية من المسجد الحرام» ويتكون 
من ثلاث فتحات كبيرة» وباب العمرة في الجهة الغربية من المسجدء 
وباب السلام في الجهة الشمالية الشرقية من المسجدء وقد رُكُبَ عليها 
أبواب ضخمة منقوشة بزخارف إسلامية بديعة الشكل. وتم الإبقاء على 
أسماء أبواب المسجد الحرام التي كانت موجودة قبل التوسعة السعودية» 
وجعل مواقعها في التوسعة السعودية مسامتة لمواقعها السابقة في العمارة 
الحثمانية 200 


)١(‏ وزارة المالية والاقتصاد الوطني: مشروع الملك عبدالعزيز لتوسعة وعمارة المسجد 
الحرام؛ جلاء ص .9١ 4١‏ وحامد عباس : قصة التوسعة الكبرى» ص .١55‏ 

(؟» محمد مليباري: المنتقى في أخبار أم القرى» ص ”747 . 

فرق وزارة الإعلام: توسعة الحرمين الشريفين» ص ؟١٠.‏ 


التوسعة السعودية للمسجد الحرام 3 


وبلغ عدد مداخل الأقبية سبعة مداخل متفرقة» يصل إليها الشخص 
بواسطة سلالم ومنحدر واحد على يسار باب السلام؛ كلها تؤدي إلى 
الأقبية» وهي مجهزة لمرور العربات والسيارات للاستعمال في حالات 
الطوارئ» وقد أمنت شبكة المداخل إليها حتى يسهل الدخول والخروج 
0000 

ومن أجل الإشراف المباشر من ولاة الأمر في هذه البلاد على 
الأعمال والخدمات التي تقدمها الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام. 
ومن أجل أداء الصلاة جماعة مع المصلين في المسجد الحرام في شهر 
رمضانء» فإن الملك خالد أعطى أوامره ببناء مجموعة من المباني في 
أعلى جبل أبي قبيس مطلة على المسجد الحرام مباشرة» لتكون مصلى له 
ولضيوف الدولة» وخاصة في العشر الأخيرة من شهر رمضان المبارك 
بدلا من النزول إلى المسجد الحرام بين فترة وأخرى» مع ما يرافق هذا 
من إجراءات الحراسة اللازمة له في قدومه وإيابه. وقد كان لهذه المباني 
أثرها الكبير في الإشراف المباشر من إمام المسلمين على أحوالهم 
وتحركاتهم وراحتهم وخدماتهم في المسجد الحرام. وقد تم إنجاز هذا 
القصر في عام ١40١ه»‏ وكان عملاً عظيماً يؤكد حرص ولاة الأمر على 
الرعاية والعناية المباشرة بالحجاج والمعتمرين لبيت الله الحرام . 


)1١(‏ محمد عبدالله مليباري : المرجع السابق» ص ؟55. 


١55‏ عمارة المسجد الحرام والمسجد النبوي في العهد السعودي 


مخطط تفصيلي للبدروم بالمسجد الحرام في اتوسعة السعودية الأولى 
1 0 


الذي لا يشمل اننيعي ” 


)١(‏ وزارة المالية والاقتصاد الوطني: مشروع الملك عبدالعزيز لتوسعة وعمارة المسجد 
الحرامء ملحق الصورء ص .١55‏ 


مخطط تفصيلي للدور الأرضي للمسجد الحراة والمسعى 
في التوسعة السعودية الأولى 


)١(‏ وزارة المالية والاقتصاد الوطني: مشروع الملك عبدالعزيز لتوسعة وعمارة المسجد 
الحرام» ملحق الصور» ص .1١19‏ 


يحل عمارة المسجد الحرام والمسجد النبوي في العهد السعودي 


مخطط ربط المبنى العثماني في المسجد الحرام 
بمبنى التوسعة السعودية الاولى" "2 


() وزارة المالية والاقتصاد الوطني: مشروع الملك عبدالعزيز لتوسعة وعمارة المسجد 


عزف لع فجي 
سجر للد 


الملك فهد بن عبدالعزين وتوليه حكم البلاد : 


ولد خادم الحرمين الشريفين الملك فهد بن عبدالعزيز سنة 
هم ١191م‏ في مدينة الرياض» وقد التحق منذ طفولته بمدرسة 
الأمراء التى أسسها والده فى مدينة الرياض» وأثبت خلال دراسته نبوغا 
وتفوقاً عالياً جعله في مقدمة زملائه؛ كما أنه كان يواصل الاطلاع على 
الكتب والدوريات من صحف ومجلات علمية وثقافية» فكان لها الأثر 
الكبير في اتساع ثقافته» وعمق اطلاعه على الكثير من المعارف» وهذا 
في الواقع أَهّله لمواصلة دراسته» فالتحق بالمعهد العلمي بمكة المكرمة» 
وواصل دراسته فيه بجد ومثابرة حتى نال من العلم والمعرفة الشيء 
الكثير . 


وقد عرف عن الملك فهد حبه للعلم وحضوره لمجالس العلماء؛ 
فكافيية لقعي للها نوز لأ دناه حو تقر حال لفق اشاب 
يتجاذب معهم الحديث في شؤون الحياة المختلفة. من أهم صفاته أنه 
ذكي» واسع المعرفة» كثير الاطلاع» يميل للاتزان والتروي في جميع 
الأمور» حريص على الدفاع عن القضايا العربية العادلة» وقد رأس وفد 
المملكة في احتفالات تتويج ملكة بريطانيا في عام ؟/11١ه/‏ 1967م. 


١‏ عمارة المسجد الحرامح والمسجد النبوي في العهد السعودي 


ونظراً لنبوغه وعلمه الواسع» فقد اختير وزيراً للمعارف في عام 
1ه عندما تحولت من مديرية عامة للمعارف إلى وزارة» وكان بذلك 
أول وزير للمعارف» فقفز التعليم في عهده إلى أعلى المستويات؛ وشمل 
ذلك جميع المراحل. وخلال عمله وزيراً للمعارف تأسست أول جامعة 
متخصصة في المملكة وهي جامعة الملك سعود بالرياض في عام 
/الالااهء كما تم ابتعاث عذدد كبير من الطلاب إلى مختلف البلدان 
وخاصة مصرهء فالتحقوا بالجامعات في مختلف التخصصات,. وعندما 
عادوا حاثوا التواة الأول وتيليؤا أغلى المداضت حفن الدولة تقديرا من 
الدولة لعلمهم. | 

وفي عام ١78١ه‏ رأس وفد المملكة إلى مجلس جامعة الدول 
العربية في اجتماع دورته الثالثة والثلاثين الاستثنائية التي عفدت في 
بيروت بلينان. 

عين وزيراً للداخلية سنة 17857ه فنهض بهذا المرفق المهم» وأدخل 
على هذه الوزارة كثيراً من التطورات الكبيرة» من فتح إدارات جديدة 
للشرطة والأمن العام والجوازات وحرس الحدود في مختلف مدن 
المملكة؛ إلى إرسال البعئات العسكرية للتدريب على أحدث وسائل 
التقنية في مجال الشرطة والأمن العام. 

وفي سنة 7817١ه‏ أصبح نائباً ثانياً لرئيس مجلس الوزراء؛ بالإضافة 
إل سك وزيرا للاداسلية ‏ وراس عناذل ترا رع شف ركه عدا من 
المجالس والهيئات العليا في المملكة. 

وبعد استشهاد الملك فيصل بويع الملك خالد ملكا للبلاد» وتم 
تعيين الأمير فهد وليا للعهدء وذلك في "١ربيع‏ الأول سنة 1796اهء 
وفي الوقت نفسه أصبح سموه نائباً لرئيس مجلس الوزراء» وقد عرف 
عن سموه تمتعه بقدرات قيادية رائعة., لا يلجأ إلى القرارات 


توسعة خادم الحرمين الشريفين الملك فهد بن عبدالعزيز للمسجد الحرام رفن 


الاستعراضية» أو التصريحات الرنانة» بل يرى أن الأعمال الجادة هى 
لو تسر عو الإنجازات زليين الأقوال» ولذلك آنانه الملك اله فى 
القيام بجميع المهام سواء في حضوره أم غيابه» وقد قام بجميع المهام 
التي سعى فيها على خير ما يكون. 

بويع خخادم الحرمين الشريفين الملك فهد بن عبد العزيز ملكا على 
البلاد بعد وفاة الملك خالد ‏ رحمه الله فى ١؟‏ شعبان 5:7١ه‏ 
الموافق ٠‏ يونيو:1187م» كما تم تعيين اخ اليد الملكي الاين 
عبدالله بن عبدالعزيز ولياً للعهد ونائباً لرئيس مجلس الوزراء”" . 

إن عظمة القادة تقاس بما قدموه لشعوبهم من أعمال جليلة؛ 
وإنجازات حضارية لتبقى شاهداً على عظيم أعمالهم» ورفعة شأنهم بين 
شعوبهم وشعوب العالم قاطبة. وإذا كان الملك عبدالعزيز وأبناؤه الملك 
سعود والملك فيصل والملك خالد - رحمهم الله - قد قدموا الكثير 
لهذا البلد المعطاء وتطوير مرافقه» حتى أصبح له كيانه السياسي 
والحضاري المرموق» فإن خادم الحرمين الشريفين الملك فهد بن 
عبدالعزيز وولي عهده الأمين عبد الله بن عبدالعزيز - حفظهما الله - قد 
ساروا بالمملكة سيراً حثيثاً إلى الأمام» وسخروا كل غالٍ وثمين لتطوير 
البلاد» حتى أصبحت دولة متقدمة» لها في كل البلدان والمحافل 
والمؤتمرات واللقاءات علم مرفوع؛ وصوت مسموعء وكتاب مقروء. 

وبفضل من الله ثم بفضل الجهود الخيّرة والبثاءة لخادم الحرمين 
الشريفين الملك فهد بن عبدالعزيز أصبحت المملكة رائدة العالم 
الإسلامي؛ وذلك لما تقدمه من خدمات وإنجازات جليلة في الحرمين 
الشريفين» لراحة حجاج بيت الله الحرام والمعتمرين وزوار مسجد 


.59١ دارة الملك عبدالعزيز: الأطلس التاريخي للمملكة العربية السعودية» ص‎ )١( 
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هذا بجانب ما يجده شعب المملكة الوفى من حكومته الرشيدة من 
رعاية وعناية» وما تشهده البلاد من تطور ورقي في جميع مجالات 
الحماة. 


تعد توسعة خادم الحرمين الشريفين الملك فهد ‏ حفظه الله وأدام 
عزه ‏ ورعايته للحرمين الشريفين من أعظم الأعمال في سبيل خدمة 
الإسلام والمسلمين؛ وذلك لأن هذه التوسعة العملاقة تمت على أحدث 
طراز معماري» وزودت مرافقها بجميع وسائل الراحة من سلالم كهربائية 
متحركة» وتكييف للهواء على أحدث المبتكرات» وإضاءة جيدة حولت 
اللبل إلى نهار ساطع؛ هذا بجانب ما قام به خادم الحرمين الشريفين 
الملك فهد بن عبدالعزيز من تطوير وتعمير في المشاعر المقدسة منى 
وعرفات والمزدلفة»؛ كل ذلك قام به حفظه الله بقلب عامر بالإيمان 
والتقوى» فحق عليه قول الله تعالى : نما يَمَمْرٌ ميد الل مَنْ “آم 
أله وَآلْْوَرِ ألآِر ١*4‏ 'جعل الله ذلك في موازين حسناته» وأثابه الخير 
الوفير والأجر العظيم. 


ولعل هذه الأعداد الهائلة من المسلمين التي تدفقت على الحرمين 
الشريفين لأداء فريضة الحج.ء والقيام بالعمرة أو زيارة مسجد رسول 
الله يله دفعت خادم الحرمين الشريفين إلى سرعة البدء في توسعة 
المسجد الحرام بمكة المكرمة مثله مثل ما قام به رعاه الله في مسجد 
رسول الله كله بالمدينة المنورة» هذه التوسعة تقف بفضل الله خير شاهد 


.18 سورة التوبة» الآية:‎ )١( 


كلاا عمارة المسجد الحرام والمسجد النبوي في العهد السعودي 


ودليل على عظمة العطاء والأداء من ولاة الأمر في بلادنا العزيزة في حق 

الله سبحانه وتعالى وحق زوار بيته الشريف. فلم يمر عام واحد فقط من 

تقلد خادم الحرمين الشريفين الملك فهد بن عبدالعزيز مسؤولية الحكم 
في البلاد» إلا وسارع إلى توجيه اهتمامه الشديد لتوسعة الحرمين 

الشريفين وعمارتهما في مكة المكرمة والمديئة المنورة. 

وعندما ينال مشروع كهذا أولوية مطلقة في برنامج أي زعيم» فإن 
ذلك يعكس أهمية مثل هذا التوجه» ونمط التفكير الذي يحمله» وطبيعة 
المهام التي تحظى بالأولوية المطلقة لديه» ولذلك كان القرار مهما بقدر 

المسؤول وعِظم المسؤولية لعدة أسباب: 

-١‏ أن خادم الحرمين الشريفين الملك فهد بن عبدالعزيز يدرك حجم 
المسؤولية الملقاة على كاهل هذه البلاد تجاه الإسلام والمسلمين 
في كل مكانء كما يدرك أهمية أن تكون المملكة في أعلى درجات 
الاستعداد لتوفير سبل أداء الحجاج والمعتمرين والزوار لواجباتهم 
الدينية على أكمل وجه. 

١؟-‏ الصحوة الإسلامية التي تشهدها الأمة الإسلامبة التي عززت صلة 
الأمة بهذه الأرض وتوجه المسلمين نحو مصادر الهداية والنور فى 
البلد الأمين. ْ 

'- أن المملكة العربية السعودية مقبلة على مرحلة جديدة من التطور 
والتغيير الشامل في الاتجاه الذي يخدم الوطن والمواطن» ويسهم 
في الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للإخوة الوافدين إلى هذه 
البلاد» ولا سيما في نطاق المشاعر الدينية والمقدسات الإسلامية 
الال ْ 


000 د. هاشم عبده هاشم: صناعة القرار في المملكة العربية السعودية» (الطبعة الأولى» 
جدة؛ مطابع الإسراء للخدمات الإعلامية» 5416١ه)ء‏ ص 15-40 . ش 


توسعة خادم الحرمين الشريفين الملك فهد بن عبدالعزيز للمسجد الحرام //ا١‏ 


5 - أن الوفرة المالية التي أنعم الله بها على هذه البلاد» تم توجيه جرء 
كبير منها لأفضل البقاع وأطهرها استيعاباً للاحتياج الفعلي 
والمستقبلي إلى توسعة تحقق أهداف الدولة وتطلعاتهاء فى سبيل 
جيم الإحسلم رالسلعي و رتحفق اثان الملك ريد وطموحاتة فى 
تلبوق مكة اليتكوية والملينة الإمعررة افو يكرت ميدن العال 
وأرقاها . 

لل كن اندرا رذن اكسكاب] الداهسيا دل انرس الودات لوو 
تين قن السنلكة الأسلاف البازز» وتعميقةةني أذهان الأحياك 

١ ' . المع‎ 

وها هو خادم الحرمين الشريفين الملك فهد ‏ رعاه الله يقول 
بمناسبة الاحتفال بأسبوع العناية بالمساجد في عام 408١ه‏ : (ونحن 
لفخر حمل الأمانة» وتحمد الله -اتعالى - غلى أن جعلنا من منفذي 
أحكام الدين الحنيف» ومن السائرين على نهجه القويم» ولما كانت 
المساجد هي بيوت الله التي أذن الله عز وجل - أن ترفع ويذكر فيها 
اسمه؛ والتي هي رمز الإسلام» ومحط أنظار المسلمين» ومهوى 
أفئدتهم , فلا عجب أن نوليها جل اهتمامنا وبالغ عنايتنا؛ لأنها مكان 
العبادة» وموطن تصفية القلب من أدران المادة» والالتجاء إلى المعبود 
الواحد الأحدء وإخلاص العمل له وحده لا شريك له. وإننى أدعو الله 
العلي القدير أن يعيئنا على خدمة بيوتهء وأن يأخذ بأيُدينا لنصرة دينه 
للحي 


5-00 هاشم عبده هاشم: المرجع السابق» ص 55. 

(؟) جزء من كلمة خادم الحرمين الشريفين في الاحتفال بأسبوع العناية بالمساجد في "١‏ ربيع 
الأول سئة ٠5١ه‏ (مجلة التضامن الإسلامي» ج »١1١‏ جمادى الأولى سنة 408١ه)؛‏ 
ص 6 . 
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واستمراراً لمسيرة العطاء والإنجاز في عهد خادم الحرمين الشريفين 
تجذده -حفظه الله - يؤكد دائما على الاستمرار فى مضاعفة الجهود 
البثّاءة لإعمار بيوت اللهء ففي هذا يقول : (أيها الإخوة في الله إننا في 
الله مله وبإذن الله سوف تعلو كلمة الحق» ويرفرف علم التوحيد على 
عديدة وكبيرة تبجاه عقيدلتناء وشريعتنا» وبلادنا» وأمتنا الإسلامية» وإن 
من أعظم هذه المسؤوليات قيامنا على خدمة بيوت الله في مختلف مناطق 
المملكة. والفضل من قبل ومن بعد لله وحده لا شريك له له الحمد» 
وله الشكرء وهو على كل شيء قديرء وإن الله تعالى ‏ الذي شرفنا 
وكرمنا بخدمة الحرمين الشريفين» رزقنا ‏ جل شأنه ‏ العزيمة على القيام 
بالمسؤولية» ويسّر لنا أسباب النهوض بها عاما بعد عام» وخطة بعد 
خطة؛ وعملاً بعد عمل» لتوفير أفضل الخدمات لبيوت الله» وتهيئة أكرم 
الأجواء لمرتادي المساجد"!!". وكذلك قال حفظه الله فى إحدى 
خطبه: إنه إنما ينطلق في كل توجهاته لخدمة الحرمين الشريفين من واقع 
إحساسه المتعاظم أنه خادم لهماء وأن فيهما قبلة المسلمين» وأنه لا 
نتشينا الأحن والثوابه إلاامن الله جاده وك 0 
الشريفين وعمارتهما يعد معلما حضارياء» وصرحا من الصروح الإسلامية 
الشامخة على مر العصور. كاهلا قويا يبرز الجهود الجبارة التي تقوم 


01,0 كلمة خادم الحرمين الشريفين في الاحتفال بأسبوع العناية بالمساجد سنة 417١هء‏ مجلة 
التضامن الإسلامي» ج 25 سنة 411اه) ص ". 
(؟) عادل رضا: فهد بن عبدالعزيز - الإنسان الملك» ص 437 


توسعة خادم الحرمين الشريفين الملك فهد بن عبدالعزيز للمسجد الحرام ١/4‏ 


الشريفين الملك فهد عن ذلك بقوله : (إن الإنفاق على مشروعات 
الشرهب: الشريفين شرك أولأنا الله إناء» وعسنا به :ووغانا اليه 
"مله" لله اكلبية تدا وم العو لعفل )0 

ولقد كان مشروع التوسعة حلماً يراود المليك المفدى منذ سنين» 
كينت التعلى مدة رخاف عيذ راقفاء وسنيذا كارا وكياء 
متواصلاً» وفقه الله إليه. 

ويعد هذا العمل نابعا من إرادة المملكة نحو جعل الاهتمام 
بالمسجد لوكا فاعلاً: ومسؤولية اجتماعية وحضارية 1 الدور 
الفاعل للمسجد فى حياة المسلمين» لا فى الماضى فحسب» بل في 
الحاضر والمستقبل . 

ونعيد إلى الذاكرة قول خادم الحرمين الشريفين الملك فهد - حفظه 
اللمكب ا ويك المكومة والوليية العدووة يمكوناك ع إن قياء الله من 
أجمل مدن العالم» وقد تحقق ذلك فى عهده وعهد أسلافه الميامين» 
وذلك بفضل الله الذي وفق ولاة الأمر فى حكومتنا الرشيدة إلى تحقيق 
العكير من الإضارات” والشروهات” 5 

وهذا الإنجاز السعودي لتوسعة المسجد الحرام وعمارته قد أحدث 
صدى 6 لضخامته» وانعكست عنه ردود فعل مشرفة وواسعة في 
العالم الإسلامي”*'. 
)١(‏ التوسعة السعودية: رؤية حضارية» ص 9. 
زع وزارة الإعلام: دولة في قائمة الشرف العالمية خدمة الإسلام والمسلمين» ص 00-49. 
(؟) إبراهيم الرأشد الحديثئي: عناية خادم الحرمين الشريفين بالمقدسات تفوق الوصف» 

ش (مجلة الحج» عدد رجب 5١8‏ اه)ء ص 19. 

0( وزارة الإعلام: دولة في قائمة الشرف العالمية في خدمة الإسلام والمسلمين» ص ”0. 
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أهداف التوسعة الكبرى للمسجد الجرام : 


0 


2 
١ 


7 


إضافة جزء جديد إلى مبنى المسجد الحرام من الناحية الغربية يقع 


بين باب العمرة وباب الملك عبدالعزيز في المنطقة المعروفة 


بالسوق الصغير وما جاوره» وربطه بالعمارة السعودية السابقة 
وجعلها ممائلة لها من الداخل والخارج. 
تجهيز التوسعة الجديدة بأحدث أجهزة التهوية والتكييف والإنارة. 


تزويد المسجد الحرام بأجهزة السلامة للمصلين ومراقبة ذلك عبر 
شبكة الدائرة التلفازية» وتسهيل نقل الصلوات إلى جميع أرجاء 
العالم مباشرة في أيام الحج ورمضان. 

زيادة القدرة الاستيعابية للمصلين بالمسجد الحرام عن طريق 
الاستفادة من جميع المساحات المتاحة للصلاة فيهاء وخاصة في 
أوقات الذروة في المواسم كالحج ورمضان» بما في ذلك أسطح 
العمارة السعودية السابقة واللاحقة للمسجد والساحات المحيطة 
3 

إنشاء مدخل رئيس جديد في وسط هذه التوسعة باتجاه الناحية 
الغربية من المسجد الحرام» ويتفق تصميمه مع تصميم المداخحل 
الرئيسة الثلاثة التي أنشئت في التوسعة السعودية السابقة. 

إيجاد شوارع وميادين فسيحة حول المسجد الحرام تساعد على 
حرية الحركة والتنقل خارج الحرم» ولتسهيل الدخول والخروج من 
المسجد الحرام للأعداد الكبيرة من المصلين لحل مشكلة الازدحام 
حول المسجد الحرام . 


)١(‏ حامد عباس: قصة التوسعة الكبرى»؛ ص 78؟. 


توسعة خادم الحرمين الشريفين الملك قهد بن عبدالعزيز للمسجد الحرام اميسل 


/ط- العمل على تطوير المناطق المحيطة بالمسجد الحرام بحيث 
تستؤعب أكبز علد تكن سن اندلا زعام سيي ها بوامقناذ 
رأسى يما فق وأحدث طرز البناء من حيث التصميم والسلامة. 


مر 95 در و بي 5 5 
و 
مس مو 

أولاً - الدراسة والتخطيط المعماري : 
انطلاقاً من توجيهات خادم الحرمين الشريفين السامية بأن تقوم تلك 

العمارة على أرفع مستوى من الناحية المعمارية والجمالية» وكذلك أرقى 

بواسطة أمهر المهندسين في العمارة الإسلامية للأعمال الإنشائية 
والفنية» وكذلك استخدام أجود الخامات» لتحقق تلك العمارة الرائعة 
مع مراعاة مطابقة هذا التصميم مع منظر العمارة السعودية السابقة في 

داخل المسجد وخارجه بقدر الإمكان. ا 

ولذلك أخذ المهندسون فى عمل الدراسات الآتية: 

أ- دراسة تفصيلية تتناول عناصر التربة» والأحمال وأنواع الخامات» 
والمواد المستخدمة» وأنواع الخراسانات». وحاجة كل موقع وفق 
احتياجاته . ش 

ب - أن تكون التصاميم معبرة بدقة بالغة عن كل المطالب» وترجمة 
دقيقة لكل تفصيلاتها مع محاولة تلافي الخطأ مهما كان 000 
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حك" أناتر التوسعة العديدة معمازيا عن التجانين الكامل بين الترسعة 
والإنشاءات المعمارية السابقة» بحيث يتضح التداخل طبيعياً 
ومتآلفاً في الشكل والموضوع . 

د استخدام أفضل ما وصلت إليه التقنية الحديثة من آليات ومعدات 
وخامات لتوفير أداء وتنفيذ مميزين يحققان الجودة المطلوبة والعمر 
الأطوك ان اللي , 


هه تصميم السقف من الخرسانة المسلحة المستندة إلى جسور على 
شكل مربعات مرتبطة بالأعمدة» مع مراعاة دقة المسافات بين تلك 
الأعمدة»؛ على أن تتراوح المسافة ما بين خمسة أمتار للممرات 
وخمسة عشر متراً للقاعات . 


و- تتكون التوسعة من طابقين وأقبية وأسطح بكامل المساحة» ارتفاع 
الأقبية أربعة أمتار و (70) سم»ء وارتفاع الطابقين المتكررين عشرة 
أمتار لكل منهما مع استخدام السطح للصلاة ووصله بالعمارة 


. ومن هنا يتضح لنا الرؤية البعيدة للمليك المفدى في أن تظهر هذه 
التوسعة الكبرى في عهده الميمون لبيت الله الحرام في أبهى صورة» 
وبأحدث الأساليب المعمارية» والتجهيزات الحديثة في التكييف والإنارة 
بما لا يخرج جمال هذا البيت عن الإطار الشرعي الذي حدده أهل 
العلمء وحددته الشريعة الغراء . ومن هنا وضعت ضوابط ومعايير علمية 
محددة هناسنا للانطلاق نحو التنفيذ» وبعد دراسة هندسية ومعمارية 


متا نية . 


رم 


للك حامد عباس : قصة التوسعة الكبرى» ص 77027 
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ثانياً - الدراسة والتخطيط الإنشائي للمسجد الحرام : 

حيث التصميم وفقاً للقواعد الأساسية التي جاءت حسب توجيهات خادم 

العرمة الفريفين : والتن راعف الا + 

أ- قوة المبانى لصد عوامل التعرية وتصريف السيول. 

باد قوة المبانى لمقاومة الزلازل لا قدر الله. 

ج- أن تقوم المباني على قواعد خرسانية مسلحة وأعمدة قوية لها عمق 
تحت الأرض عن طريق ضرب (مداميك) داخل الأرض بأعماق 
وتام 

د أن تكون شبكة التكييف والتمديدات الكهربائية داخل الأعمدة. 
وبعدل الدراسة المستفيضة» واستعراض التصاميم والمخططات» تقرر 

فياف : 

أن يفوي كل طابق :على خسسياتة بوثلائين مود دائرياً ومزيعاً” 

3( تم تقسيم مبنى التوسعة إلى حمس عشرة وحدة مستقلة؛ على أن 

يراعى في تصميم كل وحدة عمل دراسات منفصلة لكل وحدة 

منها . 

*) أن يكون ارتفاع الواجهات الخارجية لمبنى التوسعة بارتفاع واحد 
وهو (/57,051؟) متراً. 

4؛) إنشاء باب جديد من ثلاث فتحات من الناحية الغربية للمسجد 
الحرام باسم «باب خادم الحرمية الغرينيج العلك فين 


)١(‏ عبيد الله محمد أمين كردي: الكعبة المشرفة والحرمان الشريفان (عمارة وتاريخاً)» ص 
:5و5 3١17‏ 
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مرحلة التنفيذ: 

بعد الانتهاء من الدراسات المعمارية والإنشائية تم عرضها على 
خادم الحرمين الشريفين الملك فهد بن عبدالعزيزء فأصدر ‏ حفظه الله - 
أوامره السامية بالموافقة عليها بعد أن زود القائمين على تنفيذ المشروع 
بتوجيهاته الكريمة . 

كها | صدر حفظه الله أمره الكريم بتكوين لجنة من أهل الخبرة 
والمعرفة تقوم بمهمة تقدير تمان لو لسر 0 
المشروع. وقد قامت هذه اللجنة بتحديد أقيام الدور والمتاجر التي تقرر 
إزالتهاء وأصدرت أمائة العاصمة المقدسة بعد حج عام 508١ه‏ بياناً 
بالدور والمتاجر والإدارات التي تقرر إزالتها لصالح مشروع التوسعة 
الكيرى 6 وظاليت أمتتهانها بمراجعة الأمانة لتسلم حقوقهم» والإخلاء 
الفوري لها مع بداية عام 559١ه.‏ 

وفي ظهر يوم الثلاثاء الثاني من شهر صفر 505١ه‏ الموافق 
"اسبتمبر 1988م» أقيم في منطقة المشروع حفل رسمي عظيم» وذلك 
بمناسبة وضع حجر الأساس لتوسعة المسجد الحرام بمكة المكرمة 
وعمارته؛ والتي غرفت ب «توسعة خادم الحرمين الشريفين الملك فهد 
ابن عبدالعزيز»؛ وقد حضر هذا الحفل عدد من الأمراء والوزراء 
والعلماء وشخصيات دينية ورسمية من خارج المملكة» وسفراء الدول 
الإسلامية المعتمدين بالمملكة؛ وكبار المسؤولين من مدنيين وعسكريين» 
وقد شرّف خادم الحرمين الشريفين الملك فهد بن عبدالعزيز ‏ حفظه 
الله هذا الحفل» وقام بود حجر الاسبابق ا حادم الحرمين 
الشريفين الكبرى ان باليدء ذ ف الو وان سي يي 


2000 طلال محمود سلطان: عمارة المسجد (مجلة التضامن الإسلامي» السئة 86» جاكاء 
جمادى الأولى 15115١ه)ء‏ وحامد عباس : قصة التوسعة الكبرى» ص ". 
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يبرز مدى اهتمام خادم الحرمين الشريفين الملك فهد بن عبدالعزيز 
بمسرى رسول الله كَل . 

وفي اليوم الثامن من شهر جمادى الآخر من العام نفسه كانت 
البداية بقيام المعدات الثقيلة بإزالة المباني الواقعة في موقع المشروع بعد 
أن تم تقدير أثمانها ودفع أقيامها لأصحابها. 

وتلا ذلك إزالة الأتربة وبقايا الهدميات والشروع في حفر الأساس 
بأبعاد عميقة» كما تم تسوير منطقة المشروع بالصاج الثقيل لوقاية المارة 
من السقوط في حفريات أساسات المشروع؛ ولتحقيق وسائل الأمن 
والسلامة للمتنقلين حول منطقة المشروع من المارة والسيارات» مع 
إضاءة منطقة المشروع؛ والمنطقة المحيطة به بكشافات عالية الإضاءة 
ليلاً حتى يتمكن العمال من العمل على مدار الساعة بنظام الورديات. 
وقد سار العمل فى حفر الأساسات بانتظام تام وحسب الأعماق 
المطلوبة. 

وبعد حفر الأساسات شرع في وضع القواعد الخرسانية وإقامة 
(545) عموداً بقطر (١4سم)‏ للأعمدة المستديرة» و(97سم) للأعمدة 
المربعة» وتبلغ أبعاد القواعد للأعمدة المربعة ١١7(‏ <ا ٠١7‏ <ا 04سم). 
أما قواعد الأعمدة المستديرة فهي مسدسة الشكل بعرض كلي (91سم) 
وارتفاع فس وهذه الأعمدة هي مجموع أغملة التوسعة والتي 
سوف تستمر في العلوي والطابق الأرضي ثم الطابق الأول حسب ارتفاع 
كل طابق» ويبلغ ارتفاعها في الأقبية (البدروم) أربعة أمتار وثلاثين 


)١(‏ منصور حسين عطار: الحرمان الشريفان قمة العمارة الإسلامية المعاصرة (الطبعة 
الأولى» جدة» مطابع إخوان» 114١ه)؛‏ ص 07. 
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ستتيمتراً غير القواعد» وقد جاء تصميمها وسمكها بما يتناسب مع علوها 
وقوة تحملهاء كما تم توصيل القواعد بأعمدة في داخل التربة (خوازيق) 
على أعماق مناسبة» وقد سار العمل حسب الخطة الموضوعة له في بناء 
الأقبية. وتغطي هذه الأعمدة مساحة )١18,600(‏ متر مربع هي مجموع 
مساحة الأقبية في توسعة الملك فهدء وتم تقسيم هذه المساحة إلى 
خمس عشرة وحدة مستقلة بهدف التوفيق بين متطلبات الهيكل الإنشائي 
وبين المتطلبات المعمارية» وخضعت كل وحدة لدراسة منفصلة لتقدير 
تخوليا وكناانينا لنقاومة الأحجال الراسية والأفقية» واقيعث الأعمد: 
في صفوف متوازية» وتتراوح المسافة ما بين كل عمود وآخر خمسة عشر 
مدر لأناكي العنلةة وتكموة أمغان اللمدراك) كه وعسيت اساساتك 
البوابة الرئيسة للمشروع وعلى جانبيها أقيمت مئذنتان جديدتان» ودقت 
لها أوتاد خرسانية عدة في باطن الأرض بأعماق بعيدة» وقد روعي في 
تصميمهما أن تتناسب مع المآذن السبع التي يضمها المسجد الحرام من 
العمارة السعودية السابقة من حيث التصميم وأسلوب العمران والمواد 
المستخدمة في البناء» وكذلك مراعاة قوة تحملهما لتأثير الرياح 
والعوامل الطبيعية الأنخخرى7'. 

وتختلف توسعة خادم الحرمين الشريفين الملك فهد ‏ حفظه الله 
عن غيرها من التوسعات السابقة بمراعاتها للحركة المرورية» وإنشاء 
أنفاق للسيارات تحت الساحات الخارجية للمسجد لتسهيل الانسياب 
المروري حول المسجد الحرام مما تطلب مراعاته وأحذه بالحسبان عند 
إنشاء القواغد والأساسسات للمشروعء. وكذلك إنشاء عددٍ من دورات 


غ2 حامد عباس: قصة التوسعة الكبرى» ص 2778 ووزارة الإعلام: عمارة المساجد» 
من .6١‏ 
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المياه وغيرها من الخدمات المساعدة لفاصدي بيت الله الحرام» مع 
عمل مجرى للسيل وتصريف المياه تحت أنفاق السيارات. 


وفي الوقت نفسه الذي كانت فيه أعمال الإنشاء والتعمير تسير في 
اساساف الترسينة الغديلة كانك أعفال ناف احرف كشي اناق وتشسد 
مجاري السيل» وتصريف المياه بجانب منطقة المشروع» لنقل مياه 
السيول من وادي إبراهيم القادم من أعلى مكة إلى أسفلهاء والذي كان 
في السابق يهدد المسجد الحرام ويغرقه» ويسبب فيه تلفيات كبيرة. 


وما أن انتهت أعمال البناء في قواعد الأقبية وأعمدتها حتى تم 
كيقينيا:بالفريانة المسلحة السعتدة إلى تسو تريظ الأعمداسن 
أعلاها في كل الاتجاهات»؛ وتلا ذلك إقامة أعمدة الطابق الأرضي 
ركنا فيه نن الأئية وبازتشاع (4:83) عاعلى امساة (11400:9) مر 
مربع وهي كامل مساحة الطابق الأرضي» ومن ثم تسقيفه بالكامل» 
وأعقب ذلك بناء الطابق الأول وتسقيفه بالطريقة نفسها التي تم بها بناء 
الطابق الأرضي وجاء ارتفاعه (55 وم)ء ومساحته أقل من مساحة 
الطابق الأرضي حيث بلغت :٠١0(‏ و9١)‏ متر مربع” 0 وإذا حسبنا 7 
السطح فإن ارتفاع الواجهات الخارجية لمبنى التوسعة هو (لاه بن 
وقد سارت أعمال البناء بكل دقة وإتقان تام» واستخدم في ذلك أحدث 
الرافعات والخلاطات والدقاقات الخاصة بصب الأسمنت في الأعمدة 
والأسقف. كما تم تركيب العقود السابقة الصنع على الأعمدة برافعات 
عالية 0 واستخدم في ذلك أجود أنواع حديد التسليح وبكميات 
كبيرة جداً . ولتسهيل: عملية نقل مواد البناء إلى موقع المشروع فإن شركة 


.7178 حامد عباس: قصة التوسعة الكبرى» ص‎ )١( 
.7١0 (؟) عبيد الله كردي: الكعبة المشرفة والحرمان الشريفان» ص‎ 
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(ابن لادن) بالاتفاق مع مرور العاصمة المقدسة خصصت خطوط الأنفاق 
القادمة من كدي إلى منطقة الحرم لعبور الشاحنات التي تحمل المواد 
الخام والخرسانة اليجاهزة والمسلحات سابقة الصنع والخاصة 
بالمشروع؛ وذلك حتى لا تسبب تحركات هذه الشاحنات الكبيرة أي 
أخطار أو أي إزعاج للمصلين أو قاصدي المسجد الحرام في أثناء 
انتقالها بين منطقة المشروع وورش العمل . 

وفي الوقت نفسه كانت عمليات تشييد شبكات الكهرباء والتكييف 
والأمور الكهريائية الأخرى: التي تختاعهاءعملية التوضعة تشين بانتظاء 
وبطريقة فئية وتقنية عالية؛ كما كانت أعمال تلبيس الأعمدة والحيطان 
وفرش الأرض بالرخام الفاخر تسير جنباً إلى جنب مع أعمال البناء 
والتشييد بطريقة منظمة في كل مرحلة من مراحل البناء للأقبية والطابقين 
الأرضي والأول وبإشراف فني وهندسي عالي التدريب. 

وقد جندت مجموعة ابن لادن السعودية للقيام بهذه الأعمال آلاف 
العمال والصناع والفنيين من ذوي الاختصاصات والمهارات المختلفة» 
حيث تنوع العمل من أعمال حفر وتشييد وتركيب إلى استخدام أدق 
الأنظمة التي تدار بالحاسب الآلي للتحكم في الإضاءة والصوت 
والتكييف والمراقبة التلفازية» وصولاً إلى التشطيبات المعمارية الدقيقة 
التي تشمل أعمال تركيب الرخام والجرانيت والزخارف المعدنية 
والخشبية والفسيفساء والسيراميك في كامل منطقة المشروع. 

وللنهوض بمتطلبات هذا المشروع الضخم وضمان توريد المواد 
اللازمة للعمل في مواعيدهاء مع المحافظة على تقديم أعلى مستوى من 
الجودة والإتقان فقد أقامت مجموعة ابن لادن السعودية مصانع خاصة بها 
لتغطية خدمات المشروع في نهاية نفق كدي الجديد»؛ كما قامت الشركة 
بإعداد وتجهيز المواد الخام والجرانيت والحجر الصناعي والزنخارف في 
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مصانع خاصة بالشركة خارج مكة المكرمة, وفي حالة الحاجة إلى توريد 
أي مواد خام أو اجهرة ومعدات وأدوات كهربائية فإن الشركة المنفذة تقوم 
بإحضارها من أي مكان في العالم وبوجه السرعة المتناهية» مما حقق 
إفها ز هنذا التشروع الكمر فى وفك قابسو 

ولتسهيل انتقال أفواج المصلين إلى الطابق الثاني وسطح المسجد 
في جميع الأوقات وخاصة في أوقات الكثافة» فقد تم إقامة مبنيين 
ملاصقين لواجهات سر وحن سس وو 
متحركة» أحدهما في شمال مبنى التوسعة والآخر في جنوبه؛ مساحة كل 
منهما الام" 3 ا ا المتحركة» 
طاقة كل مجموعة خمسة عشر ألف شخص في الساعة» ينتقلون بحرية 
وسلام صعوداً ولول إلى جميع أدوار المسجد؛ إضافة إلى مجموعة 
السلالم اكور المتحركة الموجودة في العمارة السعودية الأولى 
وعددها )لما كهرياننا موزعة حول محيط المسجد الحرام» وقفل 
إلى الأدوار العليا بيسر وسهولة» وبجانب هذه الوحدات من السلالم 
ات 0 جديدة في توسعة خادم 
7 ا الحرام؛ ة ت هذه 
السلالم بالكرياء املك ونيف العام اليد 

كما جرى لعحسير' سطح المسجد الحرام وتغطية أرضيته بالكامل 


)١(‏ حامد عباس: قصة التوسعة الكبرى» ص 7817 2419 ومشاهدات المؤلف. 


هع عبيدك الله كردي: الكعبة المشرفة والحرماك الشريفان» ص 235007 وحامد عباس » 
المصدر السابق» ص .55١‏ 
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الحرمين الشريفين» وتمت تهيئته للمصلين وذلك بفرشه بالسجاد. وتزويده 
بعدد من أوعية ماء زمزم البارد لسقيا المصلين» كما تم توفير المصاحف 
للقراء وخاصة في رمضان والحج» حيث يزدحم المسجد بالمصلين 
والمعتمرين والحجاج . 

وفي سطح التوسعة تم إقامة ثلاث قباب نقع جميعها في وسط سطح 
التوسعة الجديدة تشغل كل قبة مساحة )١95 < ١5(‏ مترا وبارتفاع سبعة 
عشر مترأء وترتكز كل قبة على أربعة أعمدة تبعد عن بعضها )4,١0(‏ 
مترأء وشكلها مقبب يشبه الخيمة وليس القبة» وتحتوي القبة الواحدة 
على فتحات عدة عليها شبابيك علوية مصنوعة من الخشب الساج تغطي 
معظم محيطهاء وتطل هذه القباب على الفناء في الدورين الأول 
والأرضي» وشكلها الداخلئ مزخرف بأحجار الجرانيت الصناعي في 
خطوط مذهبة؛ وبعض المساحات غطيت بحجر الأمازونيت» وبعضها 
الآخر بالقاشاني المتعدد الألوان وفق تشكيل هندسي إسلامي"". أما 
العقود فغطي بعضها بالرخام الأبيض والأخضر بأبعاد خاصة تختلف عن 
جميع العقود في المسجدء وركب بداخلها ثريات فخمة مصنوعة من 
النحاس والبللور عليها رسوم هندسية جميلة متعددة الألوان» أما جسمها 
الخارجي فمكسو بالأزمالدو الملون”". 

وقد تم ربط توسعة خادم الحرمين الشريفين بالتوسعة السعودية 
الأولى عن طريق توسيع الفتحات الموجودة على واجهة التوسعة 
السعودية الأولى الواقعة ما بين باب الملك عبدالعزيز وباب العمرة» مع 
)١(‏ مؤسسة عكاظ ومجموعة ابن لادن السعودية: توسعة وعمارة الحرمين الشريفين ‏ رؤية 

حضارية »)١(‏ ص 24755 ومنصور حسين عطار: الحرمان الشريفان» ص "4»: وحامد 

عباس : قصة التوسعة الكبرى» ص 64. 
(؟) عبيد الله محمد كردي: الكعبة المعظمة والحرمان الشريفان» 111 
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المحافظة على العناصر الإنشائية الأساسية للتوسعة الأولى» كما تم 
التغلب على مشكلات ربط الأسطح بأعمال خرسانية إضافية» مع مراعاة 
إمكانية إقامة طابق ثانٍ فوق الطابقين الأرضي والأول في حالة الحاجة 
إلى ذلك مستقبلاً وذلك باستخدام وصلات ميكانيكية مسئئة (حلزونية) 
عند تركيب (أشاير) نهايات الأعمدة في السطح بتثبيتها بالوصلات 
الميكانيكية المثبتة داخل السطحء وتعد هذه الوصلات من الاختراعات 
البقناضة الو 

أما غطاء أسقف التوسعة من الداخل وأعمدتها وعقودها فقد تمت 
تغطية الأسقف بالجرانيت الصناعي (والمكونة من مكسرات الجرانيت 
الصغيرة وبودرة الجرانيت المصنوعة بطريقة آلية ومجلية بإتقان تام لضمان 
ثبات ألوانها)”"“. أما العقود فغطيت بالموزاييك المزخرف زخرفة فنية 
إسلامية» واستعمل الرخام الفاخر في تغطية الأعمدة في جميع أدوار 
التوسعة”*» وجعلت بعض الأعمدة بالرخام الأبيض. وتم إكمال ارتفاع 
الحوائط بمداميك من الأحجار التي تشبه الجرانيت وردية اللون لتضفي 
دفنًا وهدوءً! على جو المسجد الحراه””؟' . 

وغطيت أرضيات المسجد في توسعة خادم الحرمين الشريفين 
بالرخام الأبيض تتخلله خطوط من الرخام الأسود بأشكال هندسية 
جميلة» كما تم تكسية الواجهات بالرخام الفاخر بألوانه المموجة 
والمتداخلة في بعضهاء ويغلب عليها اللون الأسود والأبيض والبني» 
وتم استخدام أحدث الطرق في تثبيت الرخام بربطه بجدار المبنى بزوايا 
1 جهير جين سطارة المصدو لسابو و1817 
(؟) منصور حسين عطار: الحرمان الشريفانء ص "ا5. 
(0) وزارة الإعلام: عمارة المساجد» ص 07. 
(4) منصور عطارء المصدر السابق» ص 07. 
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مصنوعة من مواد غير قابلة للصدأ لضمان عمر أطول ولتجنب سقوطه. 

أما واجهات الفتحات وعقودها ومظلاتها وكذلك الأحزمة التي تزين 

. الواجهات بزخارفها الإسلامية البديعة فإنها كلها مصنوعة من الحجر 
لك 

الصناعي : 


وصنعت الأبواب في توسعة خادم الحرمين الشريفين من معدن 
مصقول» تزينه حليات نحاسية بأشكال وأحجام مختلفة. أما الشبابيك 
فإنها صنعت من الألمونيوم الأصفر المخروط والمعدن المصقولء» 
وجعلت على شكل مشربيات زينت بحليات نحاسية» وروعي في ذلك أن 
يكون تصميم الأبونات والشبابيك في توسعة خادم الحرمين الشريفين 
مماثلا لنظيرتها في الكرمفة السعووية ل ا 


وفي عام ١٠54١ه/‏ 1990م أمر خادم الحرمين الشريفين الملك فهد 
بتحسين الساحات المحيطة بالمسجد الحرام؛ وذلك من أجل توفير 
مساحات كافية لأداء الصلاة فيها في أوقات الذروة كالحج ورمضان”". 
وقد أدى ذلك إلى إعادة النظر في تصميم الساحات الخارجية» فتمت 
إزالة المرافق الموجودة عليها وإقامة مرافق أخرى جديدة تخدم الساحات 
بشكل أفضل» كما فصلت حركة سير السيارات عنها بإنشاء أنفاق لتفريغ 
هذه المناطق للصلوات والمشاة فقط. ففي الساحة الشرقية للمسعى تم 
ا ا ا 1 بمساحة ا 
نقطة وضوءء و(159) تاقورة مياه ا 0000 واسعة 
)١(‏ المصدر السابق» ص 5-07 25 ومشاهدات المؤلف. 


[(فرة محمد بن مساعد: درر الجامع الثمين» ص ١‏ ل/ال/الا, 
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لتسهل على قاصدي المسسجد الحرام الانتقال من القشاشية والغزة إلى 
ساحات الصلاة الجديدة. وفي الوقت نفسه تم توسعة الساحة الشرقية 
للمسعى وفرشها بالرخام الأبيض الفاخر وإحاطتها بسياج عليه شبابيك, 
وعدد من الآأبواب المصنوعة من البرونز» وتمدر مساحة هذه الساحة 
(0ممتر مربع عدا مبنى الخدمات السالف لو 


وفي الساحة الجنوبية الغربية الواقعة أمام باب الملك عبدالعزيز 
وباب الملك فهد والتي تبلغ مساحتها (6٠18,0م')‏ تم تحقيق مشروع 
عظيم يهدف إلى فصل حركة السيارات نهائياً عن هذه الساحة؛ وبما أن 
السيارات وسيلة وصول ضرورية خاصة إلى هذه المنطقة المركزية التي 
تحتاج إلى خدمات مستمرة ومتنوعة لراحة زوار بيت الله 506 
المواطنين والزوار والمعتمرين والحجاج وتمكينهم من الوصول إلى 
المسجد الحرام والفنادق والشقق السكنية والمحلات التجارية المحيطة 
بالمنطقة بكل يسر وأمان» وكذلك توفير التموينات الضرورية؛ والسلع 
الغذائية لسكان هذه المناطق» فإن الحاجة أصبحت ملحة لإنشاء نفق 
تلعف أرقن نه السابيفة فرق يلتق نالمعي ) الى ريع شريانا 
حيوياً يربط منطقة المسجد الحرام من الناحيتين الغربية والجنوبية 
بالأحياء الشرقية لمكة المكرمة والمشاعر المقدسة ويمتد من شارع أم 
القرى وشارع جبل الكعبة حتى شارع أجياد السد» مارأ بمحاذاة التوسعة 
وباب الملك عبدالعزيز» وباب الملك فهد» ومستشفى أجياد» ويبلغ 
طوله (١٠5١م)»‏ والجزء المغطى منه وعليه الساحة هو (1١57م)»‏ ويبلغ 
أقل ارتفاع للنفق (00,5). ويتألف هذا النفق من مسارين منفصلين 
بحاجز خرساني بارتفاع متر» ويتسع كل مسار لسيارتين» وخصص 


.5١9 عبيدالله محمد أمين كردي: الكعبة المعظمة والحرمان الشريفان» ص‎ )١( 
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المسار الأول منه للسيارات القادمة من غرب مكة المكرمة وجدة عبر 
شارع أم القرى» والمسار الثاني للسيارات القادمة من شرق مكة المكرمة 
والمشاعر المقدسة عن طريق أجياد أنفاق السدء ولكل مسار منهما عدة 
مخارج؛ فللمسار الأول: مخرج شارع أجياد» وجبل بخش ون 

شارع أجياد السد. والثاني: مخرج جبل الكعبة. ومخرج شارع أم 
القرى» وعلى جانبيه خصصت أربعة مواقف للسيارات والحافلات 
لإنزال أو إركاب الركاب فقط من قاصدي المسجد الحرام» وهذه 
المواقف مزودة بسلالم كهربائية وأخرى عادية لنقل المصلين من النفق 
إلى الساحات الواقعة أمام باب الملك عبدالعزيز وباب الملك فهد. 
ووضعت به علامات إرشادية ومرورية. وزود مشروع النفق بنظام حديث 
للتهوية يعتمد على عملية شفط الهواء وطرده بواسطة طربيانات كبيرة 
معلقة فى سقف النفق» وأجهزة مراقبة كميات غاز أول أكسيد الكربون 
حتى لا يحدث اختناقات نتيجة للأبخرة التي تطلقها عوادم السيارات في 
أثناء مرورها بالنفق» وربطه بمحطات كهربائية خاصة» ولوحات توزيع 
الطاقة الكهربائية» ومولد احتياطي للطاقة يعمل في حالة انقطاع التيار 
الكهربائي» وأقيمت على جانبيه شبكة لتصريف مياه الأمطار والصرف 
الصحيء وتم ربط النفق بنظام مراقبة تلفازية داخلية”". 


وقداتم ا إنشاء قبو (بدروم) في طرف هذه الساحة مما يلي 
المساكن» وضع به عدد من دورات المياه بلغت (591:0) فقا ضيفي ؛ 
و(444) نقطة وضوءء و(4١١)‏ نقطة لشرب المياه الباردة من زمزم. 
وقسمت هله المجموعات قسمين؛ أحدها للرجال» والآخر للنسا 
ولكل منهما مدخل خاص به يدخل إليه من طرف الساحة. 


." 47 حامد محمد عباس: قصة التوسعة الكبرى» ص‎ )١( 
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وتفادياً لأي إزعاج لحركة المعتمرين والحجاج خلال الفترة الممتدة 
من شهر رمضان المبارك إلى نهاية موسم الحج. فقد تم تنفيذ معظم 
أعمال تشييد النفق وقبو الخدمات في هذه الساحة بسرعة فائقة0" ., 
وخلال الفترة الواقعة بين شهر محرم وشعبان من عام ١٠5١ه.‏ 


وبالنسبة لإمداد المسجد الحرام بالطاقة الكهربائية على مدار الساعة 
لتشغيل الإنارة والتكييف والتهوية والأجهزة المختلفة الأخرى» فإن ذلك 
وضع في الاعتبار منذ اللحظة الأولى حينما اعتمد خادم الحرمين الشريفين 
الملك فهد تصاميم مشروع هذه التوسعة التي تحمل اسمه» وعلى ضوء 
ذلك سارت الأعمال الكهربائية كما خطط لها في هذا المشروع الإسلامي 
العملاق» وثم تزويد المسجد الحرام بالطاقة من مصادر متعددة» اعتمدت 
على مغذيات رئيسة من كهرباء المنطقة الغربية وعددها أربعة مغذيات؛ 
اثنان منها من مخارج محطتي جبل أبي قبيس» والثالثة من محطة حارة 
الباب» والرابعة من محطة الحرم للمغذيات الاحتياطية لتوفير طاقة 
احتياطية تبلغ )/١٠١١(‏ من الأحمال المطلوبة. وهنالك أيضاً محطة التوليد 
الاحتياطي لكهرباء المسجد الحرام المقامة بكدي» وهذه المحطة تبعد عن 
المسجد (7,5)كم» وقد تمت زيادة طاقتها إلى (؟7) ميجاوات» بزيادة 
عدد المولدات الاحتياطية من أربعة إلى ثمانية» قوة الواحدة منها أربعة 
ميجاوات» ويوجد أيضاً نظام طاقة تيار مستمر (0.8.5)) يُعْذْيٍ الإدارة 
الضرورية ونظام الصوت. وبجانب ذلك تم إنشاء مصدر تغذية تيار مستمر 
يعمل على بطاريات خاصة لإنارة المسجد الحرام والمحافظة على 


(1) حامد عباس: قصة التوسعة الكبرى» ص 2147-7147 ويوسف علي عبدالرحيم: 
التوسعات السعودية للمسجد الحرام /١(‏ ؟١)‏ مجلة عمار» الكويت» العدد (55) أبريل 
4م ص "”» وعبيدالله كردي: الكعبة المشرفة والحرمان الشريفان» ص »٠١9‏ 
ومشاهدات المؤلف. 
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استمرارية الخدمات الحيوية» وتعمل هذه البطاريات لأكثر من ثلاثين دقيقة 
لتأمين التغذية الكهربائية عند انقطاع الشبكة العامة» وحتى يتم تشغيل 
المولدات الاحتباطية0' . 


وتتميز توسعة خادم الحرمين الشريفين عن التوسعات السابقة بأنها 
وضعت نظامًا خاصًا للتهوية والتكييف» ويعتمد هذا النظام على تلطيف 
الهواء في جميع أجزاء التوسعة على أسس علمية مدروسة بدقة تمت 
مراعاتها عند التأسيس» فبالنسبة للقبو (البدروم) الذي يقع بكامل ارتفاعه 
تحت منسوب سطح الأرض» فقد جاء تصميمه المعماري على أساس أن 
تتم تهويته تهوية طبيعية من خلال الفتحات المتقابلة للشبابيك الموجودة 
بهء مع تركيب مراوح على الأعمدة لتحريك الهواء في مختلف 
الاتجاهات للمساعدة في التقليل من الإحساس بحرارة الجو”” . 
أما في الطابقين الأرضي والأول لتوسعة الملك فهد» فإن عملية 
تلطيف الهواء تتم على نوعين من نظم التهوية» هما : 
-١‏ المراوح الكهربائية: السقفية والجدارية» وتعمل على تحريك الهواء 
لتلطيف الجو. 
؟ - التكييف: ويعتمد على مبدأ دفع الهواء وتوزيعه خلال مجار هوائية 
من الصاج المجلفن موزعة في الطابق الأرضي والطابق العلوي 
للمسجد الحرام» وتمتد هذه التمديدات إلى الأعمدة في الطابقين» 
ومنها يتم ضخ الهواء البارد عبر فتحات مثبتة عند تيجان الأعمدة 
المربعة الشكل»؛ بينما يُمتص الهواء الساخحن إلى خارج أروقة 
)١(‏ عبيدالله محمد كردي. المصدر السابق» ص .7١”‏ 
(؟) منصور حسين عطار: الحرمان الشريفان» ص 45 . 
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المسجد الحرام عبر فتحات مثبتة عند أسفل الأعمدة المستديرة 

الكل 

وقد أنشعت محطة مركزية لتبريد الهواء على بعد (5:650م) من 
المسجد الحرام في موقع المالية السابق بأجياد» وتشغل مبنى مكوناً من 
ستة أدوار تضم أحدث نظم تبريد الهواءء وتتكون من اثنتين وثلاثين 
وحدة تبريد» يصل معدل طاقتها إلى أكثر من (11) ألف طن من الهواء 
المبرد» حيث يضخ منها ماء للتبريد من خلال أنابيب معزولة عبر نفق 
خاص يربط المحطة بالمسجد الحرام» ويضم هذا النفق أنابيب قطرها 
)١١١(‏ ملم تحمل الماء المبرد إلى المسجد» وأنابيب أخرى تعود 
بالماء المستعمل لإعادة تبريده من جديد. وقد وضعت المحطة بعيداً 
نسبياً عن المسجد الحرام لتجنيب المصلين الضوضاء التي تحدثها 
ماكينات التبريد» وتم اتخاذ كل إجراءات عزل الضوضاء التي تحدثها 
المحطة عند تشغيلها عن الخارج وذلك عند تشييدها . 

ويبلغ عدد وحدات معالجة الهواء في المحطة المركزية (؟5١)‏ وحدة 
معالجة» إنتاجها )١755(‏ كم في الثانية الواحدة» من خلال فلاتر 
وماكينات سحب الهواء وضخها إلى مناطق تحت الدور الأرضي 
بالمسجد الحرام» وينطلق منه الهواء عبر أنابيب فرعية معزولة إلى 
وحدات تبريد الهواء الموجودة بالدور الأرضي» وتم أخيراً مد أنابيب 
التبريد إلى فتحات خاصة وضعت في شبابيك المسعى وذلك لضخ الهواء 
البارد بقوة عالية لتكييف المسعى بجانب المراوح التي ركبت فيه من 
تفل ررواسة النبباع) 7 

وتمت إضاءة المسجد الحرام بالثريات والفوانيس ومصابيح 
الفلورسنت المصنوعة بمواصفات خاصة وبطابع إسلامي فريد» ووضعت 


.1١17-1١7 عبيدالله كردي: الكعبة المعظمة والحرمان الشريفان» ص‎ )١( 


0" عمارة المسجد الحرام والمسجد النبوي هي الحهد السعودي 


كشافات عالية الإضاءة في محيط سطح المسجد الحرام»ء وذلك لإضاءة 
الساحة الداخلية للمسجد والأسطح مما حوّل الليل إلى نهار" . 
نشئت في المسجد الحرا م محطة إذاعية ذات نظام إذاعي متطور»ء 
0 تلفازية مجهزة بمعدات وكاميرات حديثة» وذلك لتغطية المسجد 
الحرام بكامله لليث الإذاعي والتلفازي في داخل المسجد» مع تركيب عدد 
كبير من مكبرات الصوت الموزعة على مختلف أرجاء المسجد. حتى 
يمكن للمصلين متابعة الإمام في صلاته اليومية وسماع خطبة يوم الجمعة 
والعيدين بصوت نقي وتوزيع حسنء ولبثُ الصلوات وخطبة الجمعة 
والعيدين إلى مختلف أنحاء العالم عبر الأقمار الصناعية عن طريق الإذاعة 
والتلفزيون السعودي؛ مما جعل الناس في مختلف أرجاء العالم يتعرفون 
على الأماكن الإسلامية في الحرمين الشريفين» ويتابعون مشاهدة 
الك اراك و كتعاس د رومن رقرب مسي بونرا 
في شد رحالهم إلى الحرمين الشريفين لأداء العمرة أو الحج أو الزيارة. 
وفي كل ساحة من ساحات المداخل الرئيسة للمسجد الحرام وفي 
أماكن مختلفة من الدور الأول» تم تركيب ساعات إلكترونية تبين مواعيد 
أوقات إقامة الصلوات الخمس ومواعيد شروق الشمس وغروبها اليومي 
بالتوقيتين الغروبي والزوالي» حتى يتأهب الناس للصلاة قبل إقامتها 
بوقت كافي» كما تم تركيب مقسم كبير وأجهزة اتصال داخلية وذلك 
لتسهيل عملية الاتصال بين العاملين في إدارة المسجد الحرامء ومتابعة 
ا يد المختلفة من أمنية» ونظافة وفرش» وسقيا 
زمزم على مدار الساعة”") 


020 محمد بن مساعد الحسيني : درر الجامع الثمين» ص 485 ومشاهذدات المؤلف. 
(؟) متصور عطار: الحرمان الشريفان» ص 55؛ ومتحمل بن مساعد الحسيني : : درر الجامع 
الثمين» ص 856, 


توسعة خادم الحرمين الشريفين الملك قهد بن عبدالعزيز للمسجد الحرام للك 


وأنشقت نشئت أيضاً نقاط عدة لنظام شبكة متكاملة لإطفاء الحريق بجميع 
الأدوار في المسجد الحرام لإطفاء أي حريق - لا قدر الله - باستخدام 
أحدث الأساليب الحديثة وأسرعها في الإطفاء”". 

وبعد الانتهاء من أعمال البناء بالمسجد الحرام في توسعة الملك 
فهدء أمر ‏ حفظه الله بفرش المسجد الحرام كاملا بالسجاد الطولي 
الفاخر بما في ذلك الساحات والأسطح. وتحديد أماكن لتجميع السجاد 
في الساحات وفرشها منذ صلاة العصر وحتى الانتهاء من صلاة الفجر. 
أما بالنسبة لفرش الأسطح فإنه يتم فرشها في أوقات الذروة وخاصة في 
رمضان وموسم الحج. 

وبجانب ذلك يتم توزيع ماء زمزم مبرداً في جميع أنحاء المسجد 
الحرام في أوعية بلاستيكية كبيرة (ترمس) لها صنابير يؤخذ منها ماء 
زمزم بواسطة الشاربين منه» ويبلغ عدد هذه الأوعية أكثر من ثلاثة آلاف 
وعاءء تزداد في مواسم الحج ورمضان إلى الضعف ويقوم عمال تم 
نخصيصهم لهذا الغرض - بتعبئتها بماء زمزم والثلج المصنوع من ماء 
زمزم»؛ وتوزيعها في أماكن متفرقة من المسجد الحرام والساحات 
والأسطح. ووضع كاسات بلاستيكية نظيفة حولهاء ثم رفعها وتنظيفها 
بين الحين والآخر بطريقة صحية. وذلك بعد أن ألغيت الدوارق 
المصنوعة من الفخار التي كانت كثيراً ما تكسر بمجرد وقوعها على 
الأرض» أو اصطدام بعضها ببعضء فيتنائر الماء منها على أرض 
المسجدء. أو على السجاد فيسبب البلل. 

كه أنه تود مواقع عدة داخل المسجد الحرام» وخاصة عند 
الأبواب الكبيرة وفي المسعى وضعت بها ثلاجات كبيرة لتبريد ماء 


. 597 منصور عطارء المصدر السابق» ص‎ )١( 


كل عمارة المسجد الحرام والمسجد النبوي في العهد السعودم 


زمزم» تخرج منها صنابير عدة تقدم مياه زمزم باردة عذبة سائغة إلى 
قاصدي المسجد الحرام. 

ووجدت أيضاً مواقع خارج المسجد الحرام عند نهاية الساحة 
الكار ع انه عله توق قتطقة كر )هده سرهم السيازاته سكن 
للأشخاص تعبثة الأوعية البلاستيكية منها (الجوالين)» .وأخخذها لببوتهم 
في داخل المملكة وخارجها. 

وخدالة ابقا سبيل الملك عبدالعزيز المقام في (كدي) الذي + بني به 
خزانٌ خرساني مُسلّمٌ سعته ٠٠٠(‏ 10) متر مكعب من مياه زمزم» تنقل 
منه يومياً حوالي أربعين طناً من مياه زمزم» وإرسالها بواسطة شاحئات 
كبيرة (وايتات) إلى المسجد النبوي الشريف بالمدينة المنورة لسقيا الئاس 
هناك . 


ويتم التحكم في سحب مياه زمزم وتبريده وتوزيعه بواسطة محطة 
كبيرة أقيمت حول المسجد الحرام بمكة المكرمة» بها أجهزة حديثة 
تعمل بواسطة الحاسب الآلي» وفي هذه المحطة يتم تمرير المياه تحت 
الأشعة فوق البنفسجية زيادة في الحرص على تنقيتها وتعقيمهاء وهذا لا 
بؤثر تماماً في مذاق المياه؛ أو لونهاء أو تركيبهاء وبذلك تصل مياه 
زمزم إلى شاربها باردة نقية دون أن يضاف إليها ا 

وقد تأسس أخيراً مكتب الزمازمة الموحد الذي يتم من خلاله توزيع 
عبوات كبيرة من ماء زمزم على مساكن الحجاج طوال أيام الحج 
ورمضان؛» كما يقوم المكتب بتقديم ماء زمزم بواسطة سقاة متخصصين 
يحملون دوارق فخارية. يقدمون ماء زمزم للمدعوين» وذلك في 


.484-45 وزارة الإعلام: في خدمة ضيوف الرحمن» ص‎ )١( 


توسعة خادم الحرمين الشريفين الملك فقهد بن عبدالعزيز للمسجد الحرام وا 
ا د ا ا ا ا ا ا ا ا ا يي ل 1 


المناسبات والاستقبالات الرسمية وغير الرسمية» محافظة على التراث 
الإسلامي في تكريم الضيوف من ماء زمزم المبارك”" . 

ونظراً لزيادة أعداد السيارات المتوجهة بركابها إلى المسجد الحرام» 
فإن الحاجة استدعت استحداث نظم مرورية تحد من تدفق المركبات 
بمختلف أنواعها على المنطقة المركزية حول المسجد الحرام وخاصة في 
رمضان وموسم الحجء والعمل على القضاء على الاختناقات المرورية 
وتداخل المشاة بالسيارات» ولذلك تم تخصيص مواقف لسيارات 
المعتمرين والحجاج في كدي» وخارج أنفاق السد في بداية العزيزية من 
ناحية منى» على مسافة تبعد عن المسجد الحرام حوالي عشر إلى عشرين 
دقيقة» ويتم في هذه المواقف إيقاف سيارات المعتمرين والحجاج 
ونقلهم إلى المسجد الحرام بحافلات النقل الجماعي وعبر شبكات 
الأنفاق الموصلة للمسجد الحرام دون صعوبة أو مشقة» ويقدر استيعاب 
هذه المواقف من السيارات في حدود (؟١)‏ ألف سيارة» وكلها مواقف 
مجانية ومضاءة؛ وعليها الحراسة الأمنية اللازمة» وتتوافر بها جميع 
الحزا فل العاف 

وفي ذي القعدة من سنة 7١51١ه‏ تمالانتهاء من توسعة خادم 
الحرمين الشريفين للمسجد الحرام وعمارته» واستغرق العمل المتواصل 
في هذه التوسعة العملاقة حوالي خمس سئوات» وبلغت مساحة هذه 
التوسعة (01,000) متر مربع» موزعة على القبو والدورين الأرضي 
والأول» وتبلغ مساحة السطح بعد أن تم تجهيزه للصلاة )11,0٠١(‏ متر 
مربع”"» ومجموع مساحة الساحات الجديدة في توسعة الملك فهد 


2000 وزارة الحج: الحج في مائة عام» ص .5١8‏ 
فم عبيدالله محمد كردي: الكعبة المشرفة والحرمان الشريفان» ص .5١9‏ 
فق منصور عطار: الحرمان الشريفان» ص .5١٠‏ 


لق عمارة المسجد الحرام والمسجد النبوي في العهد السعودي 


والمضافة إلى الساحات السابقة في التوسعة السعودية الأولى حوالي 
ري 

وبذلك تصبح مساحة المسجد الحرام بعد توسعة خادم الحرمين 
الشريفين الملك فهدء وكذلك مجموع المساحة الجديدة التي يمكن أداء 
الصلاة فيها والسطح حوالي )1٠٠0(‏ ألف متر مربع» ويمكن بهذه 
المساحة استيعاب عدد كبير من المصلين يصل في أوقات الحج إلى أكثر 
من رن 0 

وتوت وي فاجو لومي الدزيهة الميلعه قرام 1 
على أحسن وجهء وأتقن عمل» وأصبحت هذه التوسعة والتوسعة 
السعودية الأولى للمسجد الحرام مصدر إعجاب لكل مواطن ومقيمء 
ولكل زائر ومعتمر وحاج يصل إلى هذا المكان الطاهر المقدس» وفي 
الوقت نفسه فهي مصدر فخر واعتزاز لحكومة المملكة العربية السعودية» 
وملوكها الذين بذلوا بسخاء على الحرمين الشريفين طلباً للمثوبة والأجر 
من الله عز وجل» فجزاهم الله خير الجزاءء وجعل الله ذلك في موازين 


للك عبيدالله محمد كردي: الكعبة المعظمة والحرمان الشريفان» ص 5١5١‏ و5١5.‏ 
(0) وزارة الحج : الحج في مائة عام ص ,١5:-1١69‏ 


لم 


1 متسجورر 


بصم صصسدكجررة 


840 


دق 


اتكهينت نه 


5 


بججسم ددسم 


6 


توعد على 
ابي اذه في 


اسم 


ووو م قدو 


0 


> حم | معع ”كم 


يي لدم 


زفق 


لشت امك يكو لانت 


5 تل شونا 
قبل لمر لووول 


الكعبة المشرفة بيت الله الحرام على وجه هذه الأرض» وهو أول 
بيت وضعه الله عز وجل - لعباده المؤمنين» لعبادته والطواف حوله 
تحقيقاً لرسالة نبيه محمد يَلِةِ الذي أرسله الله برسالة الإسلام الخالدة» 
وجعله خاتم النبيين حتى يكون بنو البشر إخوة تجمعهم وحدة الدين» 
ووحدة الاتجاه إلى قبلة واحدة هي الكعبة الشريفة بيت الله الحراه""' . 
وملل بناء الكعبة في تلك البقعة المباركة الطاهرة وهي موضع 
الإجلال والإعزاز والتقدير والتقديس من عباد الله جميعاء وستبقى 
فالاهتمام بالكعبة لا يقتصر على كسوتها تحن وها شد افا 
عمارتها وصيانتها والاهتمام بكسوتها حتى يؤدي الزائر والمعتمر والحاج 
والمقيم والمواطن نسكه وفرائضه في يسر وطمانينة وراحة» تجعله يحقق 
مفهوم العبادة لله كما أرادها الله سبحانه وتعالى ‏ لعباده المؤمنين. 
وهذا الذي حدا بآل سعود منذ أن مكن الله لهم توحيد هذه البلاد 
في دولة واحدة مترامية الأطراف إلى بذل قصارى جهدهم نحو إعمار 
الكعبة المشرفة» بجانب إعمارهم للحرمين الشريفين» حتى يظهر بيت 


)١(‏ أحمد عبدالغفور عطار: الكعبة المشرفة والكسوة مئد أربعة آلاف سنة حتى اليوم (الطبعة 
الأولى» بيروت» 117917اه) ص 7. 


لذن عمارة المسجد الحرام والمسحد النبوي في العهد السعودي 


الله الحرام في الصورة التي تليق به» والتي ترضي الله عز وجل» فما أن 
قام | لملك عبدالعزيز بضم الحجاز لدولته حتى بادر - رحمه الله بالعناية 
با لمسجد الحرام والمسجد النبوي الشريف وإعمارهماء وقد سار أبناؤه 
البررة على سيرته من بعده فى البناء والتوسعة والصيانة لهذه البقاع 
الطاهرة» وفي هذا الفصل خصصنا الحذيث عن اهتمامات البيت 
عليه السلام. 

وقد ذكرنا في الفصل التمهيدي الخاص بالمسجد الحرام بمكة أهم 
العمارات والترميمات التي تمت للكعبة المشرفة منذ آدم عليه السلام» ثم 
بناء إبراهيم وولده إسماعيل - عليهما السلام ومن جاء بعدهما حتى 
العصر الإسلامي»؛ ثم عمارة عبدذالله , بن الزبير» وعمارة الحجاج بن 
يوسف الثقفى » ات عله انم عات وترميمات للكعبة المشرفة فى 
العصور الإسلامية المختلفة» وحتى العهد السعودي» حيث لقيت الكعبة 
المشرفة كل عناية واهتمام من آل سعود. 

وسوف ينصب حديثنا في هذا الفصل أولاً على إعطاء لمحة عن 
عن اهتمامات ال سعود بالكعبة المشرفة وما حولها حتى وقتنا الحاضر. 

فمن الملحوظ أن الكعبة المشرفة تحتوي على عناصر عدة هى 
كالآتى : ش 
عناصر الكعبة المشرقة: 


من المعروف أن لك وك هيا ممه ومكوناته» وبيت الله الكريم 
البيوت وأقدسها قاطبة في الدنيا كلهاء ومفرداته لها قيمتها 2 
والتاريخية» وهضي أجزاء من بيت الله 00 الله الآمن 3 


اهتمامات آل سعود بالحكعبة والمطاف ١م"‏ 


وتتمثل هذه العناصر في محتويات البيت العتيق وهى : 
الحجر الأسود: 


ا(ويقع في ركن الكعبة الشرقي وارتفاعه من أرض المطاف متر واحد 
ونصف المترء ولا يمكن وصفه الآن بدقة؛ لأن الذي يظهر فى زماننا 
وتعكلمه وتقيله إنينا حو ماني قطم (متغيرة الخدلقة. السشيح » اما باقيه فال 
داخل في بناء ركن الكعبة الشرقي)”" . 

وكان ذرع الحجر الأسود عام ٠4١٠ه/‏ 1770م وذلك في أثناء بناء 
الكعبة في زمن السلطان العثماني مراد الرابع عام -ءوواه/م 
1110-77م بطول نصف ذراع بذراع العمل”'» «وعرضه ثلث ذراع 
وسمكه أربعة قراريط والسواد على الظاهر من الحجرء أما بقية حرمه 
فهو على ما هو من البياض»ء ومن أمام الحجر الأسود يبدا 
الطواف”". وقد شرع تقبيل الحجر الأسود في الطواف لمن أراد ذلك 
مع عدم الازدحام. 


الركن اليماني: 


وهو ركن الكعبة المشرفة الذي يسبق الحجر الأسود في الطواف» 
وكلاهما على القواعد الأولى للبيت التي رفعها إبراهيم عليه اا 


(1) حامد عباس: قصة التوسعة العبزق: ه88 

(؟) لمعرفة طول الذراع فإن هنالك اختلافًا ب بين مقاس الذراع الشرعي وهو المعتمد في تلك 
الأيام والذراع المعماري» فمقاس الذراع الشرعي 45 سم» ومقاس الذراع المعماري 
لك سم . : 

(0) حامد عباس : قصة التوسعة الكبرى» ص 86. وانظر أيضا: محمد علوي المالكي: في 
رحاب البيت الحرام؛ (الطبعة الرابعة» جدة» دار القبلة» 417١ه)‏ ص 157 . 

(5) الفاكهي: أخبار مكة. تحقيق: د. عبدالملك بن دهيش» ج١2‏ ص 1١60‏ - 117 , 


؟ 51 عمارة المسجد الحرام والمسجد النبوي في العهد السعودي 


حجر إسماعيل عليه السلام: 

وهو الحائط الواقع شمال الكعبة المعظمة» وهو على شكل نصف 
دائرة» وقد جعله إبراهيم ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ عريشا إلى جانب 

2 0 

الكعبة وكانت زوجته هاجر وابئها إسماعيل تقيم 7 2 لكن قريشأ 
أبخلنهفيمن كام الكعة الوسر 3 د الحطيم . 
وفيه يصلي الناس النوافل» ويدعون بما شاؤوا ولا تصلى فيه الصلوات 
ال 3 
شاذروان الكعبة: 

وهو البناء المحاط بأسفل جدار الكعبة مما يلي أرض المطاف» 
وهو أصل جدار الكعبة المعظمة حينما كانت على قواعد إبراهيم عليه 
السلام؛ وقد انتقصته فريش من عرض أساس جدار الكعبة. 
الملتزم: 
اللصم اصن ممم 00 0 
ميزاب الحعبة: 


وأول من وضع لها ميزاباً قريش سنة 70 من ولادة النبي يليد حيث 
كانت قبل ذلك بدون سقف» وتغير الميزاب نظراً لخرابه» ففي عهد 
عبدالله بن الزبير عندما بنى الكعبة عمل لها ميزابّاء وجعل مصبه على 
حجر إسماعيل كما فعلت قريشء» وأمر الوليد بن عبدالملك بتلييس 


.55-04 الأزرقي: أخبار مكة؛ ج ١اء ص‎ )١ 
.77137 زم الفاكهي أخيان مكة» تحقيق: د. عبدالملك بن دهيش» جا ص‎ 
,84- 7”: إهرة الأزرقي: : أخباز مكة جاءا ص‎ 
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ميزاب الكعبة بالذهب من داخله وخخارجه” . ثم عمل لها ميزاب آخر ثم 
انون تحتو جاء عهد السلطان العثماني عبدالمجيد فأمر بصنع ميزاب جديد 
للكعبة من الذهب الخالص أرسله من إسطنبول في سنة 111/5١هء‏ ويزن 
حوالي خمسين رطلاً» وهو آخر ميزاب صنع للكعبة المشرفة قبل العهد 
السعودي. 
باب الكعبة: 

لقد اختلفت الروايات في تحديد أول من عمل باباً للكعبة المشرفة؛ 
فمن قائل: إنه كان أنوش بن شيث بن آدم» على قول: إنها مبنية بالحجر 
في زمن شيث» ومن قائل بأن جرهم كانت أول من صنع باباً للكعبة» 
وقيل: إن تبعًا الثالث أحد ملوك اليمن قبل البعثة النبوية أول من عمل 
باباً للكعبة» وإنه قال في ذلك شعراً منه هذا البيت: 

وجعلبتا لبانة يكنا 

كما أن قريشاً قامت بصنع باب للكعبة المشرفة من الخشب 
ستصراعين -طوله أحل عقر ذزاعاً من الأرضن إلى متعيى أعلاة» بوكذلك 
فعل عبدالله بن الزبير عندما قام بتجديد بناء الكعبة المشرفة» فصنع لها 
بابا جديدا بطول الباب السابق نفسه الذي صنعته قريش. 

فلما جاء الحَبجََاحٍ عمل لها بابا طوله ستة أذرع وشبر؛ وذلك لأن 
الحجاج رفع باب الكعبة عما كان عليه في زمن ابن الزبير»ء وكذلك صار 
الباب الذي عمله على قدر الفتحة» وفي عام 94١ه‏ أمر الخليفة الأمين 
محمد بن هارون الرشيد العباسي بوضع صفائح من الذهب على باب 
الكعبة قُدّر ثمنها بئمانية عشر ألف دينار. 


لك حسين باسلامة : تاريخ الكعبة المشرفة» ص ١8١‏ . 
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وذكر المؤرخ حسين بأسلامة: أن باب الكعبة حدد مرات عدةء كان 
آخرها عام ل هي عهة لقان العتماق مرا بن حيدم وأنه جعل 
فيه من الحلية الفضية ما زنته ا وطلي بالذهب بما قيمته 
الف دان وأن اليانت لكر أرسل إلى إسطنبولة". وهذا يعني أن 
ال المتتالية حتى عصرنا الحاضر. 

وكان يحيط بالكعبة المشرفة بيت الله العتيق المطافٌ» ومقام إبراهيم 
عليه السلام» والمنبر» والمقامات» وبئر زمزم والحصاويء وسوف 
- المطاف: 

وكان بيضاوي الشكل وبمحاور كبيرة وصغيرة أطوالها 5٠‏ متراً و٠؛‏ 
مترأء وكان مبلطأً بالرخام وعلى محيطه قناديل مناسبة للإضاءة. 
- مقام إبراهيم عليه السلام: 

وقد وضع في بناء مسقوف ومن خلفه باب عليه طاق يسمى باب 
شيبة» وكانت مساحة تلك المقصورة 5 عا - 18 متراً مربعاً . 
- بشر زمزم : 

وهي البئر التي ترجع إلى عهد نبي الله إبراهيم عليه السلام» وكانت 
مغطاة ببناء ذي قبة بني عام 15١1٠ه»ء‏ وكان يعرقل الطائفين وبداخله بثر 
زمزم التي يستقي منها الناس ماءً طهوراً مباركاً شفاءً لكل سقم. 


6 حسين باسلامة: تاريخ الكعبة المعظمة» ص ١84‏ - ااحامة وعلي السنجاري: منائح 


الكرم في أخبار مكة والبيت الحرام وولاة الحرم (الطبعة الأولى» الرياض» مطابع 
العبيكان» 89اه) جة ص ١71‏ -ة/7 ١‏ . 
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إن ماء زمزم هو من أعظم النعم التي منّ الله بها على مكة المكرمة» 
أم القرى» فهو نعمة عظيمة وهبة من الله لهذا 0 اياده 
لدعوة نبيه إبراهيم عليه السلام. قال تعالى: لأرَيَنَآ يه أُسَكنتُ من ديق 
يواد عثر فى وزع عن بيك لمحي لمعر با ليوا امار فلعكل أنه كِدَُ مر الئاس 
تجوفة الم وَأردْفَهُم يِنَّ اتوت لهم يَفَموْن774 . 

هذا الماء المبارك أخرجه جبريل عليه السلام بأمر ربه» و كان أول من 
شرب منه نبي الله إسماعيل عليه السلام وأمه هاجرء وبدأ هذا الماء 
المبازك يجذتف الئاس إلى بيت“ الله الحزا ار الفرد 
الصمد» وبالرغم مما أصاب البئر من دمار في ب بعض الفترات التاريخية 
نتيجة لعوامل الزمان والأمطار»ء لكن منذ أن أعاد عبدالمطلب جد النبي قله 
حفر بئر زمزم وهي تتدفق بالخير والبركة إلى أن يشاء الله”" . 

وماء زمزم هو خير ماء على وجه الأرض» إن شربته بئية الشبع 
أشبعك بإذن الله» وإن شربته بئية الشفاء شفاك الله؛ لأنه طعام 
ولإتقاء سقمء قال عنه النبي كه : ١ماء‏ زمزم كر ل 
رسول الله َلْةٍ التزود منه وحمله إلى البلدان كافة» وهو ماء كثير لا يفنى 
ولا ينقطع بالرغم من كثرة الاستقاء منهء باق ما بقيت الدنياء وإلى أن 
يرث الله الأرض ومن عليها”'. 
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)١(‏ سورة إبراهيم» الآية: /اا. 

(؟) الفاسي: شفاء الغرامء ج١ء‏ ص 147» والأزرقي: أخبار مكة. ج؟ء ص :4١‏ 
والفاكهي : أخبار مكة» تحقيق: د. عبدالملك بن دهيش» ج؟» ص 4. 

() سئن ابن ماجة فى المناسك» باب شرب ماء زمزم: 2»1١18/7‏ ومسئد أحمد: #/ لادلا 
سنن البيهقي: 2 والحافظ الدمياطي في المتجر الرابح» تحقيق : د. عبدالملك بن 
دهيش: ص 5١8‏ قال عنه: إسناده حسن» وابن القيم في زاد المعاد: ج:ة؛ ص ”797. 

05( سائد بكداش: فضل ماء زمزم (الطبعة الثالئة» بيروت» دار البشائر الإسلامية» 
7ه)ء ص 5-لا. 
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88لا ب ا ل وك ف تت و 


وتقع فتحة بئر زمزم في شرق صحن المطاف.ٍ نويبا من ارقن 
الشرقي للكعبة المشرفة الذي به الحجر الأسودء وقريبا من معام راحم 
عليه السلام» وتبعد عن الكعبة المشرفة حوالي ثمانية عشر متراً شرق . 

وينقسم عمق البئر قسمين: 

الأول: جزء مبني بالحجر (مطوي) عمقه )١4,80(‏ مترًا من فتحة البثر . 

الثاني : جزء محفور في الصخر وطوله )١07,5(‏ مترًا من انتهاء عمق 
الجزء المبني بالحجر. | 

وبذلك يكون عمق البئر )71,1١(‏ متراً من فتحة البئر العلوية إلى 
نهاية أسفله . 

ويبلغ عمق المياه من فتحة البئر حوالي أربعة أمتار» حيث يبلغ 
ارتفاع الماء داخل البئر من عمقها حوالي (18) مترّاء أما قطر البئر 
فيختلف باختلاف العمق» حيث يتسع من أعلاهاء ويضيق من أسفلهاء 
ويتراوح بين مترين ومتر ونصف» أو أقل. 

أما العيون» أو المنابع التي تغذي بئر زمزم فهي ثلاث عيون (منابع) 
هن كالايق: 
-١‏ عين» أو (منبع) قادمة من الركن المواجه لحجر إسماعيل عليه 

السلامء ويتدفق منها الجزء الأكبر من مياه زمزم المباركة. 
عه أو (منبع) قادمة من جهة أجياد وجبل أبي قبيس والصفا. 
عين» أو (منبع) قادمة من جهة المروة. 

وهذه العيون» أو المنابع» أو الفتحات لا توجد في مستوى واحدء 
بل في مستويات عدة في عمق البئر*2. 


000 يحيى حمزة كوشك: زمزم طعام وشفاء سقم (الطبعة الأولى» جدة )» دار العلم للطباعة 
والنشر» ؟ اه ص ا ا 
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ونظراً لأهمية بئر زمزم فقد امتدت إليها يد الرعاية الكريمة في العهد 
التردى تزافو ميك ' اول التلك :عبد العزين واينا زه الملك عرد 
والملك فيصل» والملك خالد ‏ رحمهم الله جميعاً وحتى عهد خادم 
الحرمين الشريفين الملك فهد بن عبدالعزيز ‏ حفظه الله ورعاه ‏ عناية 
خاصة لبئر زمزم ترميماً وعمارة وصيانة» والحفاظ على تدفق مياهها 
وتوفيرها للحجاج والمعتمرين والمواطنين والمقيمين”'". 
- المنبر : 

وقد أقيم ذلك المبنى على الطراز الإسلامي مكسوًا بالرخام الأبيض 
قدمه السلطان سليمان ابن السلطان سليم الأول هدية للمسجد الحرام في 
عام 957ه» وكان ملاصقاً لمقام إبراهيم في الجهة الشمالية» وقد أعد 
لإلقاء الخطب في أيام الجمعة والأعياد» فيصعد عليه الخطيب ويخطب 
بالنامن”, 


- المقامات : 


وقد أقيمت أربعة مقامات» وكانت تقع في الجانب الشرقي»؛ 
والغربي؛ والشمالي الغربي» والجنوب الشرقي على التعاقب» ويمثل كل 
مقام مذهبًا معيئًا من المذاهب الإسلامية الأربعة المعتبرة"" . 
- الحصاوي : 

وهي المناطق المكشوفة غير المبلطة الواقعة بين المطاف وأروقة 
000( لقد تمت الإشارة إلى مشروعات عمارة بئر زمزم ضمن الحديث عن عمارة المسجد 


الحرام في عهد الملك عبدالعزيز وأبنائه في هذه الدراسة. 
00 انظر: صورة المسجد الحرام قبل العهد السعودي في الملحق الخاص بالصور. 
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بها الناس» وتتخللها ممرات مرصوفة بالحجارة متجهة من الأبواب 
الرئيسة للمسجد إلى صحن المطاف. 

هذه هي حالة المسجد الحرام من الداخل في المنطقة الواقعة حول 
الكعبة المشرفة قبل ظهور الجهود السعودية في تطوير الكعبة المشرفة 
والمطاف ومقام إبراهيم عليه السلام وبئر زمزم وإعمارها”"' . 


00( وزارة الإعلام: دولة في قائمة الشرف العالمية في خدمة الإسلام والمسلمين (الطبعة 
الأولى» الرياض» مطابع الفرزدق» 1417ه) ص 10» وانظر أيضاً: إبراهيم الراشد 
الحديثي: بناية المسجد الحرام (مجلة التضامن الإسلامي» الجزء السابع» ربيع الأول» 
4ه ) ص 5. 
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الترميم الأول للكعبة المشرفة في العهد السعودي : 

لقد لقيت الكعبة المشرفة في العهد السعودي كل عناية ورعاية» فمن 
حيث ترميمهاء فإنه لوحظ في سنة 171/1ه وجود خلل في سقف الكعبة 
وتصدع في الجدران» نتيجة تآكل الأخشاب الحاملة للسقف؛ بفعل دودة 
الخشب وعوامل الزمان والأمطار والحرارة. وكانت آخر عملية ترميم 
أجريت على الكعبة المشرفة تعود إلى ستمائة سئة خلت» ولذلك رفع آل 
الشبيئ سندنة الكغية المشرفة الأمر إلى الملك سغود بن 'غبدالعزين ال 
2-0 يرحمه الله - فأمر حالاً بعمل الدراسات والاستعدادات اللازمة 
لتجديد سقف الكعبة المشرفة» وترميم الجدران التي حول السقف وفي 
أعلاه» وتكونت لهذه المهمة لجنة علمية وفنية من المهندسين المعماريين 
للنظر فيما وقع للكعبة المشرفة من أضرارء وتكونت اللجنة بأمر سام من 
الملك سعود وهم : 
الشيخ عبدالملك بن إبراهيم ال الشيخ. 
2 الشيخ عبدالله بن جابر. 
السيد علوي بن عباس المالكي. 
2 الشيخ محمد بن علي الحركان. 
-2 الشيخ محمد بن لادن (مدير الإنشاءات العمومية) وصاحب مؤسسة 

ابن لادن. 
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2 الشيخ محمد صالح القزاز. 
وبعد الدراسة والمعاينة تبين للجنة أن للكعبة المشرفة سقفين من 
الخشب يتخلل كل سقف جذوع كبيرة تآكل معظمها بمرور الزمن» وأنه 
يفصل بين السقفين فراغ ارتفاعه ١,70‏ سم» وأن الجدارين الشمالي 
والغربي بهما عدة تصدعات وبروز مما يعرض سقوف الكعبة للسقوط 
على بعضهاء وقد رفعت اللجنة تقريراً علمياً وفنياً بما يجب عليه العمل 
جدران الكعبة» بحيث تظهر الكعبة المشرفة بحالتها الطيبة وبنائها 
السليم» بما يليق بها من قدسية وتعظيم. 
وما أن اطلع الملك سعود ‏ رحمه الله على التقرير حتى أصدر 
أمراً سامياً آخر في أواخر شهر محرم عام /ا/ا١ه‏ بإصلاح سقفي الكعبة 
المطهرة وعمارتهماً» وترميمهما. وإصلاحهما ٠‏ وقك حدد الامر الكريم 
سير العمل فى النقاط الآتية : 
إزالة السقف الأعلى للكعبة المشرفة بتاتء ووضع سقف جديد بدلاً 
منه لتلف أخشابه . 
“إزالة السقفته الادق للكفة وتجديده» لقدم أخشابه وتآكلها . 
25 عمل ميدة (بكسر الميم) بين السقفين تحيط بجميع جدران الكعبة 
5 ترميم الجدران الأصلية للكعية تزميما جيدا : وبناء جدران جديدة 
للكعبة من السقف الأدنى إلى السقف الأعلى» ثم إلى ذروة السقف 
بعد إزالة الجدران القديمة. 
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إصلاح الرخام المحيط بجدران الكعبة من باطنها فى أرضها وحول 
جدرانها. 

-20 ترميم الدرج التي في باطن الكعبة المؤدية إلى سطحها وإصلاحهاء 
وتجديد ما يجب تجديله منها . 

2 يجب مراعاةٌ عدم بروز شيء من أعمال التعمير والإصلاح عن 
الكعبة المشرفة وجدرانها وأطرافها عما هو موجود آنذاك. 


-20 عدم تذهيب سقف الكعبة المطهرة أو تفضيضه أو تمويهه. 

5 جميع أعمال الترميم والتعمير يستخدم فيها مواد البناء البلدية 
الجيدة . 

جميع ما يصرف على بناء الكعبة المشرفة وترميمها يجب أن يكون 
ف السب العلل الطين: 


فتح باب الكعبة وإصلاح سقفيها: 

وبعد صدور الأمر السامى بالبدء فى أعمال عمارة الكعبة المشرفة 
حسب الصيغة المدونة أعلاه» حضر سادن الكعبة المشرفة» واللجنة 
المشكلة بالأمر السامى لإصلاح الكعبة المشرفة وعمارتهاء وذلك 
للوقوف على تنفيذ ما تقرر عمله بكل دقة» وتم فتح باب الكعبة ودخلها 
سادن الكعبة واللجنة» وقاموا بالصلاة فيها ركعتين تضرعًا إلى الله 
وقاموا بإعادة فحص المواضع التي تحتاج إلى إصلاح وترميم» وقام 
المهندسون والفئيون بأخذ القياسات الخاصة بالأبواب والأعمدة الثلاثة» 


)000( محلند. ظامر كردي التاريخ القويم لمكة المكرمة وبيت الله العرام: بج 26 1 : 
انظر أيضأ: ملحق رقم (0) الذي كتبه المحقق رشدي ملحس في آخر كتاب الأزرقي: 
أخبار مكة» ج؟اء ص 774-7784, 
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وأتموا ذلك في أدب واحترام يليق ببيت الله الحرام» ثم أحضرت 
الأدوات اللازمة للبناء استعداداً لعمليتي الهدم والتعميرء وقام العمال 
بوضع ساتر من الخشب حول الكعبة المشرفة؛ حتى لا تعرقل عملية 
البناء حركة الطائفين حول الكعبة المشرفة» وحتى لا يتعرضوا لأي خطر 
من جراء أعمال الهدم والبناء التي تتم في أعلى الكعبة. 

ولما كان ضحى يوم الجمعة الثامن عشر من شهر رجب //ا1اه 
حضر الأمير فيصل ولي العهد ‏ نائباً عن الملك سعود ‏ يرحمهما الله - 
تزانك لخدة العمل بالح »لي نت كما دفي مون ماده المداسية 
الإسلامية العظيمة عدد من الممثلين السياسيين في السلك الدبلوماسي 
الذين يمثلون حكوماتهم العربية والإسلامية» وعدد كبير من الأمراء 
والوزراء والعلماء» فدخل الأمير فيصل ومعه مجموعة من الحضورء 
وبعد أن قاموا بالصلاة بالكعبة المشرفة سمى الأمير فيصل باسم الله عز 
وجل» وصلى على نبيه المختار يَكةِ وأعطى عندئدذ إشارة البدء بعمارة 
سقف الكعية الشريفة. 

وفي اليوم التالي التاسع عشر من شهر رجب قام العمال المكلفون 
بالمهمة برفع أنقاض السقف الأعلى والأعواد والأخشاب التي فيه 
وتلاه كشف السقف الأدنى» وقد سار العمل فى الوقت المحدد» ومن 
تيد :فى تركينا البيناك على السيطاة الأريعة من كل يجاني فدة 
واحدة» وتبع ذلك تنظيف الجدران» ووضع أعواد الككني السقب 
الأول وتم وزنها ووضعها بأبعاد متساوية» وقد بلغت أعواد السقف 
واحدا وعشرين عودا غليظا قويا. | 

وبعدها تم فرش ألواح الخشب السميكة فوقها وحوائط الإفريز» وتم 
الانتهاء من ذلك ليلة الثلاثاء الثاني والعشرين من شهر رجب. وفى الليلة 
نفسها بدئ العمل في بناء جدران الكعبة حتى ارتفاع السقف الثاني» ثم 
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أخذ العمال في إحضار الأخشاب لتسقيف السقف الثانى بالطريقة نفسها 
التي تم بها وضع السقف الأدنى» وروعي عمل الانحدار اللازم حتى 
يسهل نزول المطر من الميزاب بسهولة. 

كما تم استبدال المقابض الخشبية التي وضعت على جدار ذروة 
سطح الكعبة بمقابض حديدية وهي التي تربط بها كسوة الكعبة عند 
تعليقها على الجدار الخارجي له" . 

وتلا ذلك وضع طبقة من الأسمنت والنورة على سطح الكعبة بعد 
وضع المواد العازلة لمنع تسرب مياه الأمطار إلى داخل الكعبة» ثم بدئ 
في وضع الرخام الأبيض الجيد على السطحء وبلغ عدد رخامات السطح 
)١١5(‏ مثتين وأربعًا وعشرين رخامة. طول .الرخامة الواحدة 1 اسم <ا 01 
سم وثمان وخمسون رخامة. طول الرخامة آلا ي» اأسمء ليصبح 
إجمالي عدد الرخام (7817) رخامة. 
من الرصاص بين كل رخامة وأخرى من الرخام الذي على سطحها 
لحفظ السقف من تسرب ماء المطر إلى داخل جوف الكعبة 


0 
وجدرانها ". 


إصلاح فتحة باب الدرج المؤدي لسطح الكعبة: 


وفي يوم الاثنين الحادي والعشرين من رجب من السنة المذكورة قام 
وهذه الفتحة واقعة في الركن الشامي من السطح.ء أي فوق الدرج الذي 


000 محمد طاهر كردي: التاريخ القويم لمكة وبيت الله الحرام» جاع ص ا 
00( محمد طاهر كردي» المصدر السابق» ج 4؛» ص ١الا.‏ 
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بباطن الكعبة تمامأًء تبعد عن الجدار الشرقي مسافة متر واحد» وعن 
الجدار الشامي الذي فيه الميزاب مسافة عشرين ستتيمتراً فقط . 

وتم استبدال غطاء سطح الدرج بغطاء من الخشب السميك مكسو 
بصحائف جديدة مساحته (185 ا ١١٠١سم)‏ محاط بإطار من الحديد 
حتى لا ينزل الماء إلى جوف الكعبة» كما تم إصلاح الدرج الموصل من 
جوف الكعبة المشرفة إلى سطحها الأول والثاني. 

وفي اليوم الثالث من شهر شعبان سنة //ا1١ه‏ بدئ في إصلاح 
الخلل في النورة والجص» وكذلك إصلاح بعض الرخامات المكسورة 
التي على الجدران» فتم تلييس حيطان الكعبة» وإصلاح عتبة باب الكعبة 
من داخلها مع الباب» وإصلاح ميزاب الكعبة» وفرش أرضية الكعبة 
بالرخام مع وضع الرخام على الجدار الداخلي للكعبة بارتفاع مناسب. 

وبمناسبة الانتهاء من ترميم الكعبة المشرفة» فقد دعا الملك سعود 
ابن عبدالعزيز بن عبدالرحمن الفيصل ملك المملكة العربية السعودية 
يرحمه الله - حضرات السعادة السفراء» ووزراء الشؤون الإسلامية فى 
الوه العرنة رالاسذيية لعجو الاخصال كيل السابينة الكزي: : 
والذي أقيم في المسجد الحرام» وقد كان لهم شرف الاشتراك في هذا 
الاحتفال الكبير باسمهم واسم شعوبهم وحكوماتهم» حيث بدأ الاحتفال 
في تمام الساعة التاسعة صباحاً من يوم الأحد الثاني عشر من شهر 
شعبان سنة /1١ه‏ الموافق ١‏ مارس من عام 0 وأسماء من 
حضر الاحتفال كالآتي : 
-١‏ سعادة سفير الجمهورية الباكستانية الخاجا شهاب الدين. 
5- سعادة سفير المملكة الأفغانية السردار فيض محمد زكريا. 
؟“- سعادة سفير إيران السيد محمود صلاحى 
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- سعادة سفير الجمهورية اللبنانية السيد حسين الجسر. 

سعادة سفير المملكة المغربية السيد محمد غازي. 

1 سعادة سفير الجمهورية الهندية السيد مصطفى كمال كداوي. 

»0 سعادة سفير الجمهورية السودانية السيد محجوب مكاوي. 

/- سعادة سفير جمهورية الصين الوطنية الجنرال محمد حسين مايو 
فاتغ . 

4 سعادة سفير العراق السيد نجيب الربيعي. 

٠‏ - سعادة سفير الجمهورية العربية المتحدة (آنذاك) الدكتور زكي 
الجابي . 

١‏ - سعادة سفير الجمهورية الليبية السيد علي العابدية. 

١١‏ - سعادة الوزير المفوض للجمهورية الإندونيسية السيد أحمد زبيدي. 

١١‏ - سعادة الوزير المفوض للجمهورية التركية السيد عرفان قره صار. 

4 - سعادة القائم بأعمال المملكة الأردنية الهاشمية السيد ضياء الدين 
الرفاعي . 

6 - سعادة القائم بأعمال الجمهورية التونسية السيد بشير العاشوراء. 

7 - سعادة القنصل العام الأثيوبي السيد عبد الله مدني . 

'١/‏ - سعادة قنصل الملايو السيد أحمد جمال الدين. 
كما حضر هذا الحفل الكبير عدد من العلماء والقضاة وحضرات 

أضحات: السيو الأمزاءة واأمحات المعالن الوزراء والمجتشارون» 

شمر كنيل اتن أعياك الثلام وى لقمواك إمادرية اسرى تعن شقن بقل 

الأرض» وقام الملك سعود بوضع آخر بلاطة في الكسوة الرخامية 

الداخلية على جدار الكعبة» وكان ذلك إيذاناً بانتهاء العمل في العمارة 

المباركة للكعبة المشرفة. 1 


3 عمارة المسجد الحرام والمسجد النبوي في العهد السعودي 


وبهذه المناسبة ألقى الملك سعود كلمة قيّمة من جوف الكعبة 
المشرفة بعد أن صلى فيها ركعتين وابتهل إلى الله تعالى وقام بتعطير 
داخلها هذا نصها: 

بسم الله الرحمن الرحيم 

«(الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات» والصلاة والسلام على 
سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن والاه؛ أما بعد؛ 
فإننا نحمد الله سبحانه وتعالى ‏ على ما أنعم به علينا من عمارة بيته 
الحرام» هذا البيت الذي جعله الله مثابة للناس وأمئاء ونسأله القبول 
والمزيد من فضله والتوفيق» وندعوه بدعوة الخليل إبراهيم ‏ عليه 
السلام ‏ #أرَبنا مَل من إِنّكَ أنتَ ألسَّمِيمٌ اميم 4 ونزف هذه البُشرى من 
موقفنا هذا من جوف الكعبة المطهرة إلى عموم المسلمين في مشارق 
الأرض ومغاربها (بانتهاء العمل في تجديد سقفي الكعبة المشرفة وترميم 
جدرانهاء وعمل الصيانة اللازمة لها). نسأله أن يهدينا ويلهمنا رشدنا 
ويتقبل مناء وأن يجمع كلمة المسلمين والعرب على ما فيه صالح دينهم 
ودنياهم إنه سميع مجيب)”"' . 

وقد استغرق العمل في تجديد سقفي الكعبة وعمل الترميمات 
اللازمة فيها حوالي الشهرين. وهذا التجديد والترميم يُعد التجديد 
صمي اداج درواي اريخ ترميم الكعبة المشرفة منذ عمارتها 
الو 


.1-8 المملكة العربية السعودية: ذكرى عمارة الكعبة المشرفة» عام لالا١اه.» ص‎ )١( 
وزارة الإعلام: في خدمة ضيوف الرحمن (الطبعة الأولى» الرياض» دار الموسوعة‎ )( 
.ا7ل١ العربية للنشر» 1511ه)ء ص‎ 


دام ك١‏ ميت 
أ- الترميم الخارجي لجدران الكعبة المشرفة: 
انطلاقاً من الرعاية والعناية المتواصلة لخادم الحرمين الشريفين 
الملك فهد بن عبدالعزيز ‏ حفظه الله بالمسجد الحرام والكعبة 
المشرفة» جاء أمره السامي الكريم في أوائل شهر ذي الحجة من عام 
4ه بإصلاح الفواصل الخارجية للتقشرات والفجوات في الحجارة 
الخارجية للكعبة» وكل ما يحتاجه جدار الكعبة المشرفة الخارجي من 
الإصلاح والترميم» فجاء التنفيذ من بعد حج ذلك العام مباشرة» وتم 
ذلك على النحو الاتي: 
تم نخر الفواصل بين الحجارة وتفريغها إلى أبعد حد يحتاجه 
الإصلاح مما لا يؤثر في عمارة الكعبة المشرفة» ولقد وجد في 
هذه الفواصل آثار رطوبة تسربت بين الحجارة بفعل العوامل الجوية 
وغيرهاء كما أن دودة الأرض (العثة) اتخذت من هذه الفواصل 
فعا لها 
جرى تنظيف الحجارة الخارجية لجدار الكعبة المشرفة وإزالة 
الطبقة المفتتة منهاء ثم غسلها وتجفيف الجدار والفواصل اليا. 
-- قامت مؤسسة مجموعة ابن لادن السعودية المنفذة للمشروع بعمل 
دراسة كاملة لنوعية صخور الكعبة المشرفة ومطابقتها بصخور 


الف عمارة المسجد الحرام والمسجد النبوي في العهد السعودي 


مجانسة لها من جبال مكة» ثم صنع من كساراتها عجينة بطريقة 
علمية كُسيت بها الأسطح الخارجية للحجارة بأسلوب حديث غاية 
فى الدقة والإتقان. 
يد - “أما القفواضل ال تسن الشهارة» :تقل حميث بتشحون عباسنك 
بطريقة آلية يجعل المعجون يتخلل إلى أدق جزئيات الفراغات 
الداخلية بحيث لا يبقى أي فراغ» ويعيش - بإذن الله أكبر عمر 
افتراضي ممكن» ثم سوي السطح الخارجي للفواصل بشكل بارز 
يجعل كل حجر يظهر بشكله وطوله بطريقة فنية عالية الدقة 
0 
والإتقان 5 
ب - الترميم الشامل لداخل الكعبة وتجديد سقفيها: 
بامر من خادم الحرمين الشريفين ‏ حفظه الله تم في عام 16١4١ه‏ 
عمل ترميم شامل لجدران الكعبة المشرفة الداخلية» وذلك بعدما لوحظ 
تسرب الرطوبة إليها بعوامل مناخية» ووجود دودة الأرض (العثة) بين 
شقوق الجدران الداخلية كما هو حادث فى الجدران الخارجية للكعبة 
المشرفة حسبما مر بئا. 
وعلى إثر ذلك كانت الدراسة والبحث العلمي والفني والهندسى 
الافين. في ذال الكعبة بوأسطة مهندسين متخصصين في العمارة 
فكانت ا 0 الكثير من الحشرات الأرضية والفطريات 
مستثترة د بين الفواصل وتحت اللوحات» أمنا السقف فقد تبين أن به تآكلا 
وكلغاء سين 0 فالأعمدة الخشبية والأكسية المكونة من خليط الطين 


000 عبيدالله محمد أمين كردي: الكعبة المعظمة والحرمان الشريفان عتمارة وتازيشاه ص 
واوا و 
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والرمل والجيرء كلها غزتها الحشرات الدقيقة» والفطريات» وساعدتها 
الرطوبة على التكاثر والنمو» فأكلت ونخرت كل ما وصلت إليه مستترة 
تحت القشرة السطحية للمونة» وبذلك أصبح الإصلاح والترميم ضروريًا 
جداً مع تجديد التالف بما هو أفضل وأقوىء وفي غاية الدقة والإتقان 
مع تفادي تكرار ما حدث إلى أبعد مدى زمني ممكن بإذن الله تعالى . 

وعندما اطلع خادم الحرمين الشريفين الملك فهد بن عبدالعزيز على 
تقارير اللجان الفنية حول وضع جلران وسققة الكفة المكترلة اميدوند 
حفظه الله أمره الكريم إلى مجموعة ابن لادن السعودية بعمل 
الإصلاحات والترميمات والتجديدات اللازمة حالاً. ونظراً لقرب حلول 
شهر رمضان وموسم الحج لعام 5417١ه»‏ فقد بدأ العمل في العاشر من 
شهر محرم سنة 411١ه»‏ وذلك بعمل ستار خشبي خارجي يحيط بالكعبة 
من جميع جوانبهاء ولا يظهر منها إلا ما يحتاجه الطائفون من استلام 
اللسيوة ا لاشو و 

كافك بيداية العمل :ذاغل'الكحبة النشرفة ممع :اللوبحات التذكارية 
الملصقة على جدرانهاء وحفظها مع مقتنيات الكعبة من الهدايا والتحف 
وجميع المنقولات» والعناية بها وتنظيفها لإعادتها بعد الانتهاء من 
الإصلاحات اللازمة. 

ومن ثم باشر الفئيون والعمال في العمل بإزالة السقف الخشبي 
للكعبة» وكذا الأعمدة الخشبية الحاملة له؛ لأنها تمثل الجزء الأكثر تعرضا 
للتلف» وتلا ذلك إزالة اللياسة الكاسية لجميع الأوجه الداخلية لحوائط 
الكعبة المشرفة» وقد لوحظ أن المونة الموجودة بين بعض الحجارة 
المكونة للجسم الداخلي للحوائط قد فقدت تماسكهاء كما أن العوارض 


.145 - ١5٠ عبيدالله محمد أمين كردي: الكعبة المعظمة والحرمان الشريفان» ص‎ )١( 
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الخشبية الموجودة بالحوائط وجد أنها تالفة بفعل حشرات الأرضة 
والفطريات والرطوبة» مما استدعى الأمر فك الحجارة وترقيمهاء ثم إعادة 
تركيبها بمواد ماسكة وخلطةٍ تتناسب مع الأسلوب الحديث للبناء بدقة 
وإتقان» وتم القيام بالعمل السابق نفسه في الحائط الخارجي للكعبة 
المشرفة بوضع قضبان معدنية معالجة ضد التلف إلى أمد بعيد بين الحجارة 
والمونة. وقد أثبتت الدراسة والفحص للجدران والأساسات سلامتها من 
أي عيوب إنشائية» وذلك بعد حفر أرض الكعبة من منسوبها الذي هو عليه 
إلى عمق :منسويت القطا فد اع إلى عمق( )مير 


وبعد الانتهاء من عمل الترميمات والتجديدات على أرض الكعبة 
المشرفة والحوائط الداخلية لهاء تم الشروع في عمل سقف جديد للكعبة 
المشرفة» وكانت الدراسات قد أجريت على نوع الخشب الذي يجب 
إحضاره لأعمدة الكعبة المشرفة وأسقفها وأطوالها وسمكهاء وقدرتها 
على المقاومة لأطول عمر افتراضي ممكن ‏ بإِذن الله بالاستعانة ‏ بعد 
الله ه:شراكز الأبيفاة الخشبية العالمية التي أوصت باستخدام خشب 
(الشيك») المعروف بمتانته وطول عمره؛ ووجوده بأطوال كبيرة» وأنه 
طارد للأرضة» بشرط أن يكون مأخوذاً من مزارعه الأصلية» وليس 
مستزرعاً» مع مراعاة تجفيفه بطريقة علمية وحديثة» ومن ثم قامت لجان 
متخصصة بمعاينة نوعية الأخشاب المطلوبة» ووجدت أن أفضلها في 
غابات بورماء وبجهود من المسؤولين في الحكومتين» تم جلب تلك 
الأخشاب إلى المملكة وتجفيفها بطرق علمية حديثة ومعالجتهاء وتم 
تسقيف سقف الكعبة المشرفة بها بعد عمل الأعمدة الثلاثة الحاملة 
للسقف» وقل تم توزيع أعمدة السقف على مسافات متساوية بحيث تتوزع 
أحمال السقف بشكل متوازن على جميع الجدران والأعمدة الداخلية 
الحاملة للسقف.» وتلا ذلك وضع طبقة من مواد العزل فوق السقف 


اهتمامات آل سعود بالكعبة والمطاف م 


الخشبي وفوقها طبقة من مواد البناء الخفيفة» مع تأشيق العيول لتصيريت 
مياه الأمطار عن السطح إلى ميزاب الكعبة المشرفة» وتم تغطية السطح 
بالرخام على كامل مساحته وجوانبه» وسد فراغاته بمونة خاصة» كما تم 
استبدال ميزاب الكعبة بميزاب جديد بالمقاسات والكتابات نفسهاء 
روعي فيه القوة والمتانة» والمظهر الجميل» وفي الوقت نفسه تم تجديد 
رخام الشاذروان المحيط بأسفل جدار الكعبة برخام جديد يحاكي ألوان 
الرخام السابق ونوعيته» مع المحافظة على الرخامات الموجودة تحت 
ناحية باب الكعبة لجودتها ومتانتها. وكذلك تم استبدال رخام حجر 
إسماعيل عليه السلام» وأنشئت إلى جانب الحجر الأسود مصطبة ذات 
تكييف سفلي مرتفعة من أجل أن يقف عليها جندي الحراسة لتنظيم 
عملية تقبيل الطائفين للحجر الأسود. وقد تم الانتهاء من ذلك بتوفيق من 
الله؛ ثم بدعم خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين في شهر 
شعبان من عام /41١ه1"'‏ . 
. باب الكعبة في عهد آل سعود : 

في عام 1157١ه/‏ 1957م رأى الملك عبد العزيز أن باب الكعبة 
المشرفة آخذ في التآكل والتلف بسبب تقادم الزمن عليه» ويحتاج إلى 
استبداله بباب جديد» فأمر بصئع باب جديد للكعبة» وصنع الباب 
الجديد بمصراعين من الألمونيوم القوي بسمك 5,؟سمء وبارتفاع ",١‏ 
مترء وتم دعم الباب بقضيبين من الحديد في وسطه» كما جرى تغليف 
الوجه الخارجي للباب بصفائح من الفضة المطلية بالذهب» وتم صنعه 
في مصنع شيخ الصاغة بمكة المكرمة الشيخ محمود يوسف بدرء كما 
)١(‏ للمزيد من المعلومات والتفصيلات يرجع إلى المصدر: عبيدالله محمد أمين كردي» 

الكعبة المعظمة والحرمان الشريفان» ص .195-١5١‏ 


خرف عمارة المسجد الحرام والمسجد النبوي في العهد السعودي 


صفح الباب بثلاث عشرة لوحة ذات شكل بيضاوي مكتوب في وسطها 
أسماء الله الحسنى» وقد صنعت من الفضة المطلية بالذهب» واستغرق 
العمل في هذا الباب ثلاثة أعوام'''. وتم تركيبه في ١5‏ ذي القعدة 
5 ه» واستمر حتى سنة 948١١ه‏ مع عمل الصيانة اللازمة عليه كلما 
قلي الامو ذلك 

وفي جمادى الأولى من سنة 794١ه»‏ الموافق أبريل عام 1918م, 
وكيا كان الك خالت بن عنة الوم آل سعود ‏ يرحمه الله يؤدي 
الصلاة داخل الكعبة المشرفة رأى أن بابها قد اعتراه الخلل من جراء 
تآكل الجزء المتصل بإطاره الخارجي» مما أصبح من الصعب فتحه 
وإغلاقه بسهولة. 

وكان هذا الباب قد مضى على صنعه حوالي خمس وثلاثين سنة 
كير داه دام املف كانه شياع بات تعدو دور اعانات 
متطورة لوضعه مكان الباب الأول» وقد بوشر في وضع الدراسات 
والتصميمات الفنية للباب الجديد» وقام بتصميمها مهندسون مختصون 
فى الزخارف الإسلامية» وبعد أن تمت الموافقة الكريمة على 
العيجياة النهائية أنشئت ورشة خاصة؛ يشرف عليها شيخ الصاغة في 
مكة وعدد من الفنيين المهرة. 

وتضمنت التصميمات النهائية تحقيق الانسجام بين ستارة الكعبة 
المشرفة وبابهاء واعتماد خط (الثلث) في كتابة الآيات الكريمة وأسماء 
الله الحسنى» مع تنفيذ أعمال الزخرفة حفراً ونقشًّا بالذهب مع وضع 
في ننه موا لح 


من وشافد عباس اقصةالتوسة الكرق» عن 13 
ص .1١‏ 
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وبعد إكمال التجارب الأولية» بوشر في التنفيذ الفعلي لصنع الباب» 
رولك ميب الق العربي المخودى تامين كميات الذهب اللازمة التي 
بلغت 58١(‏ كيلوجراما) من عيار 2/4949 وبلغت تكلفته ١١,47١,٠٠٠‏ 
ريالاً» كما صنع باب داخلي للسلم المؤدي للسطح الخارجي يحمل 
الزخرفة والخطوط والنقوش نفسها التي على الباب الخارجي للكعبة» 
ويبلغ عرضه ٠/اسم‏ وطوله ٠1١سم؛‏ وصنع من الخشب وبسمك أقل من 
باب الكعبة» ثم تمت كسوته بصحائف من الحديد المحلاة بمسامير 
وشرائح مصنوعة من الفضة والذهب"' . 

وكذلك صنع قفل جديد لباب الكعبة المشرفة» حيث إن القفل 
القديم يعود عهده إلى عهد السلطان العثماني عبدالحميد الثاني» وتم 
الانتهاء من صنع البابين الداخلي والخارجي للكعبة المشرفة في غرة ذي 
الحجة سنة 148١هء‏ وهذا يدل على اهتمام الحكام من آل سعود بأمور 
الحرمين الشريفين وعمارتهماء والعناية بهما. 


إطار الحجر الأسود: 


أما عن إطار الحجر الأسود فيقال: إن أول من قام بعمل إطار 
للحجر الأسود هو عبدالله بن الزبير رضي الله عنه» ثم الخليفة العباسي 
هارون الرشيد. 


أما فى العهد السعودي فقد جدد الإطار الفضي المحيط بالحجر 


الأسود مرتين كان آخرها عام 7494١ه»‏ وقد بلغت كمية الفضة المصنوع 
منها الإطار خمسين كيلو جرامًا» وصلع في مكة وبأيد 1 


833 عاب قناي فده اللسكة العرويء من عه 


نكيف عمارة المسجد الحرام والمسجد النبوي في العهد السعودي 


تجديد مقام إبراهيم عليه السلام وتوسعة المطاف: 


المشرفة» كما ورد في الأحاديك والآثار: 00 255 ا 
قال تعالى : لوَأيِدُوا من َكَل إؤهتم صل 204. 

كان المطاف يضيق بأعداد الطائفين في مواسم الحج وغيره من 
المواسم الدينية» الأمر الذي أدى إلى التفكير في إيجاد حل لإزالة 
المبانى المقامة قرب الكعبة المشرفة مثل المبنى المقام فوق بئر زمزم, 
والمنبر المقام بجانب مقام إبراهيم عليه السلاه””. 
بحيث ينزل الحجاج إليها بدرج يصل إلى فوهة البئر وتوجد بجانب البثر 
أماكن للشرب مركب عليها عدد من الصنابير ومنها يشرب الناس ماء 
زمزم بارداء وتم فصل الرجال عن النساء»؛ فخصصت مداخل وأماكن 

1 0 5 )42 51 

التأسيسي لرابطة العالم الإسلامي الذي اقترح إزالة الزوائد التي تعيق 
الطائفين والقائمين والركع السجود. وذلك عندما رفعث مذكرة إلى 
الملك فيصل يرحمه الله بتاريخ 77/ /١١‏ 184١ه‏ بتوقيع عدد من 


000 رابطة العالم الإسلامي: : بيان حول مقام إبراهيم عليه السلام (الطبعة الأولى» مكة) مكة 
للطباعة والنشر)» ص ”3. 

زفة سورة البقرة» الآية : ,.١56‏ 

زهرة وزارة الإعلام في خدمة ضيوف الرحمن» ص 6لا. 

() وزارة المالية والاقتصاد الوطني: مشروع الملك عبدالعزيز لتوسعة وعمارة المسجد 
الحرام. جك ص .8١‏ 


العلماء الذين يضمهم مجلس الرابطة» وجاء في المذكرة ما يأتي : اانظراً 

لما يسببه مقام إبراهيم من عرقلة لحركة الطائفين وما يحدث من ازدحام 

شديد عندهء فإن أعضاء المجلس التأسيسي لرابطة العالم الإسلامي يرون 

ما يأتي : 

3 إزالة جميع الزوائد التي فوق مقام إبراهيم عليه السلام كالهيكل 
القائم عليه؛ والعقد المسمى «باب بني شيبة»؛ لأن معظم الزحام 
ف السلاف إتما تكن عن وود هده الرواقد العى لأ ضدرورة 
لبقائها . 1 

5 أن يجعل على المقام صندوق من البللور السميك القوي» ويكون 
مدوراء وبارتفاع مناسب لا يعيق حركة الطائفين» وبذلك تحصل 
التوسعة لهذا الجزء من المطاف» ويزول الزحام من المنطقة 
الواقعة بين مقام إبراهيم عليه السلام والكعبة المشرفة». 
ومن هنا ينتفي اعتقاد بعض العوام بأن قبراً لإبراهيم ‏ عليه السلام ‏ 

في هذا الموضع عندما يتسنى لهم رؤية مقام إبراهيم عليه السلام على 

الواقع. وقد أقر الملك فيصل ما قرره العلماء في المجلس التأسيسي 

للرابطة» وأمر بتنفيذه على الفور» وتم عمل ذلك على أحسن وجها'". 
وقد صنف الأستاذ عبدالرحمن المعلمي رسالة في مقام إبراهيم حول 

جواز تأخير المقام عن موضعه عند الحاجة؛ لتوسعة المطاف؟ وتحمل 

هذه الرسالة الأدلة القاطعة على جواز ذلك مما حسم أي خلاف حول 

هذا الموضوع”" . 

.8-١ رابطة العالم الإسلامي: بيان حول مقام إبراهيم عليه السلام؛ ص‎ )١( 

(؟) عبدالرحمن بن يحيى المعلمي: مقام إبراهيم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام (الطبعة 


الأولى.» 4لا١ه)‏ ص »١‏ وزارة الإعلام: عمارة المساجد الأنموذج السعودي لبناء 
و ص م 6 1 


طرف عمارة المسجد الحرام والمسجد النبوي في العهد السعودي 


وصف المقام الجديد ومقاساته: 

مساحة مقصورة المقام قبل التوسعة « 5 - ١8‏ متراً مربعًا. 

مساحة المقام بعد التوسعة ١١٠ ١١٠١‏ سم - 5,758 مترا مربعا 
تقريبا . 

وقد بلغ قطر الغطاء الزجاجي (١8/سم)؛‏ وسمكه (١7سم),‏ 
وارتفاعه (15اسم)؛ ووزنه (١٠٠١كج)»؛‏ منها ٠٠١(‏ كج) وزن القاعدة 
النحاسية والباقي وزن الغطاء الزجاجي» ووضع في أعلاه حلية من 
النحاس تشبه الكرة عليها هلال» أما القاعدة الرخامية فإنها صنعت من 
أجود أنواع الرخام المحلي بارتفاع (0/اسم). 

وبذلك تصبح التوسعة التي أضيفت للمطاف حوالي 17 0 
مربعاً. مما سهل حركة الطائفين» ويسرت الرؤية الجيدة للطائفين حول 
الكعبة. دكا سرك توم زليه كام ابراقي عليه السلام - بوضوح داخل 
المشمو ار 1 . وقد أقيم احتفال عظيم بمناسبة إزاحة الستارة عن 
الله مين ليت ا ل 
عام 1951م على شرف الملك فيصل بن عبد العزيز آل سعود ‏ رحمه الله - 
حضره جمع غفير من العلماء والوزراء وشخصيات إسلامية بارزة» وعدد 
من أعضاء السلك الدبلوماسي المعتمدين لدى المملكة لتمثيل بلدانهم» 
وأعضاء المجلس التأسيسي للرابطة آنذاك» وكان هذا العمل إضافة عظيمة 
افيفف الل مكبروغات لشن والقطاء ء التي تقوم بها حكومة المملكة العربية 
السعودية باستمرار لخدمة الحرمين الشريفين لراحة ضيوف الله من الطائفين 
والمعتمرين وحجاج بيته الحرام وسلامتهم وأمنهه9؟. 


.101-١44 حامد عباس: قصة التوسعة الكبرى» ص‎ )١( 
, 6 هعم وزارة الإعلام السعودية : عمارة المساجد الأنموذج السعودي لبئاء بيوت الله ص‎ 
.189- 1١87” وعبيدالله محمد أمين كردي : الكعبة المعظمة والحرمان الشريفان» ص‎ 


اهتمامات آل سعود بالكعبة والمطاف بام 


وقد سلم الملك فيصل بن عبدالعزيز ‏ رحمه الله مفتاح الغطاء 
البللوري لمقام إبراهيم ‏ عليه السلام ‏ إلى آل الشيبي ‏ سدنة بيت الله 
الحرام ‏ لفتحه عند الحاجة”" . 

وفي أوائل عام 514١ه‏ أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك فهد 
ابن عبدالعزيز أمره السامي الكريم بعمل تصميم مناسب لمقصورة مقام 
إيراهيم - عليه الصلاة والسلام ‏ تكون بشكل أفضل مما كانت عليه» مع 
عدم تغيير موقع المقام أو المقضورة مما هي عليه. 

وعلى إثر ذلك تم عمل تصميم مناسب تم من خلاله التغيير فقط 
للهيكل المعدني والقبة والهلال التي على القفصء مع تغيير لون رخام 
القاعدة الخرسانية التي عمل المقام والقفص البللوري» وتم إنجاز هذا 
العمل على النحو الاتي: 

جرى تغبير الهيكل المعدني النحاسي المطلي بالذهب المركب على 
مقام إنزاافيم فيه الساقم - توركل بحاس ديد دن جودة عالية 
ونحاس فاخرء كما تم طلاء شبكه الداخلي بالذهب الجيدء 
الخارج زجاج مقاس عشرة ملليمتر ليعطي رؤية واضحة لشكل المقام 
وموقع القدمين الكريمتين» ومن النوع المقاوم للحرارة والكسر وتقلبات 
الطفس: 

كما تم تغيير الكسوة الرخامية للقاعدة الخرسانية التي عليها القفقص 
البللوري والمقام من رخام الجرانيت الأسود المصنوع من رخام وادي 
فاطمة إلى رخام كرارة أبيض صافٍ ومحلّى برخام جرانيت أخضرء 
ليلائم شكل المقام ولونه» وليصبح بشكل انسيابي» بعد أن كان ذا شكل 
مضلعء وليتناسب مع رخام المطاف الناصع البياض» وتم الانتهاء من 


.71 211-١6 رابطة العالم الإسلامي: مقام إبراهيم عليه السلام» ص‎ )١( 


الوق عمارة المسجد الحرام والمسجد النبوي في العهد السعودي 
6 للا الا ةا ا ل ا سي بلي 


هذا المج كن ميا يوم الأربعاء ١؟1/‏ ١14168/1ه''»‏ جعل الله ذلك 
في موازين خادم الحرمين الشريفين وحكومته الرشيدة. وقد سهل هذا 
التصميم الجديد حركة الطائفين حول الكعبة المشرفة؛ وقلل من التزاحم 
عند مقصورة مقام إبراهيم عليه السلام» وجعل حركة الطائفين في 
انسياب مستمر دون وجود أي عوائق» واتسعت مع ذلك منطقة المطاف 
حتى وصلت فى أوقات الذروة إلى الأروقة الشمالية والجنوبية وحاجز 
قبو زمزم» لانن نشاهد أن بعض الطائفين يطوفون في الدور الأول 
والأسطح وخاصة في أيام الحج بعد النزول من عرفة. 
تاريخ كسوة الكعبة المشرفة؛ وتطور صناعتها: 

أول من كسا الكعبة المشرفة في العصر الإسلامي هو النبي وَل 
تيقد كاه الات العتقة يعد كه تك عام قاد كتباقا! ابويكر 
الصديق ‏ رضي الله عنه ‏ بالثياب البيضاء (القباطي)؛ وجاء عمر بن 
الشفلات د رفيا للة ع دافا بالقناط امن بيع لحان » بوكدلك 
فعل عثمان بن عفان رضي الله عنه؛ حيث كباها بالقباطي والبرود 
اليمانية2؟ , 

وفي عصر بني أمية اهتم خلفاؤهم بكسوة الكعبة المشرفة اهتماماً 
بالغا؛ فكسا معاوية بن أبي سفيان الكعبة كسوتين في العام» كما أجرى 
معاوية الطيب لتطييب الكعبة المشرفة» وعندما انتهى عبدالله بن الزبير 
من بناء الكعبة المشرفة عام 4ه كساها بالقباطي والديباج الخسرواني» 


)00 عبيدالله محمد أمين كردي : الكعبة المعظمة والحرمان الشريفان عمارة وتازييفا 
ص 5م . 

() الأزرقي: أخبار مكة» ج١»‏ ص 501 - 1907» والفاسي: شفاء الغرامء» جاء 
ص .15١- 1٠١‏ 1 


اهتمامات آل سعود بالكعبة والمطاف م" 


وكذلك فعل الحجاج بن يوسف الثقفي بأمر الخليفة عبدالملك بن مروان 
طوال حكمه. 


وفي عام ١4ه‏ قدم الخليفة الوليد بن عبدالملك إلى مكة المكرمة 
لأداء فريضة الحج وأحضر معه كسوة للكعبة مصنوعة من الديباج» وقد 
استمر خلفاء بني أمية في كسوة الكعبة حتى نهاية العصر الأموي0'. 

وكذلك اهتم الخلفاء من بني العباس بكسوة الكعبة اهتماماً كبيراً» 
وكانت تصنع من أجود أنواع الحرير»ء وكانت تكسى في بعض السنوات 
ثلاث" مرات فى السئة:: كما أن الخلفاء من بنى العبامن كانوا يتصتعون 
كسوة الكعبة من الديباج الأحمر والقماش الأبيض القباطي؛ والديباج 
الأبيض والحرير الفاخخحر وخاصة في أيام قوة الدولة العباسية وقوة 
خلفائها . 


وبعد ذلك تنافس السلاطين في الدولة الإسلامية ممن يتبع لهم ولاء 
الحجاز في إرسال كسوة الكعبة كل عام؛ وذلك خلال العصر 
المملوكي» ثم العصر العثماني؛ وكانت تصنع من الحرير والديباج""'. 


ال ل ا ل كه ا 0 
ا ١‏ 0 1 
(1). شين باسلامة: تاريخ الكعبة المعظية» صن 68؟: 


هعم سيد ممحمد الدقن: كسوة ة الكعبة المعظمة عبر التاريخ» (الطبعة الأولى» القاهرة» 
3 لما الا ا 


(6) أحمد عبدالغفور عطار: الكعبة والكسوة» ص ؟5١.‏ 
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وبعد عودة الحجاز للحكم العثماني استمر إرسال الكسوة إلى مكة 
المكرمة سنوياً حتى استطاع الملك عبدالعزيز ‏ رحمه الله ضم الحجاز 
ضمن وحدة المملكة» فأمر ابنه الأمير فيصل النائب العام في الحجاز في 
عام 5ه بصنع كسوة للكعبة المشرفة على وجه السرعة» فصنعت من 
الجوخ الأسود الفاخرء وعمل لها حزام مطرز بالقصب» وكتب على 
الحزام بعض الآيات القرآنية بالقصب المذهب» وقامت إدارة الشؤون 
المالية برئاسة الشيخ عبدالله السليمان بتوفير المبالغ المالية اللازمة 
لذلك» وكسيت بها الكعبة المشرفة في موعدها المحدد في اليوم العاشر 
من ذي الحجة سنة 506 ١١ه.‏ 

وفى محرم سنة 1757ه أصدر الملك عبدالعزيز أمره السامي بإنشاء 
دار خاصة لصناعة الكسوة» فتم إنشاء هذه الدار بمحلة أجياد أمام دار 
المالية بمكة المكرمة» على مساحة من الأرض تبلغ نحو )١6٠١(‏ متر 
مربع» وقد تم إنجاز المبنى في نحو ستة أشهر» وتعد هذه الدار أول دار 
تؤسس لصنع كسوة الكعبة المشرفة في مكة المكرمة» وبجوار الحرم 
المكي الشريف. وهذا يدل على اهتمام الملك عبدالعزيز بالحرمين 
الشريفين» وإبعاد مسألة صنع كسوة الكعبة عن التيارات السياسية» أو 
الاستجداء من الآخرين. 

وفي الوقت نفسه تم توفير الآلات والمواد اللازمة لصنع الكسوة من 
حرير وأصباغ وقصب,. والأنوال التي ينسج عليها القماش» كما تم 
تأمين الفنيين العاملين في هذه الصناعة» وقد بذل الأمير فيصل جهوداً 
عظيمة في توفير هذه الاحتياجات» وبجودة عالية جداً. 

وفي أول رجب من عام 7245١ه‏ وصل من الهند إلى مكة المكرمة 
اثنا عشر نولاً يدوياً» وأصناف فاخرة من الحرير والأصباغ. والعمال من 
الفنيين اللازمين لذلك» وكان عددهم ستين عاملاً» وتم حالاً نصب 
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الأنوال» وسار العمل بجد حتى تم صنع كسورة الكعبة لأول مرة في مكة 
المكرمة في شهر ذي القعدة عام 45 17١ه.‏ 

وقد كسيت الكعبة المشرفة في حج عام 145١ه‏ بهذه الكسوة» 
كاتف مهدر نر واعيؤواز للسشكوية السعودية وكافقينا» الوا علدنا 
الأجر والثواب من اللهء والدعاء من كافة المسلمين» وكانت على 
أحسن صورة من إتقان الحياكة وجمال التطريز» مما جعلها تنافس ما 
كان يصنع من كسوة قبل العهد السعودي» وذلك لما بذله الملك 
عبدالعزيز ‏ رحمه الله من مال وجهد لإخراج كسوة الكعبة بالمظهر 
اللائق ببيت الله الحرام. 

واستمر مصنع كسوة الكعبة المشرفة في مكة المكرمة يتطور عاماً بعد 
آخرء ويقدم له الملك عبدالعزيز ‏ رحمه الله كل دعم مادي ومعنوي . 
ول قة #وعاذى كارع كببوة الكعة التفرفة مصيوعة بادك لعو 
53 استمر ذلك أعوامًا عدةع ثم أصبحت مصر منذ سنة 1708ه ترسل 
كسورة الكعبة المشرفة سنوياً يصرف عليها من ريع أوقاف الحرمين 
الشريفين بمصرء وفي عام 7817١ه‏ تم إعادة تشغيل مصنع كسوة الكعبة 
المشرفة بمكة المكرمة» وقد استمر هذا المصنئع في صنع كسوة الكعبة 
حتى تقرر إنشاء مصنع جديد لكسوة الكعبة. 

ففي عام 1797ه أمر الملك فيصل رحمه الله بإنشاء مصنع 
جديد لكسوة الكعبة وعلى أحدث طراز» وحدد موقعه في منطقة (أم 
الجود) على الطريق القديم بين مكة وجدة» وقد زود هذا المصنع 
بأحدث الآلات الخاصة بالنسيج الآلي» بالإضافة إلى الأنوال اليدوية؛ 


)000( سيد محمد الدقن: كسوة الكعبة المعظمة عبر التاريخ» ص 25١59 - 5١6©‏ وأحمد 
عبدالغفور عطار: الكعبة والكسوة. ص /ا9١.‏ 
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ودواليب لف الغزل على البكر»ء وقد تم افتتاحه في يوم السبت ‏ ربيع 
الآخر عام 17917ه الموافق 7 مارس من عام //191م2 في عهد الملك 
الك وا تعدا لويف وتخمه الله 7 

وقد تم تفويض وزارة الحج والأوقاف بالإشراف على إنشاء المصنع 
وتشغيلهء وتأمين ما يحتاجه من مواد خام من حرير وقصب ونحوه. 
وكذلك تأمين أفضل الفنيين المهرة في هذه الصناعة» وقد رعى الأمير 
فهد بن عبدالعزيز ‏ حفظه الله ولي العهد آنذاك حفل افتتاح هذا 
المصنع”" . 

وقد تواصلت جهود خادم الحرمين الشريفين الملك فهد بن 
عبدالعزيز ‏ حفظه الله نحو الاهتمام بصناعة كسوة الكعبة المشرفة» 
وتطوير مصنعها وتجهيزه بأحدث الآلات والمعدات والمواد من أقمشة 
وأصباغ وعمالة فنية عالية التدريب. وبفضل من الله ثم بفضل جهود 
خادم الحرمين الشريفين ‏ حفظه الله المتواصلة في تحقيق الشكل 
الأمثل من حيث جودة المادة الخام». وجودة الصناعة التي لا تضاهيها 
أي صناعة للكسوة من قبل» فقد أصبحت كسوة الكعبة المشرفة تصنع 
بأيد سعودية في مكة المكرمة» ويتم صنع أكثر من كسوة في العام 
الواحد؛ لتكون جاهزة لوضعها على الكعبة المشرفة في أي وقت من 
العاميحوقة يذلك اللدولة عله بماد عظء ون لخادت لكر ايده 
في أبهى صورة لها من حيث جودة الحرير ونقاء خيوط القصب 
المستعملة في صنع الكسوة» مما جعلها تبقى طوال العام وكأنها جديدة 
تسر الناظرين إليهاء وتعبر عن اهتمام حكومة خادم الحرمين الشريفين 
)١(‏ سيد محمد الدقن: الفضدز الشابق ؛ ص ١751-؟71.‏ 
(0) يوسف علي عبدالرحيم : كسوة الكعبة بين الماضي والحاضر (مجلة عمار» العدد الثاني 

والعشرون. أبريل 1988م),» ص 57. 


وولي عهده الأمين بالكعبة بصورة خاصة» والحرمين الشريفين ومكة 
الح مدا لمقية السحورة عور امه 


ستارة باب الكعبة : 


لقد كانت كسوة الكعة المشرقة تشمل كسوة خاصة نات الكعية 
عرفت بستار باب الكعبة. وقد تم صنع هذه الكسوة الخاصة بستار باب 
الكعبة جنبا إلى جنب مع صنع كسوة الكعبة المشرفة؛ وجاء صنعها في 
حلة جميلة تليق بأحب بقعة إلى الله وإلى رسوله كَلِه وإلى كافة قلوب 
المسلمين التواقة إلى رؤية بيت الله الحرام. وكان أول مرة صنع فيها 
ستار على باب الكعبة في عام ١١٠8ه.‏ وفي العهد السعودي أصبحت 
هذه الستارة تصنع مع كسوة الكعبة من الحرير الأسود النقي من نسيج 
كسوة الكعبة نفسهء وتتميز هذه الستارة بالآيات القرآنية الكريمة المكتوبة 
بخيوط الفضة المطلبة بالذهب بخط الثلث الرائع» وهي بارزة عن ستارة 
الكعبة» وارتفاع الستارة سبعة أمتار» وعرضها 1,5 متر» وتجمع من أربع 
قطع يتم وصلها وجمعها رأسياً. 
حزام كسوة الكعبة المشرفة : 

ويتكون حزام الكعبة من قطعة فنية باهرة شديدة الدقة تحيط بالكعبة 
المشرفة كالمعصم» ويقع الحزام في بداية الثلث الأعلى من الثوب 
بعرض (40 سم) وبخط مستقيم» وتكتب عليه آيات قرآنية كريمة بخط 
الثلث البارز بخيوط من الفضة المطلية بالذهب بخط أحسن الخطاطين 
المعروفين في مكة المكرمة» وفي نهاية الحزام يكتب تاريخ صنعهاء 
وأنها صنعت في مكة المكرمة» واسم الملك الذي صنعت في عهده في 
العهد السعودي الزاهر: ويبلغ طول حزام الكعبة المشرفة (87) مترأء 
ويتألف من )١5(‏ قطعة» في كل جانب أربع قطع يتم وصلها مع بعضها 
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قبل تركيب الحزام في الكسوة» وتحت الحزام توجد في كل جانب من 
جوانب كسوة الكعبة المشرفة الأربعة قطعتان مستطيلتان» وثلاث قطع 
صغيرة تشبه القناديل» ما عدا جهة باب الكعبة المشرفة ففيه قطعة واحدة 
فقط في الجانب الأيمن العلوي لستارة باب الكعبة» وتسمى هذه القطعة 
(الإهداء)» فيصبح عدد القطع المستطيلة التي تحت حزام الكعبة سبع 
قطع واثني عشر قنديلاً» وفي كل ركن من أركان كسوة الكعبة توجد قطع 
مربعة تسمى (الصمدية) كتب عليها سورة الإخلاصء وأما القطع التي 
تحت الحزام فمكتوب عليها آيات قرآنية كريمة مثلها مثل الحزام 
العلوي. ويبلغ ما يحتاجه حزام الكعبة في كل جانب أربع قطع» وستارة 
يابها من حيرط الح المظفية سنا لتحي يقدن وزقه بخر ا لي 110) 
كيلد7" , 


)١‏ أحمد عطار: الكعبة والكسوة؛ ص 2148-1١95‏ ويوسف علي عبدالرحيم: كسوة 
الكعبة بين الماضي والحاضر (مجلة عمارء العدد الثاني والعشرون» أبريل 1994م)» 
ص 507: وأحمد العباسي: عمدة الأخبارء (الطبعة الخامسة, القاهرة» با ت)» ص 
119-4. 
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انعمو انج يو سهدت قد قات تلوانت جا عو اجسييد ا ع عبان وي حا حو حم لذ جد مويب مف هين د 
و نبي سه 140٠م‏ | دكوام) 


- تأسيس المسجد النبوي الشريف على يد رسول الله 

التوسعة الأولى للمسجد النبوي على يد رسول الله 
يكل عام /ا ه/111م. 

توسعة المسجد النبوي وعمارته في عهد الخلفاء 
الراشدين ؟١‏ - 2١‏ ه. 


توسعة المسجد النبوي وعمارته فى ١‏ الأموي 2*١‏ 
2 ب موي 


ب ١55‏ ه. 
توسعة المسجد النبوي وعمارته في الحصر العباسى 
؟3 505 ه., 


- توسعة المسجد النبوي وعمارته في المصر 
المملوكي 507 ؟7كه. 

- توسعة المسجد النبوي وعمارته في العصر العثماني 
مو د تطاله. 


اَن إشهر زفي (لريت 
تظريق ا رنبدى 6ن 945( / هكواى) 


تقع المدينة المنورة بين خط الطول (49,77,0) درجة» وخط 
العرض (4,58,09؟) درجة”' على هضبة عالية بارتفاع حوالي 555 متراً 
عن سطح البحر» ويحيط بها حرتان الحرة الشرقية والحرة الغربية 
وتخترقها ثلاثة أودية أشهرها وادي العقيق» وتبعد على مكة المكرمة 
حوالي (500) كيلو متراء وهي إلى الشمال من مكة المكرمة”") 
ويحدها من الشمال جبل أحدء ومن الشمال الغربي جبل سلع» ومن 
الجنوب الغربي جبل عير» وتكون هذه الجبال حداً فاصلاً بين ساحل 
تهامة والجزء الداخلي”" . 

وقد ورد في فضلها أحاديث عدة؛ فعن أنس بن مالك رضي الله عنه - 
أن رسول الله وَكةٍ دعا لأهل المدينة بالبركة في صاعهم ومدهم فقال: 
«اللهم بارك لهم في مكيالهم وبارك لهم في صاعهم ومدهم»””'.وعن 


)١(‏ الجمعية الجغرافية السعودية: دليل المواقع الجغرافية بالمملكة العربية السعودية» موقع 


المدينة المنورة. 

(0) وزارة الإعلام السعودية: دليل الحاج (الطبعة الأولى» جدة؛ دار عكاظ» 1417ه) 
ص 7"6. 

() صالح لمعي مصطفى: المدينة المنورة (الطبعة الأولى؛ بيروت» دار النهضة العربية» 
١4ام)‏ ص 1. 


(4) رواه البخاري: 481/5 حديث رقم 75844. 
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عبدالله بن زيد رضي الله عنه عن النبي يَكَِةِ قال: (إن إبراهيم حرم مكة 
ودعا: لها وحويث النلينة كنا حرم إبراهيم مكة» ودعوثٌ لها في مدها 
وصاعها مثل ما دعا إبراهيم عليه السلام لمكة»"''. وعن عائشة ‏ رضي 
الله عنها ‏ قالت: قال رسول الله َل : (اللهم حبب إلينا المدينة كحبنا 
مكة أو عي اللهم بارك لنا في صاعنا ومدّنا وصححها لنا وانقل حُمّاها 
إل ال 0 وعن أفي هريرة ‏ رضي الله عنه ‏ قال: قال رسول 
الله يكم «صلاة في مسجدي هذا أفضل من ألف صلاة فيما سواه إلا 
المتلعد العران”. 

وفي المسجد النبوي الشريف الروضة الشريفة التي ورد فيها عن أبي 
كر العد حوفي الله عنه ‏ قال: قال رسول الله عَللِِ: «ما بين بيتي 


ا : 2600 
ومنبري روضة من رياض الجنة) © . 


000( رواه البخاري: 1 حديث رقم اح وصحيح مسلم : حديث رقم 335 ., 

0( الجحفة: موضع بين مكة والمدينة» وهي ميقات أهل الشام» وتبعد عن المدينة المنورة 
الحجاز. ؟/؟7١-2175‏ وصالح حامد الرفاعي: الأحاديث الواردة فى فضل المدينة 
(الطبعة الثانية» المدينة المنورة» مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف» 
6ه 14م ص 1ل ١ا.‏ 

زفرة صحيح البخاري : 4/5 حديث رقم 21884 و/ا/؟>؟ حديث رقم انطوم 

000 صحيح البخاري: اذك حديث رقم 5١؛‏ وصحيح مسلم: حديث رقم 294 
وموطأ الإمام مالك : 35/١‏ . 

(0) مسند البزار: ١544/١‏ حديث رقم “الا ومسند أبى بكر الصديق: حديث رقم 21١8‏ 
وصالح الرفاعي: الأحاديث الواردة في فضل المدينة المنورة» ص 187١‏ وغيرها في 
كامل الكتاب . 


تأسيس المسجد النبوي الشريف وتطور عمارته حتى عام (45؟اه/0؟3ام) و 
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في المدينة المنورة يوجد مسجد رسول الله كَكِْةٍ الذي بناه بيده عندما 
هاجر من مكة المكرمة إلى المدينة المنورة في ربيع الأول للعام الأول 
للهجرة الموافق 577م2 وذلك أنه يَكةِ عندما وصل إلى المدينة المنورة 
ناكرا من مكة تزاحم حول ناقته المؤمنون ممن دخلوا في دين الإسلام 
يه كل واحد مهمأ يأعذ بخطامها ليستشيف رسول اله 8 راج 
منه أن ينزل عنده» لكن رسول الله يك كان يجيبهم قائلاً > اانا سييلها 
فإنها مأمورة»» حتى وصلت إلى مربد لتجفيف التمر يملكه سهل 6 
ولدا رافع بن عمرو بن ثعلبة بن النجارء وكانا يتيمين في حجر أسعد بن 
زرارة الأنصاري» فما أن بركت الناقة في هذه الأرض حتى نزل سول 
الله َلِهِ معلناً أنه سيبني مسجده في هذا المكان؛ فاشترى الأرض من 
ايها شد ونان ذه دنعها أبنو كر المنديقت وض :الله عتهدي هم 
ماله'"2»وأمر بقطع النخيل وتسويتهاء فجاء موقع التفد تو رط 
المدينة» فبنى عليها هو وصحابته الأخيار مسجدهء وكان بناء أساسه من 
الحجارة» وحوائطه من اللبن المصنوع من الطين» وكانت أعمدته من 
جذوع النخل؛ وسقفه من جريد (سعف) النخل بارتفاع سبعة أذرع» 
وجعل له ثلاثة أبواب» باب في مؤخرة المسجد من الناحية الجنوبية 
وباب في الجهة الغربية منه عرف بباب عاتكة» وسمي عا باب 
الرحمة» وباب من جهة الشرق عرف بباب عثمان» ويدعي أيضاً باب 
جبريل» وجعل سقف الأروقة الثلاثة من الجهات الغلاث7", وجاءت 


00 السمهودي: وفاء الوفاء» (الطبعة الرابعة» بيروت» دار إحياء التراث» 1515ها)ء ج21 
ص .5١4‏ 

فم محمد إلياس عبد الغني : تاريخ المسجد النبوي الشريف (الطبعة الثانية» جدة )2 مطابع 
المجموعة الإعلامية» 6ه)ا اص 5١‏ -275, 
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ناك لحف فين ذواضا اطول ا وتعيذراها عرف 2 اويا 
مجموعه )470١(‏ ذراع مربع - أي ما يعادل )١١5١(‏ متراً مربعاً» وجعل 
قبلته إلى بيت المقدس» وقد صلى النبي يكل بهذا المسجد ستة أو سبعة 
أشيلافى الجاة بيت المقددس» ثم نخول إلى اتجاه الكغية المشرفة قبل 
غزوة ة بدر بشهرين تقريباً”" استجابة . لقول الله تعالى : ظمَدْ زر تَكَبَ 
عيكى الشمل ولت هه 19 تفيلك هلق المنييل الداز 
1 0 انا وكانيت أول صلاة أذاهنا ود 
الله يي بعد تحويل القبلة هي صلاة العصرء وبعد ذلك أمر رسول الله 
كيه بسد الباب الذي من الناحية الشمالية باتجاه باب المقدس» وفتح باباً 
آخر في الناحية الجنؤبية باتجاه الكعبة المشرفة بمكة المكرمة”". وبنيت 


في تلك الجهة أروقة لحماية المصلين من حرارة الشمس والمطرء» 
وكانت ستة أعمدة؛ ثلاثة عن يمين المنبر وثلاثة عن شماله» وبقيت 
الأروقة في الناحية الشمالية كما هي عليهء وقد سكنها بعد ذلك أهل 
الصفة وهم من فقراء المدينة المنورة. ومع هذا التغير فإن حجرات 
أمهات المؤمنين ين التي كانت شرفي المسجد قرب جنوبه أصبحت قريبة 


فق مقلامة 'السجد دلا تن مؤهخرته 0 


)١(‏ علي السمهودي: خلاصة الوفاء بأخبار دارالمصطفى» تحقيق: محمد الأمين محمد 
الجكني» جزءان (الطبعة الأولى» المدينة المنورة» 5418١ه)؛‏ ص4ة4١.‏ 

(؟) سورة البقرة» الآية: .١44‏ 

(؟) محمد النجار: الدرة الثميئة في أخبار المدينة (الطبعة الثانية» المدينة المئورة» دار 
المديئة المنورة» 1514١ه))‏ ص 45 -600, ووزارة الإعلام السعودية: توسعة الحرمين 
الشريفين» ص »19-١5‏ وهاشم دفتردار وجعفر فقيه: توسعة ة الحرم النبوى الشريف 
(الطبعة الأولىء بيروت» مطبعة الإنصاف» /17١ه)‏ ص 79-70 . 

(4) محمد أحمد المنصوري: توسعة وعمارة المسجد النبوي الشريف. (رؤية حضارية )))1١١‏ 
000 


تأسيس المسجد النبوي الشريف وتطور عمارته حتى عام (45؟اهمةأؤام) وه" 


التوسعة الأولى للمسجد النبوي في عهد النبي 55ة: 


وبعد فتح خيبر في العام السابع للهجرة الموافق 1158م زاد عدد 
المسلمين وزاد مع ذلك عدد الذين يؤمون المسجد للصلاة فيه» فضاق 
المسجد بهم » فقال رسول الله كله : لمن يشري بقعة آل فلان فيزيدها فى 
المسجد بخير منها في الجنة»)» فقام عثمان بن عفان رضي الله عنه 
فاشتراها من ماله» ووهبها التوسعة المسجد'''» فأقاة وسول 07 
عمارة المسجد وجعله مربعاً ٠٠١‏ ذراع مريع في ٠٠١‏ ذراع مريع - 
ما مجموعه )3٠٠٠١(‏ ذراع مربع أي حوالي )1١600(‏ متر مربع'' 0 
يقول: «اللهم إنه لا خير إلا خير الآخرة اللهم ارحم الأنصار 
واخي مره "".«رعه] لأسا هو العا و السددا رامن الليوه 
وكانت أعمدته من جذوع النخل» وسقفه من الجريد» وارتفاع سقفه سبعة 
أذرع» وكان بناؤه يشبه البناء السابق لمسجده فَلِهْ مع اتساع مساحته. 
وجاءت الزيادة من الجهتين الشمالية والغربية» وبقى المسجد على حده 
من الناحية الجنوبية القبلية» ٠‏ فلقد زاد النبي وْةِ ثلاثة أعمدة في كل 
رواق» فأصبح عدد الأعمدة في الصف الواحد تسعة بدلاً من الستة التي 
كانت موجودة قبل الزيادة'”'. وقد أصبح المسجد النبوي بعد التوسعة 
الأولى له محاطاً بالبيوت من جميع جوانبه» كما أصبح بيت النبي وله 
وحوراك أنيات الجوسة قلا المشجدمن الناحة الشر ويه 


.1917/817 صحيح البخاري: كتاب المناقب» باب مقام النبي صء‎ )١( 

(؟) محمد إلياس عبدالغني: تاريخ المسجد النبوي الشريف» ص .4١‏ 

() سئن الترمذي: كتاب المناقب» باب في مناقب عثمان رضي الله عله : 0/ ادل 

0 م العباسي : عمدة الأخبار في مدينة المختار (مطبعة المدني» القاهرة» 
بات) ص ” ١‏ » ومحمل إلياس: تاريخ المسجد النبوي الشريفء ص 547. 

(60) محمد أحمد المنصوري: توسعة وعمارة المسجد النبوي الشريف (رؤية حضارية 0١1)؛‏ 
صن 57 
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ليح حي ل يي ا ا ا ا ل لو ا ا ل ع( ايح 2 و 


وفيَ هذا المسجد الشريف كان الني كَلِةٍ يجتمع إلى أصحابه يعلمهم 
ديلهم» ويجيب عن تساؤلاتهم» ويرسي دعائم السنة النبوية المطهرة في 
قلوبهم. ومنه انطلقت غزوات رسول الله يِه وفيه اتخذ النبي كك أهم 
القرارات لخدمة دين الله وخير الإسلام والمسلمين» فكان مقرأ للحكم 
والإدارة» وملتقئّ لأهل الرأي والمشورة من كبار الصحابة رضي الله 
عنهم. كما يضم المسجد الروضة الشريفة التي هي روضة من رياض 
الجنة؛ وهي المنطقة الواقعة بين منزل النبي ولِةٍ الواقع إلى جوار مسجده 
ومنبره (وهو الجذع الذي كان يصعد عليه النبي وَكةٍ للخطبة بالناس داخل 
المسجد)؛ وقد قيست المساحة التي تحتلها الروضة الشريفة» فكانت 
طول ز(ه مقر 0 وعندما توفي النبي كَلِ دفن في 
حجرة زوجته أم المؤمنين عائشة بنت أبي بكر الصديق رضي الله عنهماء 
فأدخل بعد ذلك قبره كَلِةِ داخل المسجد» وكذلك دفن بجواره صاحباه 
أبو بكر الصديق وعمر بن الخطاب رضي الله عنهما”"': وهذا المسجد 
هو أحد المساجد الثلاثة التي قال النبي كل فيها: «لا تشد الرحال إلا 
إلى ثلاثة مساجد؛ المسجد الوزام ومسجدي هذاء والمسجد 
الأقصى)””". وقال رسول الله يكِ: «صلاة في مسجدي هذا أفضل من 
لفن نلاة فيما سواه إلا اسهد 0 


() محمد أحمد المنصوري: توسعة وعمارة المسجد النبوي الشريف» ص 17 . 

(؟) وزارة الإعلام السعودية: عمارة المسجد الأنموذج السعودي لبناء بيوت الله ص .5١‏ 

إهرة صحيح البخاري: كتاب فضل الصلاة في مسجدي مكة والمدينة (90/ 1189). 

0( صحيح البخاري: كتاب فضل الصلاة في مسجدي مكة والمدينة 2))119٠9 /5١(‏ وصحيح 
مسلم: كتاب الحجء فضل الصلاة بمسجدي مكة والمدينة )١1946 /١6(‏ . وانظر أيضاً : 
ابن حجر العسقلاني: فتح الباري شرح صحيح البخاري (بيروت» طبعة دار المعرفة)» 
وهل وعلي السمهودي: خلاصة الوفاء بأخبار دار المصطفى؛ /١‏ 


,ه١5-6ه:٠‎ 


تاسيس المسجد النبوي الشريف وتطور عمارته حتى عام (1749ه/590ام) 1 باه ؟ 


كما أنه من السنة عدم رفع الصوت في المسجد النبوي» وعند 
العا ل ور الله كيه لقوله تجالى: :9# كام النن اموا ل كرا 
رتك 7 وق صَوْتِ - 2 مهروأ بجهروأ له بِلْمَولٍ كجَهَرِ محا بَعَْضٍ أن حب 


2 له رارم 3 - 2 - دعم سير 0 
؛ وأنثم لا سَتْعرود 9 َّ لين 8 ون ا صَواتَهُم عند رسو سول الله 5 
١‏ 


1 


ل موس سار هرك 0 ع 50 ل 1-0 


ذيبن أمتحن الله 0 للنقوئ لهم معفم واجر عَظِيمٌ 3 َّ لدت يسَادونَكَ 
من ورك لجرت حرسم لا يَمَقِلُرست 276 . وهذا التأدب مع رسول الله يل 
مطلوب فى حياته وبعل وفاته عَلِ. 


.4-7 سورة الحجرات» الآيات:‎ )١( 


شر ؤي اريت نر زطنرر اراي 


)مه2١‎ - ١( 


عندما تولى الخليفة أبو بكر الصديق ‏ رضي الله عنه ‏ الخلافة بعد 
وفاة الرسول كله في ؟١‏ ربيع الأول سنة ١هه‏ انشغل بحروب الردة عن 
توسعة المسجد النبوي» ولم يحدث أي تغير كبير في المسجد سوى ما 
ذكرته بعض الروايات من أن بعض سواري المسجد التى تحمل سقف 
اسه عنادها مطان النلفت و قافن ابو كي رقي الس اا ليا 
بجذوع جديدة» وأعاد القكف كما كان عليه فى اعهلا تر الله 5ه(" , 


ولنئن هخ المتدرت الا تتعدث أئ تخبير كين فن فرة خلافة أبي 
بكر الصديق - رضي الله عنه -» وذلك لقصرهاء حيث إنه ‏ رضي الله 
عنه ‏ توفى فى الثانى والعشرين من شهر جمادى الآخرة سنة 1ه 
الموافق ؟١؟‏ أغسطس سنة 574م» وقد دفن رضي الله عنه - بجوار 
المصطفى 6له""2. هذا من جهةء ومن جهة ثانية أن المدينة المنورة لم 
يزد عدد سكانها فى تلك الفترة» بل قلّ بسبب خروج عدد من أبنائها 
للجهاد في حروب المرتدين؛ كما خرج الكثير منهم ضمن جيش الفتح 
)١(‏ محمد النجار: أخبار مديئة الرسول المعروف بالدرة الثمينة . تحقيق: صالح محمد 

جمالء (الطيعة الثانية» القاهرة» دار الفكر» ال"اهفا ص ”2917 ومحمد إلياس 
© وزارة الإعلام السعودية: عمارة المساحد الأنموذج السعودي لبناء بيوت الله 

.5١ ص‎ 
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الإسلامي في بلاد الشام وبلاد العراق”'' بقيادة خالد بن الوليد» وسعيد 
ابن العاص» وعمرو بن العاصء والوليد بن عقبة؛ وأبي عبيدة بن 
الجراح رضي الله عنهم أجمعين. 

وبعد وفاة الخليفة أبي بكر الصديق تولى الخلافة من بعده الخليفة 
عمر بن الخطاب رضي الله عنهماء وفي عهده كثر عدد المسلمين» 
واتسعت المدينة المنورة عاصمة الدولة الإسلامية الأولى» وأخذ بالتفكير 
في توسعة المسجد النبوي حتى يتسع لجموع المصلين الذين ضاق بهم 
المسجد وساحاته. كما أن ظهور شيء من النخر في بعض الجذوع التي 
يستند إليها السقف قد عجل في إصلاح الخلل حتى لا يسقط سقف 
المسجد. فقرّر أمير المؤمنين عمر بن الخطاب ‏ رضي الله عنه ‏ توسعة 
المسجد وعمارته» وذلك بعد أربعة أعوام من توليه الخلافة» أي في عام 


ا 


وكان البناء قد شغل جميع جهات المسجدء» فدعا عمر بن الخطاب 
داوضئ اللة اغنه - أضحات البيوت”"التجاوزة للمستعد قتال > (اختاروا 

. ع 20 1 ع 039 
مني بين ثلاثة أمور؛ إما البيع فأثمن ‏ أي أقدر الثمن وأدفعه ‏ وإما الهبة 
فأشكرء وإما الصدقة على مسجد رسول الله يله وكانت إحدى الدور 
الملاصقة للمسجد للعباس بن عبدالمطلب عم رسول الله كَل أقطعه 
إياها ودعا له بالبركة فيهاء فأبى أن يتركها أول الأمرء لكنه ما لبث أن 
تصدق بها على المسلمين» فهدمت» وبنى له الخليفة عمر - رضي الله 


)000 عبدالعزيز بن عبدالرحمن الحصين: العناية بالمسجد النبوي وأثرها في خدمة الإسلام 
والمسلمين (بحوث مؤتمر المملكة العربية السعودية في مائة عام الرياض» ١١-1‏ شوال 
4 آه)ء ص .١7‏ 

(0) محمد النجار: أخبار مدينة الرسولء ص 47 - 45» ومحمد إلياس غبدالغني: تاريخ 
المسجد التنبوي الشريفء ص ”5# . 


تأسيس المسجد النبوي الشريف وتطور عمارته حتى عام (549اها/310ام) حل 


غشاح ذارا أخرىئ عوضا غنيا من نيف مال المسلس: "كينا اتقرىق 
نصف موضع دار كان خطظه النبي كَكةِ لجعفر بن أبي طالب وهو بالحبشة 
بواقة الف قراقما شدريي روسن لاعن ل ترسعة المتفودة . 


كما أن عمر - رضي الله عنه ‏ اشترى قرا أخري مد ثلانك جهات 
للمسجد؛ هي الجهة الشمالية التي بلغت الزيادة فيها حوالي ثلاثين 
ذراعاً» أي خمسة عشر مترأًء ومن الجهة الجنوبية حيث بلغت الزيادة 
نحو عشرة أذرع» أي خمسة أمتارء ومن الجهة الغربية نحو عشرين 
ذراعاًء أي حوالي عشرة أمتار. ولم يزد من جهة الشرق لوجود حجرات 
بعض زوجات رسول الله وه التي كن يعشن فيها في تلك الفترة. وبذلك 
جع طرل السعيمم الشمال إلى الوب 1401 )أراها خوالي 
(19,10) مترأء وعرضه )١11١١(‏ ذراعاً» حوالي ستين مترأًء وارتفاع سقفه 


30 "دراه سوال 0 


وقد بني أساس جدران المسجد بالحجارة بارتفاع قامة الرجل 
حوالي مترين إلا ربعاً» وجعلت الأعمدة التي تحمل السقف من جذوع 
النخلء» وبنيت جدرانه من اللبن» وسقّف بجذوع النخل والجريدء 
وغطيت جدرانه بلياسة طينية» وبني فوق السطح جدار ساتر بارتفاع 
نصف متر تقريباً» ولم يعمل أية زخارف» وزادت عدد أبوابه من ثلاثة 
أبواب إلى ستة أبواب هي : باب مروان في أول الجدار الغربي» نسبة 
إلى مروان بن الحكمء لوجود دار مروان بن الحكم هناك؛ والذي أطلق 


)١(‏ عبدالعزيز الحصين: العناية بالمسجد النبوي» ص ١7‏ عن أحمد عبدالحميد العباسي: 
عمدة الأخبار» ص/ا١٠١.‏ 

(؟) محمد النجار: أخبار مديئة الرسول» ص 95-9486. 

(9) محمد النجار: الدرة الثميئة في أخبار المدينة» ص ١5١‏ - 2155 ومحمد عبدالغني: 
تاريخ المسجد النبوي الشريفء ص ”47 - 44. 
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عليه فيما بعد باب السلام» وباب النساء في الحائط الشرقي»؛ وباب في 
الحائط الشمالي» فأصبح للمسجد بابان في الجهة الغربية هما: باب 
الرحمة (عرف سابقاً بياب عاتكة) وباب السلام» وبابان من الناحية 
الشرقية هما: باب جبريل» وعرف 00 ب (باب النبي) ؛ لأن النبي يلل يبد 
كان يدخل منه» كما عرف بباب النساء» واستحدث في الجهة اا 
اناك | ادعو ا لم تحدد الروايات التاريخية اسميهما. 


وكان الناس إذا رفعوا رؤوسهم من السجود نفضوا أيديهم ‏ فأمر 
عمر بن الخطاب ‏ رضي الله عنه ‏ بالحصباء فجيء بها من العقيق» 
صبيااي المسلة ذم برو ليها لطيو المطار ا قر لسع نري 
الل كما أن عمر ‏ رضي الله عنه ‏ جعل في مؤخرة المسجد 
رحبة خارجية عرفت بالبطيحاء حتى يجلس فيها الناس للحديث في أمور 
الدنيا ولمن يريدون إنشاد الشعر حتى لا يزعجوا المصلين بالمسجد”" 

ولم يعمل عمر ‏ رضي الله عنه سي 0 
ل ا ل ل 0 44 اوإناك أن تين 
أو تُصفّر فتفتن الناس)9 . 


وفد فقتل عمر - رضي الله عنه ‏ في 731 ذي الحجة سنة اه ودفن 
بجوار رسول الله كَكهِ وأبي بكر الصديق - رضي الله عنه -. 


)١(‏ وزارة الإعلام: عمارة المسجد الأنموذج السعودي لبناء بيوت الله» ص 5١‏ - ؟5. 

(0) محمد عبدالخني : تاريخ المسجد النبوي الشريف» ص 45. 

() محمد النجار: الدرر الثمينة في أخبار المديئة المنورة» ص ١6#‏ - 184. 

دع محمد المنصوري: : توسعة وعمارة المسجد النبوي الشريف (ضمن بحوث توسعة وعمارة 
الحرمين الشريفين» رؤية حضارية لمؤسسة ابن لادن السعودية)؛ ص 40. 


تأسيس المسجد النبوي الشر يف وتطور عمارته حتى عام (1149ه/550ام) وذح 
ل ل ري اا 


المسجد النبوي في عهد الخليفة عثمان بن عفان رضي الله عنه: 

عندما تولى عثمان بن عفان الخلافة بعد مقتل عمر بن الخطاب 
- رضي الله عنهما ‏ في أواخر عام 7ه أبقى المسجد النبوي على حالته 
التي كانت عليه في عهد الخليفة عمر بن الخطاب ‏ رضي الله عنه -. 
ولكن عندما أخذ المسجد يضيق بالمصلين وبالقراء» وخاصة في صلاة 
الجمجة"'"» وف الوقت نفسة:ظهرت الحاحة إلى تجدية بعقن أمقدة 
أروقة المسجد التي كانت من جذوع النخل بعد أن أصابها نخر شديد 
جعلها مهددة بالسقوط» استشار الخليفة عثمان بن عفان رضى الله عنه - 
كبار أصحابه في أن يعيد بناء المسجد ويوسعهء فاتتعيية ذلك» 
وأجمعوا على هدمه وتوسعته”"2. وعندما أقيمت صلاة الظهر من ذلك 
اليوم صلى عثمان ‏ رضي الله عنه ‏ بالناس» ثم صعد المنبر فحمد الله 
وأثنى عليه ثم قال: إني قد أردت أن أهدم المسجد وازيد فبة وأشهد 
أنني سمعت رسول الله يَكةِ يقول: «من بنى مسجداً بنى الله تعالى ‏ له 
يتااقي الصية”"" اوقل كان لى :في سلف وام عمر. رن المقطات :15د 
فيه وبناه» وقد شاورت أهل الرأي من أصحاب رسول الله يَكهْ على 
هدمه وبنائه وتوسعته» فما كان من الحضور إلا أن استحسنوا ذلك ودعوا 
له بالعون والتوفيق”*'» ولذلك شرع في هدم مسجد رسول الله يلِ وأعاد 
بناءه من جديد. 

وقرر أن تكون التوسعة من جهاته الثلاث؛ الجنوبية والشمالية 
والغربية فقط دون التعرض للجهة الشرقية» نظراً لأن بها حجرات أمهات 
(؟) السمهوري: وفاء الوفاء» ج237 ص .660٠‏ 


إفرة الهيثمى : مجمع الزوائد (طبعة دار الريان بالقاهرة» /41ؤام)ء جك ص ل . 
() محمد النجار: الدرة الثميئة فى أخبار المديئة» ص .١66‏ 
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امف كانت من جملة الدور التي اشتراها وأدخلها في توسعة 
المسجد دار أم المؤمنين حفصة - رضي الله عنها ‏ مما يلي القبلة 
وباقي دار العباس» ودور أخرى كانت ملاصقة للمسجد م٠‏ من الجهات 
الثلاث غ20 


وفي شهر ربيع الأول من عام 4ه شرع الخليفة عثمان ‏ رضي الله 
عنه ‏ في العمل» فهدم المسجد وأخذ في إعادة بنائه من جديد؛ كما 
هدم الدور المجاورة له بزيادة عشرة أذرع؛ حوالي (50,؛متراً) جعلها 
1 واحداً من جهة الغرب» وزيادة عشرة أذرع؛ حوالي (4,50 متراً) 
بزيادة رواق واحد من ناحية الجنوب» عكري دذزاضا من حفية لفسال 
(تسعة أمتار), فأصبح طول المسجد من الشمال إلى الجنوب )17١(‏ 
ذراعاً: حوالي (86 مترا)ء ومن الشرق إلى الغرب )١١:(‏ ذراعاً) 
حوالي (00 متر)”7 . 


وقد شيدت المباني بالحجارة المنحوتة بدلاً من اللبن المصنوع من 
الطين؛ وكانت المونة من الجصء أما الأعمدة فإنها بنيت من الحجر 
المنحوت تتخلله قطع من الحديد المغطى بالرصاص المصهور لتثبيت 
الحجارة بعضها مع بعض» وقد وضعت الأعمدة في أماكن الاعيدة 
الخشبية السابقة» وكان الخليفة عثمان - رضي الله عنه - يشرف على 


البناء بنفسه ) وبقضي معظم الأوقات مع العاملين في البناء يوجههم ويشد 


000 العسقلاني: : فتح الباري في شرح صحيح البخاري (دار الريان للتراث» القاهرة» 
/51وام) جاء ص 5175. 

(؟) ناجي محمد الأنصاري: : عمارة وتوسعة المسجد النبوي الشريف عبر التاريخ؛» ص 

69 محمد ماجد 1 عمارة المساجد (الطبعة الأولى» القاهرة. مطابع سجل 00 
117م)) ص 


تأسيس المسجد النبوي الشريف وتطور عمارته حتى عام (45؟اه//ة؟دام) 1 


من أزرهم مما جعل البناء ينتهي في فترة وجيزة لا تزيد على عشرة أشهر 
اناوس هه العم ةا 
من عه عق لعمل . 3 

أما السقف فقد تم خلعه وإعادة تسقيفه بخشب الساج محمولاً على 
جسور خشبية ترتكز على الأعمدة» وتم تبييضها بالجص» ولأول مرة تم 
عمل نوافذ الحائطين الشرقي والغربيء أما الأبواب الستة فلم يتم 
زيادتها» وتم فتحها في مكانها في التوسعة الجديدة على مسامتة ما كانت 
عليه أيام الخليفة عمر بن الخطاب ‏ رضي الله عنه -. 

:.ؤقال غبدالرحمن ين 'سفينة: رايت القصّه"" تحمل إلى عتمان د وض 
الله عنه ‏ وهو يبني المسجدء ورأيته يقوم على رجليه والعمال يعملون 
مهت تأتى الفلاة» فيصلي بهو ثم ريما نام في المسجل”” . 


.195-1١66 محمد النجار: الدرة الثمينة في أخبار المدينة» ص‎ )١( 

(؟) القصة: بفتح القاف وتشديد الصاد هو الجص» وقيل الحجارة من الجص وهو من مواد 
عن ابن منظور: لسان العرب: .197/١١‏ 

(”) محمد إلياس عبدالغني : المصدر السابق» ص 45-86. 
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ام 


إسباسلت ١‏ السام عسايما.. سيسيم ‏ ابميماسم. إساماما- لجماسا سكسل حسما امتسايط السام لم د 


ات اح ته 5 22 ها جح 25 ألا 2 ال 


98-2 2 9 2 ات 8229-23-2 9 يله 2 الل ل 0 


باب جبريله "ام 


باب ال كمه بأب الثماء 


للطخخسططل ]| 


.© عدر 0 ”*« ق 


لت اك امود بين 
و١0‏ 


توسعة الخليفة عثمان بن عفان رضي الله عنه ‏ لمسجد الرسول يل 


000000090001032 


دنج مجلة البناء : العدد (90") لسنة 1٠١8‏ اه ص 73737 


تأسيس المسجد النبوي الشريف وتطور عمارته حتى عام (1458ه/1110م) ا 
0-7 ل ل مي ات ا ل كد ا د و ا 1 لي 


المسجد النبوي قي عهد علي بن أبي طالب رضي الله عنه: 


كان المسجد النبوي الشريف يؤدي دوره كاملاً فى عهد الخليفة على 
ابن أبي طالب رضي الله عنه ‏ منذ مبايعته بالخلافة في عام 0"اه حتى 
مقتله ‏ رضي الله عنه ‏ في عام ٠4هء‏ ولم يحتاج إلى زيادة أو توسعة 
خلال تلك الفترة. كما أن تلك الفترة كانت فترة عصفت فيها أحداث 


سياسية مهمة في تاريخ الأمة الإسلامية صرفتهم عن العمارة(" . 


المسجد النبوي في العصر الأموي: 

بقي المسجد النبوي الشريف حوالي نصف قرن على حاله الذي بني 
عليه في خلافة عثمان بن عفان رضي الله عنه ‏ حتى سنة 4ه/ /1٠/ام‏ 
عندما قرر الخليفة الأموي الوليد بن عبدالملك توسعة المسجد النبوي 
الشريف وعمارته بإدخال حجرات أمهات المؤمنين وبعض الدور الأخرى 
يمن عساضة السجد لتوسعهه: ولذلك كنت لوالبة عق الهدينة المئورة 
عت بو عبد العرير ايجبرة ذلك زيامرم بكر واسجرات أنهات الدرتين: 
وذلك بعد وفاتهن رضي الله عنهن أجمعين» حيث كانت وفاة أم سلمة 
- رضي الله عنها ‏ سنة تسع وخمسين أو إحدى وستين» وهي آخر من 
مانت من أمهات المؤمنين» فاشترى عمر بن عبدالعزيز تلك الحجرات 
والدور المجاورة لها ومنها دور عبدالرحمن بن عوف الثلاث» ودار عبدالله 
ابن مسعود» ودار طلحة بن عبيدالله» ودار أبي سبرة بن أبي رهمء ودار 
عمار بن ياسر» وبعض دار العباس بن عبدالمطلب» ودفع لأصحابها 
أقباقها بسخاء؛ وبقيت حجرة عائشة ‏ رضي الله عنها على حالها”": 


.15-960 ناجي الأنصاري: عمارة وتوسعة المسجد النبوي الشريف عبر التاريخ» ص‎ )١( 
.51-40 (؟) محمد إلياس عبدالغني: تاريخ المسجد النبوي الشريف» ص‎ 
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والتى أصبحت جزءًا من أروقة المسجد من الناحية الجنوبية الشرقية حولها 
: 1 59 . )000 
جدار لوجود قبر النبي يَكةِ وصاحبيه بها رضي الله عنهما ‏ . 


وفي شهر صفر من سنة 88ه شرع عمر بن عبدالعزيز بهدم تلك . 
الحجرات والدور التي اشتراها وأدخلها في مساحة المسجد من ثلاث 
جهات هي الشرقية والغربية والشمالية» وقد أرسل إليه الخليفة الوليد بن 
عبدالملك بثائين ومزخرفين استقدمهم من ملك الروم؛ كما أرسل إلى 
الورك الدررة اأشوال عو الساساء ترون عدراة الس 

وما أن انتهت عملية الهدم حتى شرع البناؤون في البناء تحت 
إشراف عمر بن عبدالعزيز الذي كان يشرف بنفسه على جميع مراحل 
البناء. وقد بئيت الجدران بالحجارة المنحوتة بسمك (40 سم)» عدا 
الجذان الشبرفى الى :زان سمكة عق معر (خؤالئ 16 أمكرا) نشبت 
احجان كر قد النسية ادير ل" رون سي ارود لير 
الكلس) والقصة (الجص) مونة في البناء» وأقيمت الأعمدة من قطع 
الحجارة المنحوتة» ربطت مع بعضها بالحديد المغطى بالرصاص 
المصهور تحمل أعلاها جسوراً خشبية ترتكز مباشرة على تيجان 
الأعمدة» وتحمل الجسور سقفاً خشبياً من الساج» وكان للأعمدة قواعد 
مربعة وتيجان مذهبة» وكُسي جسم الأعمدة الخارجي بطبقة بياض» 
تصقل وتلمع حتى تظهر وكأنها رخام أبيض. وقد غطي وجه السور 
القبلي من المسجد بإزار رخام من أساسه إلى قدر القامة حوالي 
(1,70متراً)» ولف على الإزار بطوق رخام سمك الإصبع (؟سم) تقريباً: 


.1١١-١٠١ محمد النجار: أخبار مدينة الرسول» تحقيق: صالح محمد جمال» ص‎ )١( 

00 مسحمل بن جرير الطبري : تاريخ الأمم والملوك, جا ص 17/6. 

3 طبدالعرن الحصية ١‏ الناية بالعستسد اوس الفرينة زد بولك مل من البية لطر 
السعودية في مائة عام الرياض » /ظ-١١‏ شوال 9١51١ه).‏ ص .35١‏ 


تأسيس المسجد النبوي الشريف وتطور عمارته حتى عام (1747ه/ه59ام) لح 


ثم أقيم فوقه إزار أقل منه في العرضء وفوقه إزار ثالث بسمك الأول 
وو عع فيه ريه عق كا 

وقد ضمت الجهة القبلية من المسجد (جهة الجنوب) خمسة أروقة 
موازية لاتجاه القبلة» وضم الجناح الغربي ثلاثة أروقة موازية للحائط 
الغربي» وضم الجناح الشرقي ثلاثة أروقة موازية للحائط الشرقي» وضم 
الجناح الشمالي خمسة أروقة موازية للحائط الشمالي» وتفتح كل من 
الواجهة الجنوبية والشهالية على الصحن الذي يتوسط المسجد عن طريق 
أجل عكتن عفدا مكمولة على غشزة أفكدة + أن الوا يسان الشرفية 
والغربية فهما مفتوحتان على الصحن بواسطة أربعة عشر عقدأء» ومحمولة 
على ثلائة عشر عموداً: وقد كتيت تن أغلى العقود كتابات بها اسم 
الخليفة الوليد حول الصحن» وتتوج الواجهات الأربع شرفات تعبر عن 
جمال الفن المعماري الإسلامي”''. 

وظهرت في هذه العمارة المآذن الأربع المربعة» ل من 
زوايا المسجه يثارة يترارج 0 56 ذراعاً) أي حوالي 
7, ٠“امتراً)ء‏ ومساحة كل منها (8 ا 6) أذرع ‏ أي حوالي (5 < 5) 
أمنا "41و المكوات] تسلو ذل وعوونة كما زاى االوليةة أ بوات افد 
إلى عشرين باباً» ثمانية أبواب في الجهة الشرقية» ومثلها في الجهة 
الغربية» وأربعة أبواب في الجهة الشمالية» بخعل للسعه فتن 
7 وسفليًا من خشب الساج بارتفاع خمسة وعشرين ذراعاً تقريبًا» نحو 

ثني عشر مترأ الول كر وأنشئت حول المحراب مقصورة 
0 بتقوش وكتابات عربية جميلة . 


للك وزارة الإعلام السعودية : عمارة المساجد» ص .11-5١‏ 

(0) زين الدين المراغي: تحقيق النصرة بتلخيص معالم دار الهجرة ة (الطبعة الأولى» المدينة 
المنورة» المكتبة العلمية» 7٠5١ه)ء‏ ص هلاحكلا. 

(9) محمد النجار: أخبار مديئة الرسول» تحقيق: صالح محمد جمال» ص ١١٠١-؟١٠.‏ 
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وقد بلغت مساحة التوسعة التى تمت في عهد الخليفة الوليد بن 
عبدالملك للمسجد النبوي الشريف )١999(‏ مترا مربعا» وصارت 
السساعة الكلية الممحد 247 51) كرا عزيعاء 

وتعد هذه التوسعة تغيرًا نوعيًا كبيراً في الطابع المعماري الإسلامي 
حتى ذلك العصرء ليس من حيث المساحة وحسب» بل من حيث 
التطورات التي طرأت على عمارة المسجد في الإسلام» وأهمها بناء 
المحراب بالقبة المجوفة» والمآذن الأربع العالية» وعدد الأبواب ذات 
الفتحات المتعددة» وما رافق ذلك من زخارف ونقوش وكتابات 
وأقواس» واستخدام الرخام والفسيفساء التي لم تعرف من قبل في بناء 
المساجدء وتزويد المسجد بماء للشرب والوضوء زيادة في راحة 
الب 

وقد تم الانتهاء من بناء المسجد في أؤاخر عام ١ه‏ /١٠1لام2‏ وهي 
السنة التي حج فيها الخليفة الوليد بن عبدالملك» وزار فيها المسجد 
النبوي الشريف وأعجب كثيراً بالبناء””'» وأثنى على عناية واليه بالمدينة 
المنورة عمر بن عبدالعزيز» وأدرك أن ما أنفقه من مال لا يقدر بالنسبة 
للعمل العظيم الذي تم في بناء مسجد رسول الله يكل والأجر العظيم 
والثواب الكبير الذي سوف يناله من الله تعالى ‏ إن شاء الله لقاء عمله 
الجليل في سبيل بناء بيوت الله والعناية بها. 


000( عبدالعزيز الحصين : العناية بالمسجد النبوي الشريف» ص وك 
هع وزارة الإعلام : عمارة المساجد» ص كار 


تأسيس المسجد النبوي الشر؛ يف وتطور عمارته حتى عام (145اه/1550م) ىفق 


000 
بسر 002021118 000 550002 
باب السلاه 28-7 2 2233359 0 - 0 28-0228 
23-2-1827 22385282 28 2283-2-92 2 - << ا - 7 


10 
لاا وات ا ا ا 
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ل ب سو 0 ١‏ ا ار 
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07د 9 9 


: ع دم ماه دم 
بب د ال كمه 4 5 باب التمسكه 
2707228-22 2-83 ل د جد 1 ا 


ام 


جماحه :ده 
١‏ 
:دم مدلا 
و عع 0 228-229 3-238 عبس ورت 3 53-32223220222 ل 
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المسجد في عهد الرليد وم م + < 1 كات 


000 
المسجد النبوي: مسقط أفقي: عهد الخليفة الوليد بن عبدالملك 


4١-148‏ هااءلاد كلام 


مم ا 0ك 


)251 مجلة البناء : العدد (/ا7) لسنة 4٠5اهء‏ ص 00 


شوزااقب درك ؤدة, رجي 


(؟755- كهكم) 


توسعة الخليفة العباسي المهدي وعمارته  171(‏ 10اه): 


عندما تولى أبو جعفر المنصور الخلافة في الدولة العباسية عزم على 
توسعة المسجد النبوي الشريف» لكنه توفي قبل أن ينفذ ما عزم عليه 
وتولى من بعده ابنه المهدي بن أبي جعفر المنصور» ورغب في تنفيذ ما 
عزم عليه والده من بناء المسجد النبوي الشريف وتوسعته» ولذلك فإنه 
قدم في سنة إحدى وستين ومائة (4/ا/ام) إلى مكة المكرمة لأداء فريضة 
الحج» وبعد انقضاء الحج زار المدينة المنورة ورأى بنفسه أن المسجد 
النبوي الشريف يحتاج إلى توسعة وعمارة"'' حيث إنه مضى على عمارة 
الوليد بن عبدالملك السابقة أكثر من سبعين سنة» ولم يطرأ خلالها أي 
تعمير أو توسعة للمسجد النبوي الشريف ما عدا تغييرات محدودة قام بها 
الخليفة سليمان بن عبدالملك عندما حج في سنة 97ه وزار المدينة 
المنورة» فرأى أن المئذنة الواقعة فى الطرف الجنوبى الغربى من المسجد 
عند باب السلام تطل على (دار مروان بن الحكم)» وهي الدار التي كان 
ينزل فيها كبار زوار المدينة من الخلفاء والرؤساء» والتي نزل فيها في 
تلك السنة» فأمر بإزالتهاء فهدمت» فأصبح للمسجد النبوي بعد ذلك 
التاريخ ثلاث مآذن فقط”“. وكذلك ما قام به أمير المدينة عبدالواحد 


.1١” محمد النجار: أخبار مدينة الرسول» تحقيق: صالح محمد جمالء ص‎ )١( 
نور الدين السمهودي: وفاء الوفاء» ج7”ا» ص 4055-14 ومحمد النجار: أخبار مذينة‎ 4 
.٠٠١ الرسول» ص‎ 


فق عمارة المسجد الحرام والمسجد النبوي في العهد السعودي 


ابن عبد الله النضري سنة 4١٠ه‏ في عهد الخليفة الأموي يزيد بن 
عبدالملك من عمل شرفات جديدة على الأطراف العلوية لجدار المسجد 
المطل على صحن المسجد وخارجه”'» مما أضافت روئقاً معمارياً 
جديداً لعمارة المسجد في العصر الأموي. استمر الأخذ به في العمارات 
اللاحقة للمساجد والقصور ونحوها. 

وفي بداية عام 157ه (80/ام) عندما كان الخليفة المهدي في زيارة 
للمدينة المنورة عين جعفر بن سليمان بن علي بن عبد الله بن عباس 
والياً على إمارة المدينة المنورة» وأمره بتعمير مسجد رسول الله وَل 
عمارة شاملة وتوسعته. وقد ولي عبد الله بن عصام بن عمر بن عبدالعزيز 
آمو الأقراقة عن فلك التوسعة والبناة بتكليك من الخليفة الميدق” , 
حيث قام بتحديد الدور المراد هدمها بغرض إدخالها في توسعة 
المسجدء ومن تلك الدور دار مليكة» ودار شرحبيل بن حسنة» وبقية دار 
عبدالله بن مسعود التي يقال لها دار القراء» ودار المسور بن مخرمة 
الزهري التي تم تثمينها وشراؤها من أصحابهاء ثم هدمها"". 

وجاءت الزيادة في الجهة الشمالية من المسجد فقط. وقد اختلف 
المؤرخون في مقدار هذه الزيادة» فقيل: إنها )٠٠١(‏ ذراع؛ حوالي 
مسد مدر وقيل: إنها تتراوح بين (07 و 050) ذراعا؛ حوالي 
 05,0(‏ رلاةمتراً)ء والأرجح هي الرواية الثالية» حيث إن ذرع 
المسجد لم يبلغ (00) ذراع؛ ١6١(‏ متراً)””“» وإنما بلغ ١40‏ ذراعاً)؛ 


)١(‏ ابن كثير: البداية والنهاية» ج ١١‏ ص 4176 وعبد العزيز الحصين: العناية بالمسجد 
النبوي الشريف؛ ص50؟. 

هه محمد إلياس عبدالغني : تاريخ المسجد النبوي» ص 15. 

() محمد النجار: أخبار مديئة الرسولء ص .٠١4‏ 

دق محمد خلوصي : عمارة المسجد. ص 9ل!. 


تأسيس المسجد النبوي الشريف وتطور عمارته حتى عام (749اه/1390م) ف 


نر )"على اذرع محمد بو الحشن ين زبالة#المخزوى الذي الف 
كتابًا عن تاريخ المديئة في سنة 199١ه».‏ و70 ذراعاً (111,0١مترًا)‏ على 
ذرع على السمهودي (ت ؟977ه)0 , 


وقد قدرت الزيادة في عمارة المهدي حوالي )١500(‏ مترًا مربعًا'"'» 
ومسي للك تيتناطة الميتحة الكلة وحقجة) را وي 


وقد استخدم في هذه العمارة الرخام حيث كانت الأعمدة ملبسة 
بألواح الرخام الناعم» وكانت الأعمدة المطلة على الصحن أقصر من 
الأعمدة التى فى أروقة المسجد؛ وذلك لأن الأقواس التى عليها بنيت 
بشكل منخفض حتى تقلل من دخول حرارة الشمس إلى داخل الأروقة. 
وجاء في بعض الروايات أنها لم تكن كل الأعمدة ملبسة بالرخام» بل إن 
وقذ ثبت الأعمدة على قواعد صغيرة مربعة. ولاضعيت قن أغلن 
الأعمدة حلية على شكل تيجان طليت بماء الذهب» أما الأقواس التي 
عليها فإنها زيئت بالفسيفساء الجميلة”؟؟» حتى تظهر روعة العمارة 
الإسلامية في ذلك العصرء كما أنه كتب على واجهات الأقواس المطلة 
على الصحن تاريخ عمارة المهدي» وبعض الآيات من القرآن الكريم» 
)١(‏ نور الدين السمهودي : وفاء الوفاء» ج07 ص /ا1ة . 
() الوكيل محمد السيد: المسجد النبوي عبر التاريخ (الطبعة الأولى» جدة» دار المجتمع 

للنشر والتوزيع» 19ه)ء ص 21١1١60‏ وعلي حافظ: فصول من تاريخ المدينة المنورة 

(الطبعة الأولى» جدة» شركة المديئة للطباعة والنشر» اها ص الا. 

النهضة للطباعة» بات) ص ه9ا-ىلا. 
)0( محمد خلوصي: | لمسجد عمارة وطراز وتاريخ» ص .4١‏ 


محف عمارة المسجد الحرام والمسجد النبوي في العهد السعودي 


كما فعل الوليد بن عبدالملك في العمارة السابقة» وذلك لتخليد هذه 
الذكرى لمن قام بها(" وقد بني السقف من خشب الساج القوي. 
وغطي بطبقة من بلاطات الأرضي لوقايته من الأمطار. 

وأضيفت أربعة أبواب في الجهة الجنوبية القبلية» فأصبح عدد 
الأبواب أربعة وعشرين باباً» خصصت الأبواب الأربعة الجديدة منها 
لدخول الأمراء وكبار الزوار والإمام والخطيبء لكن هذه الأبواب 
الأربعة أغلق معظمها بعد ذلك بالتدريج. 

أما النوافذ فقد بلغ عددها ستين نافذة» وكانت فتحاتها علوية تتوزع 
على الجدران الأربعة منها )١9(‏ نافذة في كل من الجدارين الشرقي 
والغربي» وأحد عشر نافذة في كل من الجدارين الشمالي والجنوبي» 
وهذا يعني أن المسجد النبوي الشريف قد تحققت له إضاءة طبيعية عالية 
في النهار ”'“بجائب التهوية الجيدة في كل الأوقات. 

وقد تم الانتهاء من هذه العمارة في سنة خمس وستين وستمائة”". 

وقد استمرت الإصلاحات والتعمير والترميم في المسجد النبوي 
الشريف طوال العصر العباسى على يد الخلفاء العباسيين الذين قاموا 
لاا عاك قاملة ود وماد سني 1 افملت الأسفن :و لان 
والأعمدة وبلاط الأرضء للمحافظة على قوة بناء المسجد وسلامته من 
أي تصدعات من جراء عوامل الزمن» والإنفاق على ذلك بسخاء» ومن 
تلك الإصلاحات ما يأتي : 
أنه في جمادى الأولى عام 947١ه»ه‏ الموافق فبراير/ مارس عام 

4 تم إصلاح سقف المسجد من جهة الحجرة وقبر النبي كَل 
)١(‏ محمد النجار: أخبار مدينة الرسول.» ص .١١4‏ 


() عبدالعزيز الحصين: العناية بالمسجد النبوي الشريف» ص 70. 
زفو4 رين الدين المراغي: تحقيق النصرة بتلخيص معالم دار الهجرة» ص 5. 


تاسيس المسجد النبوي الشريف وتطور عمارته حتى عام (47؟اه/36ام) 
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عمارة المسجد النبوي الشريف وتوسعته حتى زيادة الخليفة المهدي العباسي 


0 عمارة المسجد الحرام والمسجد النبوي في العهد السعودي 


على يد أمير المدينة أبي البختري بن وهب بن رشد بأموال أرسلها 

الخليفة هارون الرشيد من بغداد. 

وفي عهد الخليفة المأمون جرت إصلاحات عديدة عامة بالمسجدء 

وذلك في سنة ١ه‏ 

2 وفي عام 745ه/ 50م تم ترميم بعض الجدران التي ظهر عليها 
بعض التلف» كما تم إعادة كسوة عقود الأعمدة بالفسيفساءء 
وتبليط أرض الأروقة من جديد بالرخام الأبيض الذي أحضر من 
خارج المدينة» وإنشاء حزام من الرخام على الجدران من الداخل 
بارتفاع قامة الإنسان (ولاوام)ء وذلك بأمر من الخليفة العباسي 
المتوكل على الله وقد أشرف على هذا العمل حتى نهايته إسحاق 
ابن سلمة الذي قام أيضاً بعمارة الحرم المكي الشريف”"' . 

2 وعناما تولى الخليفة العباسي المعتضد عمل بعض الإصلاحات في 
أجزاء من الواجهة الشرقية المطلة على صحن المسجد الفبوف: 
وذلك عام 87 155م. 

وفي عام 5148ه/ 57١١م‏ في عهد الخليفة العباسي المقتفي» قام 
جمال الدين الأصفهاني بإرسال أموال إلى والي المدينة المنورة القاسم 
ابن مهنا الحسيني» وذلك لتجديد الوزرة الخارجية لحوائط جدار قبر 

الرسول وك وقد تم عملها من الرخام السميك الجيد'"". 

وفي عام 0051ه / 117١م‏ أمر نور الدين زنكي بإقامة جدار من 
الرصاص حول قبر النبي وَية» وتربط بعض المصادر هذا الحادث 

بمحاولة قام بها اثنان من الصليبيين لسرقة المسجد النبوي الشريف”” . 

.0١١-ه:05 علي السمهودي: وفاء الوفاء» ج”. ص‎ )١( 


هه السمهودي» المصدر السابق» جا”ء ص ٠لاه-ثالاة,‏ 
0) عبدالعزيز الحصين : العناية بالمسجد النبوي الشريف» ص 77؟. 


تأسيس المسجد النبوي الشريف وتطور عمارته حتى عام (4؟اهارةكدام) لحف 


وفي عهد الخليفة العباسي الناصر لدين الله (01/0 - 577ه) تم بناء 
حجرة صغيرة عليها قبة في وسط صحن المسجد النبوي لتكون مكتبة 
وخزانة للتراث حفظ بها المصحف العثماني وبعض الكتب الأخرى» 
وذلك في سنة 5/اده / 061187". 

كما أن الخلفاء العباسيين كانوا يرسلون باستمرار القناديل وزيوتها 
والشموع لإنارة المسجد النبوي الشريف والطرقات المحيطة به من 
يداك ولق عليها فو نيت نان المي 

ونلحظ هنا استمرار الإصلاحات والتعمير والترميم في المسجد 
النبوي الشريف طوال العصر العباسي على يد الخلفاء العباسيين الذين 
قاموا بإضلاحات وترميمات شاملة.وبذلوا فن سميل ذلك الأموال 
بسخاء» ولم تظهر الحاجة لإعادة البناء أو القوسعة إلا بعد أن احترق 
كنت السهسة يكاملت :مله العنيين را لأيواف والجرزاكة» 
والشبابيك» والأبواب والكتب» وسلمت الحجرة النبوية إلا سقفها 
وكامل القبة التى فى وسط الصحنء وكذلك بقيت الأعمدة قائمة كأنها 
جذوع النخل» وذلك في ثيلة الجمعة أول شهر رمضان من سنة 504ه. 
وكان سبب ذلك أن أحد فراشي المسجد النبوي دخل إلى مخزن 
المسجنة. كان بيده لاه رف فوضعه فوق أحد الأقفاص 
الخارجية» وكان به بعض الأقمشة فاشتعلت النار فى القفصء وانتقلت 
بسرعة إلى جميع نواحي العا لف القت والشمير والشتطة 
فاجتمع الناس وحاولوا إطفاء النار» فلم يستطيعوا إلا ماعاسن 
الحجرة الشريفة وخزانة الكتب» وَذَلَكَ كوفين الله تعالئ وعونه” 1 


)١(‏ صالح لمعي مصطفى: المديتة المنورة تطورها العمراني» ص /ا-78. 
(؟) محمد الئجار: أخبار مديئة الرسول» ص .1٠١9‏ 
فرق محمد النجار: أخبار مدينة الرسول» ص .1١١-١١4‏ وصالح لمعي مصطفى: المدينة - 


0 عمارة المسجد الحرام والمسجد النبوي في العهد السعودي 


ولما علم الخليفة العباسي المستعصم بالله (145 -105ه) أرسل 
في العام نفسه الصناع والمؤن مع ركب الحاج العراقي» وابتدأ في 
العمارة سئة 508ه/ 1751م» وأخذ العمال في إعادة بناء المسجد النبوي 
من جديد» فتم إعادة بناء سقف الحجرة النبوية» وبناء جدران المسجد 
وسقوفه التي حول الحجرة إلى الحائط الشرقي عند باب جبريل» ومن 
الجنوب إلى حائط القبلة» ومن الغرب إلى المنبر إلا أن هذه العمارة لم 
تتم بسبب غزو جيش التتار لبغداد واستيلائهم عليهاء مما أدى إلى زوال 
الدولة العباسية في سنة (558/505١م)»‏ وانقطاع التمويل المادي لهذا 
البناء'" ..وامتحه هذه المي من عموولبات: السلاظيق المالياك 
الذين ظهرت دولتهم في مصر بنهاية الدولة العباسية» وامتد حكمهم على 
أجزاء كبيرة من العالم الإسلامي بعد سقوط الدولة العباسية. 


الشريف.ء ص 78. 
إللكق السمهودي: خلاصة الوفاء» 00 نا . وصالح لمعي مصطفى: المديئة المنورة 
تطورها العمراني» ص 9ل. 


هر زرب (نزيك :دقر رلوك 


(9؟9- كلكام) 


أدرك السلطان المملوكي في مصر الملك المنصور نور الدين على 
ابن الملك عز الدين أيبك الصالحي  5050(‏ 101ه) عِكَلم المسؤولية 
الملقاة على عاتقه حول إعمار مسجد رسول الله يْةٍ بالمدينة المنورة بعد 
الحريق العظيم الذي أصاب المسجد في سنة 104ه فأرسل الآلات 
والأموال من مصرء كما أرسل ملك اليمن المظفر شمس الدين يوسف 
ابن منصور عمر بن علي بن رسول الآلات والأخشاب والمنبرء فأخذ 
العمال والصناع في إعادة بناء المسجد النبوي ووضع المنبر الجديد في 
كان الخثر المت ف 


وفي ذي القعدة سئة /!551ه تم عزل السلطان نور الدين الصالحي» 
وتولى مكانه السلطان سيف الدين قطزء فأصدر أمره بمواصلة البناء 
بالمسجد النبوي» فتم بناء الجدار القبلي من باب السلام وباب الرحمة 
بالجهة الغربية إلى باب جبريل وباب النساء بالجهة الشرقية من المسجد. 


وفي عام 8ه تولى حكم المماليك الملك الظاهر بيبرس 
المعروف بالبند قداري» فأرسل الأخشاب والحديد والرصاص و(017) 
صانعًا ماهرّاء كما أرسل المال اللازم للبناء» وأكمل في عهده سقف 
المسجد من سقفين» كما كان قبل الحريق سقفاً فوق سقف» وقد أشرف 
على أعمال البناء جمال الدين محسن الصالحي» وقد انتهى العمل من 


58 عمارة المسجد الحرام والمسجد النبوي في المهد السعودي 


بناء المسجد كما كان عليه قبل الحريق دون أي توسعة لهء وذلك في 
000 


عام كاه 
1م كما أمر بعمل مقصورة من الخشب بارتفاع قامتين (50,"مثراً) 
بها ثلاثة أبواب وضعت جهة القبلة؛ وتم عملها في عام 4ه / 
'/11ام. 


وفي بداية عهد السلطان قلاوون (518 - 5485ه) أقيمث قبة على 
التحجنه البو الآرل ةا ونه وتيك انرو سطع المده على اعيلة: 
وتم تصفيحها بألواح مصنوعة من الرصاص» كما تم إصلاح سقف 
الروضة في عام 5٠/اه»‏ وكذلك سقف الأروقة الشرقية والغربية المطلة 
على صحن المسجدء وتم في عام 5 ٠لاه‏ إعادة بناء المئذنة الرابعة عند 
باب السلام التي هدمت في السابق. 


وقد تتابع سلاطين المماليك في العناية بالمسجد النبوي وعمارته؛ 
فقد أرسل أول سلاطين المماليك الجراكسة السلطان برقوق منبراً في عام 
1اهء وتبعه السلطان المؤيد فأرسل مثبراً آخر حل محل منبر برقوق 
وذلك في عام ١٠87ه''‏ بعد تلف أجزاء من المنبر السابق. 


الأسقف الجديدة للمسجد بدلاً من التالفة من الناحيتين الجنوبية 
والشمالية بإشراف مقبل القديدي. 


200 على السمهودي: وفاء الوفاء. جك ص 15160-514, 
(؟) صالح لمعي مصطفى: المديئة المنورة تطورها العمراني؛ ص ,81-8١٠‏ 


تأسيس المسجد النبوي الشريف وتطور عمارته حتى غام (47؟اه/50ام) 1" 


.كما قام السلطان سيف الدين جقمق  847(‏ 801ه) بتجديد سقف 


الروضة وغيرها من سقوف المسجد بعد ظهور بعض التلف عليهاء وذلك 
في عام 851ه/ 3001549 . 


وبعد أن تولى السلطان الأشرف أبو النصر قايتباي السلطة في الدولة 


المملوكية (؟/1/ا ‏ ١40ه)‏ قام بعدة إصلاحات في المسجد النبوي بدأت 
هء وخلال هذه الفترة تم عمل الإصلاحات الاتية: 


هدم العقود المطلة على صحن المسجد من الناحية الشرقية وسقف 
الرواق الذي كان عليها وبناؤه من جديد مع وضع الرصاص في 
الأعمدة. 

هدم الحائط الشرقي من بعد المئذنة الشمالية الشرقية من أساسه 
وإعادة بنائه» مع إصلاح السقف الذي عليه» مع عمل الترميمات 
في أساس المئذنة» واستخدم في ذلك أفضل مواد البناء المتوافرة 
في ذلك العصر من جير وجص والحصباء الناعمة. 


تم رفع سقف الروضة العلوي وما اتصل به مما حول القبة أو مما 
يوازي غربي المنبر لتلف كثير من أخشابه؛ واستبدل الجسور 
الخشبية بعقود من آجر (طوب) كهيئة القناطر التي حول صحن 
المسجد؛ لأن ذلك أبقى وأحكم من الأخشاب. 


وضع دعائم سقف الرواق الشرقي» وجانباً من سقف رواق باب 
جبريل إلى باب النساءء وسقف الرواق الأوسط بعد أن وجد أن 
بعض أخشابها قد تكسر. 


)000( السمهودي: وفاء الوفاء» جا ص 116 
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تجديد رخام بعض جدران المسجد وخاصة جهة القبلة برخام 
أبيض ١»‏ وكتلق تعن المقميووة الي 


وقد توج السلطان قايتباي إصلاحاته بالحج وزيارة مسجد رسول الله 
والوقوف على الإصلاحات والترميمات التي أمر بهاء وقد صلى 
بالروضة؛ وحمد الله على إكمال البناء على أحسن وجهء وذلك في عام 
4ه واستمرث زيارته لها من 5" ذي القعدة وحتى 14" منه. 

لم تستمر هذه العمارة طويلاً حيث شب في ١‏ رمضان سنة 887ه/ 
نوفمبر عام ١14١م‏ حريق كبير بالمسجد النبوي على أثر سقوط صاعقة 
على المئذنة الجنئوبية الشرقية (الرئيسة) فأدى ذلك إلى اشتعال الئيران 
بتلك المنطقة وامتدادها إلى معظم أروقة المسجد» فسقط السقف ومعظم 
العقود والأعمدة» وكان أمير المدينة وأهلها قد حضروا إلى المسجد 
النبوي وأخذوا في إطفاء النار بالمياه» لكنهم عجزوا عن إطفائها لكثرة 
الدخان وسقوط السقفين العلوي والسفلي للمسجد على بعض المشاركين 
في الإطفاء ووفاتهم» وتم حمل بعض خزائن الكتب من تحت سقف 
المسجد جهة الصحن فأصابها الشرر فأحرق معظمهاء كما احترقت 
أبواب المسجد والمقصورة والمنبر ولم تصب النار الحجرة النبوية والقبة 
التي فوقهاء وترك الناس في البداية الأنقاض والردم على حالها حتى ترد 
إليهم الأوامر السلطانية» إلا أن الأمير والقضاة وكثيرًا من الأهالى قاموا 
بنقل الأنقاض من مقدمة المسجد إلى ما يلي باب الرحمة من مؤخره؛ 
لع نيك التديام بالمستجد وعلدما قير بعض التسجاع الزيارة جد 
رسول الله كه عجبوا لما أصابه من حريق عظيمء فدعوا الله بالرحمة 


)00( السمهودي : وفاء الوفاء» ج؟2, ص )2351١1]-1095‏ وحسن عبدالوهاب: تاريخ المساجد» 
جاه ص وه؟-اه[, 


تأسيس المسجد النبوي الشريف وتطور عمارته حتى عام (747اه/50؟14م) 11 


والمغفرة والعون» وأسهموا في إزالة الأنقاض من بعض الأماكن التي 
يصلون بها وخاصة جهة القبلة وحول الحجرة النبوية. 

وفي تلك الأثناء وصلت الأنباء إلى السلطان قايتباي فى مصر فحزن 
كثيراً» فأصدر أوامره بالمبادرة برفع الأنقاض» والبدء في إعادة بناء 
المسجد النبوي» وأرسل الأمير سنقر الجمالي ومعه حوالي مائة صانع 
من البنائين والنجارين والنشارين والدهانين والحجارين والحدادين 
والمرخمين وغيرهم» وزودهم بالأموال ومواد البناء والدواب» ثم أتبعهم 
بمجموعة أخرى من البنائين والصناع وغيرهم يقدر عددهم بأكثر من 
ات رجل» وزودهم بالأموال والمؤن؛ وجعل شمس الدين بن الزمن 
مشرفا على العمارة. 

وقد بدأت أعمال البناء في مستهل عام 841ه» واستمرت حتى 
نهاية عام ه: وخلال هذه الفترة أعيد بناء المسجد النبوي من جديد 
مع توسعة محدودة في الجهتين الشرقية والشمالية» بلغ مجموعها حوالي 
)١1١(‏ مترًا مربعاً'''» وأهم ما في هذه العمارة أنه تم إلغاء السقفين 
والاستعاضة عنهما بسقف واحد فقط تكثر فيه القباب المبنية على العقود 
المرفوعة على الأعمدة» بلغ ارتفاعه (؟1) ذراعاً حوالي ١١(‏ متراً)؛ كما 
استبدل المنبر الخشبي بمنبر مصنوع من الرخام وحوله دكة من الرخام» 
وغطيت معظم الفتحات بشبابيك من النحاس عليها الزجاج لزيادة 
الإضاءة وللتقليل من استخدام الخشب» وأقيمت متذنة خامسة عند باب 
الرحمة . 

وفي نهاية ذي القعدة سنة 189ه الموافق ٠١‏ نوفمبر عام 144١م‏ 
حضر بهاء الدين أبو البقاء بن الجيعان ومعه الدهانون لدهان سقف 


0غ( لمزيد من التفصيل انظر: على السمهودي: وفاء الوفاء» جك ص "115-177 
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البسجد بالأزورد» وأمره السلطان قايتباي ببناء رباط ومدرسة» فتم 
بناؤهما ملاصقين للحائط الغربي للمسجد بين باب السلام وباب 
الري كه تم بناء سبيل للماء وفرن للخبزء ومكان لتقديم الطعام 
يدانا للفقراء كل يوم وأوقف السلطان قايتباي عدداً ا لفون 
والمزارع في مصر للإنفاق من ريعها على عمارة الحرمين الشريفين» 
وتقديم الصدقات للفقراء فيهما 

وبهذا يتضح لنا أن السلاطين المماليك قاموا بواجبهم حول إعما 
المسجد النبوي الشريف بالمدينة المنورة وتوسعته كلما احتاج الأمر 
لذلك وخاصة السلطان قايتباي الذي حج في عام 584ه وزار المدينة 
المنورة»؛ فوقف بنفسه على أحوال الحرمين الشريفين من حيث 

عمارتهماء ومن حيث أسوال السكان هناك» والخدمات المقمة 
للحجاج والزوار» فأقام داراً لإطعام الفقراء مجاناً يومياًء وأسبلة للماءء 
وعندما عاد إلى مصر أوقف الكثير من الدور والمزارع وخصص ريعها 
للإنفاق منه على خدمة الحرمين الشريفين والفقراء فيهما ولعمارتهما تقرباً 
إلى الله عز وجل - بالأعمال الصالحة. بيئما نلحظ أن الكثير من 
السلاطين المماليك ممن سبقوه لم يقوموا بمثل هذه الأعمال» واكتفوا 
فقط بإرسال الأموال والفنيين» واعتمدوا كثيراً على ممثليهم في الإشراف 
على أعمال البناء»ء وكان الواجب على أولئك السلاطين الوقوف بأنفسهم 
على ما يجري في الحرمين الشريفين من أعمال بناء ونحوهاء وتلمس 
أحوال الحجاج والزوار والمعتمرين» وإزالة ما يشكون منه من مشاق 
ومتاعب فليست المشاهدة كالسماع. 


)00 صالح لمعي مصطفى : : المدينة المنورة تطورها العمراني» ص ع لمحلل والسمهودي 


وفاء الوفاء: جا ص 55060 -/1» 


) 1 -591م) 


بعد ضم الحجاز للدولة العثمانية في عهد السلطان سليم الأول الذي 
أشي الحكم المملوكي في الشام ومصر والحجاز في عام 977ه / 
07م ولم تمهل المنية السلطان سليم الأول أن يقوم بأي إصلاحات 
في الحرمين الشريفين؛ بل أقر ما كان عليه وضع المدينتين المقدستين 
في عهد المماليك. 


. عمارة المسجد النبوي في عهد السلطان سليمان القانوني  915(‏ 4/اذه): 


عندما تولى السلطان سليمان القانونى السلطة فى الدولة العثمانية بعد 
وفاة السلطان سليم الأول في عام 977ه/ ١167م‏ قام بإصلاحات 
المحدودة في المسجد من الداحل عند باب السلام؛ وذلك في عام 
ه/ ”7م قدمت خلالها الأموال من الخزينة المصرية» وكذلك 
أرسل العمال ومواد البناء من مصرء وعين المهندس مصطفى خليفة» ثم 
من بعده عين الزيني مصطفى جلبي» تلاه الزيني محمود جلبي متوليًا 
لمشيخة الحرم النبوي الشريف» وناظراً على العمارة السلطائية”'' . 
)١(‏ محمد بن خضر الرومي الحنفي: التحفة اللطيفة في عمارة المسجد النبوي وسور المدينة 


المئورة (نشر ضمن رسائل عدة في تاريخ المدينة المنورة بتقديم حمد الجاسر»ء (الطبعة 
الأولى» الرياضء دار اليمامة» 91١ه/‏ 191/7م)؛: ص84-١5.‏ 


514 عمارة المسحد الحرام والمسجد النبوي في العهد السعودي 


وفي عام 457ه أمر السلطان سليمان الأول (القانوني) ببناء بعض 
جدران المسجد النبوي وترميمهاء وعمل الإصلاحات اللازمة في 
المشحد الفرق راس ذلك الأعوال والنسيق والعمالء كما ارس 
خمسة أهلة لكل منارة هلال» وعين الزيني حسئاء ثم أبدله بالزيني عبدي 
جلبي للإشراف على أعمال البناء والترميم يساعده تاج الدين الخضيري. 


وفي أوائل ربيع الآخر سنة 4517ه جمع شيخ الحرم النبوي القضاة 
والمهندس المشرف على العمارة وهو المعلم علي تيك؛» والأمين على 
العمارة» وتمث معايئنة المواقع التي تحتاج إلى ترميم وإصلاح في 
المسجد النبوي» فكان مما رآه المهندس والذين معه أن بعض الجدار 
الغربي من المسجد مع باب الرحمة يحتاج إلى الهدم وإعادة بنائه من 
جد وان بقية الجدار مع الجدار الغربي للمسجد يحتاج إلى الترميم» 
مع تقوية جدار باب النساء ببناء أبراج خلفه من خارج المسجدء وأن 
المئذنة السنجارية التي في الركن الشامي من جهة الشرق تستوجب الهدم 
كلهاء فاقتضى الحال الشروع في الهدم والترميم والبناء» كما قررته 
اللجنة التي عاينت الموقعء فأول ما بني باب الرحمة ثم باب النساءء 
وججعلت لهما أبراج لتقويتهماء وكتب على كل من البابين اسم السلطان 
سليمان القانوني وتاريخ العمارة» ثم رمم الجدار الذي يليه غرب 
المسجد النبوي» وهدمت المئذنة السنجارية ونقض أساسهاء ثم بنيت 
أرضها بالحجر المنحوت» وجعلت لها قاعدة مربعة» وتم بناء مئارة 
جديدة مكانها سميت بالمنارة السليمانية» وفي أثناء ذلك هدم ما يحتاج 
إلى الهدم من الجدار الشرقي» وأعيد بناء جدار جديد مكانه»؛ كما تم 
تبطين الجدران والأعمدة داخل المسجد بالرخام مع وضع الأهلّة 
المصنوعة من النحاس والمطلية بالذهب التى سبق أن أرسلها السلطان 
سليمان فوق المآذن» وترميم منطقة الروضة الشريفة» وبناء محراب جديد 


تأسيس المسجد النبوي الشر, يف وتطور عمارته حتى عام (45؟اه/568ام) 21> 


سمي بالمحراب السليماني ليصلي فيه الإمام الحنفي» وعمل وزرة حول 
حائط الحجرة النبوية. وتجديد صفائح الرصاص التى على القبة وقد تم 
الانتهاء من البناء والترميمات في أوائل عام /94ه0". ويظهر أنه لم تتم 
أي عمارة أخرى في عهد السلطان سليمان القانونى بعد هذه العمارة. 
. المسجد النبوي ف عهد السلطان سليم بن سليمان  9174(‏ 45له): 
قام السلطان سليم الثاني بن سليمان القانوني بمواصلة أعمال 
العمارة والترميم في المسجد النبوي كلما دعت الحاجة إلى ذلك» وكان 
برسل الأموال:والحوت والسيفناء:هما يدل علن >عتاية يروتق: المسد 
النبوي وبهائه وقوة عمارته» كما أنه اهتم بمحراب المسجد وغطاه 
غرب المنبر من جهة القبلة9'. 
. المسجد النبوي ف عهد السلطان مراد الثالث  987(‏ "١٠٠ه):‏ 


في عام 415ه رفع أهالي المدينة المنورة شكوى إلى السلطان مراد 
الثالث يطلبون فيها هدم الجدار الشرقي للمسجد النبوي لميلانه» 
وتجديده من باب النساء إلى المئذنة الشمالية الشرقية (السنجارية). 
فأصدر السلطان مراد الثالث أمره بهدم الجدار المذكور وإعادة بنائه من 
جديد؛ على أن يكون الصرف على ذلك من أثمان القناديل والحلي 
المخزونة في خزانة المسجد النبوي”". وقد تم بناء الجدار في مدة 


0 افيه ب قر" لروس«الفشقة لظف عي ةع 

(؟) ناجي محمد عبدالقادر الأنصاري: عمارة وتوسعة المسجد النبوي الشريف عبر التاريخ» 
0ك 

() محمد بن هزاع الشهري: عمارة المسجد النبوي في العصر العثماني (رسالة ماجسثير » 
اه ص 1 


”5 عمارة المسجد الحرام والمسجدك النبوي في العهد السعودي 


وجيزة» وسعد الأهالي بهذه الاستجابة الخيرة من السلطان مراد الثالث» 
ودعوا له بالتوفيق. 

كما أن السلطان مراد الثالث أرسل للمسجد النبوي ثلاثة قناديل من 
الذهب المرصع بالجواهر فَعُلّق اثنان منها في المسجد وواحد وضع في 
الروفنة الع 

وفى سئة 4945ه أصاب المدينة المديئة المئورة زلزال محدود أدى 
إلى دوك بيغم التعيحات: والقفيات ف سنت الستحد التتري 
. الشريف» وما أن علم السلطان مراد الثالث بذلك حتى أمر بعمل 
الترميمات والإصلاحات اللازمة في سقف المسجد وجميع أنحائه. وقد 
بدأ العمل في ذلك في بداية سئة 441ه فرممت التصدعات التي في 
سقوف المسجد» وجرى تبييض جميع جدرانه وطلاء أعمدته» 0007 
المسجد النبوي يظهر بالمظهر اللائق به 

ومن الأعمال التي قام بها السلطان مراد الثالث في المسجد النبوي 

نه أرسل في عام 5ه متم | ركايا وضع مكان المنبر السابق» وكان 
هذا المنبر 5 في صنعهء رائعا أ في تصميمه” اي اثننا عشرة درجة» 
وكان ثلاث منها خارج بابه؛ والتسع الأخرى بداخله””"» وهذا المنبر 
يمثل نموذجا حيا للإبداع الفني في العمارة الإسلامية في ذلك 
لعفن : 
() محمد عبداللطيف هريدي: : شؤون الحرمين الشريفين في العهد العثماني في ضوء الوثائق 


التركية العثمانية (الطبعة الأولى» القاهرة. دار الزهراء للنشر» ٠14ه/85ام)ء‏ ص 
4غ . 


هه محمد الشهري : توسعة وعمارة المسجد النبوي (ضمن الأبحاث التي ضمها كتاب توسعة 
وعمارة الحرمين الشريفين» رؤية حضارية)» ص ,.١١‏ 
(0 ناجي محمد عبدالقادر: عمارة وتوسعة المسجد النبوي الشريف عبر التاريخ » ص ١7١7‏ , 


تاسيس المسجد النبوي الشريف وتطور عمارته حتى عام (49؟1ه/0؟15م) لض 
ل ا ا ا ا ا لان 


ولم يدخل على المسجد النبوي أي إضافات أو ترميمات جديدة 
خلال الفترة من 1١١١ه‏ حتى عهد السلطان مراد الرابع (75١١ه)ء‏ ما عدا 
بعض الهدايا التي كانت تهدى للمسجد النبوي من السلاطين العثمانيين» 
ومنها ما قام به السلطان أحمد الأول في سنة 4؟١٠ه‏ بإهداء قطعتين من 
الماس تبلغ قيمتهما ثمانين ألف جنيه من الذهب بسعر ذلك العصرء 
وضعت في الروضة الشريفة وأطلق عليها اسم (الكوكب الدرّي)» وقيل: 
إنه أرسل بعد ذلك قطعة واحدة من الألماس موضوعة في صحيفة من 
الذهب وتحيط بها )١١1(‏ قطعة من الألماس الصغير الحجمء و أمر بأن 
توضع بدلا من الكوكب الدري» وتعاد ماستي الكوكب الدرّي مع ميزاب 
الحجرة الشريفة إلى خزانة الدولة العثمانية بإسطنبول”١2.‏ وكذلك اللوح 
الفضي الذي أهداه السلطان أحمد الأول عام 7 ١1ه‏ ووضع على 
المقصورة بالجهة الجنوبية من المسجد النبوي”" . 


أما في عهد السلطان مراد الرابع  ٠١57(‏ 494١1ه)‏ فقد حظي 
المسجد النبوي بترميمات وإصلاحات شاملة فى بعض أسقف أروقة 
القيلة: كما أنه زاد ثلاثة أروفة في ظلة أرونة القبلة شعبا بلي 
الي “التروقن لفك ار للك اجر لك كلو بيو يف الكماو ةا ينك ا 
أرسلهم والي مصر العثماني بتكليف من السلطان مراد الرابع» وأقيمت 
هذه الأروقة الثلاثة على أعمدة رخامية وأقواس مزخرفة» تعلوها 
القباب؛ لأنها أفضل من الخشبء ولنجاحها في العمارة السابقة في 
العهد المملوكي والعثماني. وتم الانتهاء من هذه العمارة والترميمات 


سنة 55 ١٠١اه.‏ 


() محمد عبد اللطيف هريدي: شؤون الحرمين الشريفين» ص 44. 
00 صالح لمعي مصطفى : المدينة المنورة تطورها العمراني» ص 89. 


إفرة ناجي محمد عبدالقادر: عمارة وتوسعة المسجد النبوي الشريف عبر التاريخ» ص .11١7‏ 


فض عمارة المسجد الحرام والمسجد النبوي في العهد السعودي 


وفي عهد السلطان محمد الرابع ٠١54(‏ - 99١١ه)‏ احتاجت منارة 
باب السلام المبنية سنة 5٠/اه‏ إلى التجديد» فكلف السلطان محمد 
الرابع الوالي العثماني على مصر أحمد باشا بإرسال الأموال اللازمة 
والمؤن لتجديد المنارة» وعمل بعض الترميمات اللازمة التي يحتاجها 
المسجدء وقد تم البناء للمنارة المذكورة وعملت الترميمات اللازمة7". 

وعندما ل ان -5١١١ه)‏ قام بعمل 
بعض التجديدات في منطقة الروضة” ''؛ وترميم بعض السقوف السابقة 
للعهد العثمانى» وكذلك زخحرفة بعض الواجهات في المسجد النبوي 
اريت 

واقتصرت أعمال السلطان أحمد الثالث -1١١١9(‏ 4١1١ه)‏ في 
المسجد النبوي على تجديد سقف الأروقة الغربية للمسجد إثر تلف اثني 
عشر عموداً فيهاء مع ترميم بعض الأجزاء من سقف مؤخرة المسجدء 
وتم ذلك في عام "71١1١ه.‏ 

وفى”غهك السلطان محنرة الأول 1514 1ه قو تجديل 
الجدرم العلرئ من جدار القبلة» وذلك في عام 49١١ه7".‏ كما أضيف 
في العام نفسه رواق جديد جهة القبلة. 

وأجروى السشلطان نان القالتك 10 11ااه) بعفن 
الإصلاحات ومنها ترميم بعض سقوف المسجد النبوي القديمة» وقد تم 
ذلك في بداية عام ١/11١1١هء‏ 


)١(‏ محمد الشهري: توسعة وعمارة المسجد النبوي» ص .5١‏ وناجى محمد عبدالقادر: 
عمارة وتوسعة المسجد النبوي عبر التاريخ: ص 17. وأيوب صبري: مرآة الحرمين» 
ج؟) ص 9"ل!, 

00 عبدالغني الشهبندر : رحالة الحجاز (الطبعة الأولى» بيروت» /151م) ص 17 , 

(؟) محمد الشهري: المرجع السابق» ص .5١‏ 


تأسيس المسجد النبوي الشريف وتطور عمارته حتى عام (1745ه/550ام) واحكن 


وحظي المسجد النبوي بعمارة كبيرة في عهد السلطان عبد الحميد 
الأول ١1١41‏ “اهم حك ون مقط ردن اليد بالرخام من 
مدخل باب السلام حتى الحجرة النبوية» وتغطية حائط القبلة بالرخام من 
باب السلام إلى باب المئذنة الجنوبية الشرقية (الرئيسة)» وكذلك تغطية 
أعمدة الصف الأول من الروضة بالرخام الخزفي الملون» وتم إنجاز 
ذلك في عام ١1191ه0".‏ 

وبعد سبعة أعوام من تمام تلك الأعمال ظهرت في المحراب 
العثماني آثار تصدع أحضر لها من أصلحهاء وأعيدت الكتابات التي 
كثبت عليها في عصور مختلفة”'". ثم جددث مداخل باب الرحمة وباب 
جبريل وكسيت بالرخامء وذلك في عام ١170ه0".‏ 

أما عن أعمال السلطان سليم الثالث ١‏ -؟1157ه) في المسجد 
النبوي فهي استبدال البلاطات الخزفية الموضوعة على أعمدة الروضة 
سئة ١9١١ه‏ بكسوة من الرخام غطيت بها الأعمدة» وتم عمل ذلك في 
حدود عام ١١١هء‏ كما أعيد بناء باب جبريل مرة ثانية سنة 1١؟١١هء‏ 
وأصلح ما طرأ على سقوف المسجد وجدرانه ومآذنه من خلل أصابها مع 
تقادم الزمان وعوامل الطقس. وقد حافظت تلك الأعمال على سلامة 
مباني المسجد وأسقفه طوال مدة حكم السلطان سليم الثالث. 

وعندما جاء السلطان محمود الثاني ١١7170‏ 900١١ه)‏ حظي 
المسجد النبوي باهتمام كبير» وذلك لما لوحظ من ظهور آثار التلف في 


)١(‏ صالح لمعي مصطفى: المدينة المنورة تطورها العمراني؛ ص 40-89.. وأحمد 
العباسى : عمدة الأخبار فى مدينة المختار» (الطبعة الخامسة» صححها وضبطها الأستاذ 
هك السافترة ميك )ء من 21: ش 

(؟) محمد الشهري: توسعة وعمارة المسجد النبوي (ضمن أبحاث رؤية حضارية)؛ ص .5١‏ 

(؟) صالح لمعي مصطفى : المديئة المنورة» ص .4١‏ 


44 عمارة المسجد الحرام والمسجد النبوي شي العهد السعودي 
اا ل سا ل ا يي ري ين يت 


أماكن مختلفة من جدران المسجد وسقوفه وأبوابه» فتم تعميد كاتب 
ديوان خديوي مصر بإصلاح الأماكن التي ظهر عليها التلف وترميمها. 
وقد تم إنجاز هذا العمل في عام /؟؟اههء وقد وصلت رسالة بهذا 
الخصوص من الديوان الخابوي ابمصر إلى محمد علي الذي كان 
موجوداً في الحجاز تخبره بما مد | انف الس : من أهم 
ما تم عمله بعد ذلك هو هدم القبة التي أقيمت على الحجرة مر 
عهد السلطان المملوكي الأشرف قايتباي سنة 84١1ه‏ بعد أن ظهر عليها 
شروخ كبيرة» وقد تم إرسال حسين رفقي أفندي (من كتاب الديوان 
الهمايوني) 0 ممناويلة الممعتييحا نا إلى الميقة الشتور سن 
إسطنبول ليتولى عملية الإشراف على التعمير» وفي أثناء عمله توفي» 
فعين أحمد أفندي الذي قدم متآخرًا من إسطنبول مكانه» وقد أقيضشيا فة 
أخرى مكان القبة السابقة غطيت بالرصاص ودهنت باللون الأخضر 5 
من اللون الأزرق» وخفض ارتفاعها إلى الشكل الذي نراها عليه اليوم» 
وتم الانتهاء منها في عام 1777ه*. 


وفي الوقت نفسه عزم السلطان محمود الثاني على استبدال السقوف 
الخشبية فى العمارات السابقة للمسجد النبوي بالقباب الصغيرة المرفوعة 
ذلى الأ عمد الرخات نبوا لشو لسري نط السرعة علقت تقر 
الخشبية وتشققهاء فجهز لذلك الأموال والمعدات والموّن والصناع من 
إسطنبول والمدن التركية الأخرىء إلا أنه فوجئ بمعارضة شديدة من 
شيخ الحرم النبوي لخشيته من تأثير أعمال الهدم والبناء في الأجزاء 


)١(‏ سعد بدير حلواني: تعمير المديئة المئورة (الطبعة الأولى» القاهرة» مطبعة الحسين 
الإسلامية» 1ه 11م): نا 

(؟) سعد بدير الحلواني: تعمير المدينة المنورة»؛ ص !-8. وأيوب صبري: مرآة الحرمين» 
جك ص ؟ثلا, 


تأسيس المسجد النبوي الشريف وتطور عمارته حتى عام (45؟اه/50ام) 6" 


الأخرى من المسجد وخاصة الحجرة النبوية» فاكتفى بعمل الترميمات 
اللازمة للسقوف التالفة وخاصة تلك الموجودة فى مؤخرة المسجد 
النبوي» وكذلك ترميم بعض المآذن» وتم ذلك 8 ا 
وتفافيف أعمال الترميم والتجديد في عهد السلطان محمود الثاني كلما 
احتاج المسجد لذلك. 

. المسجد النبوي في عهد السلطان عبدالمجيد الأول  1١60(‏ /الا؟اه): 
سار السلطان عبدالمجيد الأول على نهج أسلافه في المحافظة على 

بناء المسجدء وتعهده بالترميم والتجديد كلما دعت الحاجة إلى ذلك؛ 
فكان أول أعماله العمرانية في المسجد النبوي أنه فى سنة 07؟7١ه‏ جدد 
الطبقة الرصاصية التي فوق قبة الحجرة النبوية» كما جدد بعض القباب 
التي على الأروقة الشمالية. 

ومع مرور الزمان وتعدد الترميمات والإصلاحات أخذت بعض 
جدران المسجد وسقوفه في التشقق مرة أخرى» وبدأ بعضها يميل 
ويسقط فجأة حتى ساءت الحالة المعمارية للمسجد بشكل كلي مع بداية 

عام 577اهء حيث أصبحت التشققات والشروخ في ا 5 
ظاهرة للعيان مما جعلها مهددة بالسقوط في أي وقت من الاوقات” »2 
بل إن بعضها سقط فعلاً على المصلين والزوار. 

7 فكتب شيخ الحرم داود باشا كتاباً إلى السلطان عبدالمجيد الأول 
وقعه كثير من أعيان المدينة المنورة» شرح فيه أوضاع المسجد النبوي 
وحاجته الفورية إلى إعادة البناء والتجديد الكامل لعمارته» وأرسله في 
أواخر عام 11777١ه»‏ فعرض السلطان الأمر على المجالس المختصة 
ومستشاريه» فحدث بينهم خلاف حول كيفية التعامل مع هذا الحدث؛ 


للق محمد الشهري: توسعة وعمارة المسجد البوي» ص 15-51١‏ , 


حضنا عمارة المسجد الحرام والمسجد النبوي في العهد السعودي 


فمنهم من يرى الاكتفاء بالترميم» ومنهم من يرى ضرورة هدم البناء 
وإعادة بنائه من جديد» فاستقر الأمر على إرسال مهندس لفحص مبنى 
المسجد النبوي وتقديم تقرير وافي عن الوضع فيه. وبعد المعاينة جاء 
تقرير أصحاب الخبرة بضرورة هدم المسجد؛ لأن حالته خطيرة. 
والمطالبة بإعادة بنائه من جديد» فصدر أمر السلطان بالشروع في إعداد 
الخطط والتصاميم» ثم المباشرة الفورية في هدم المسجد وبنائه من 
جديد» وكان التقرير في الواقع متوافقاً مع رغبة السلطان الذي كان يرى 
ضرورة التجديد الكلي للع 

ولسفيل هذه الرقية ارهن السلطان مدير هيئة المباني الخاصة 
عبدالحكيم أفندي وعلددًا من المهندسين منهم محمد رائف ورمزي أفندي 
وعثمان أفندي ليتولوا الإشراف المباشر على عمارة المسجد النبوي» 
فشرعوا فور وصولهم إلى المدينة المئورة في جمادى الآخرة سئة 
5ه في وضع الخطط والتصاميم اللازمة للمشروع, ثم أخذوا في 
البحث عن توفير الحجارة والرخام المئناسب لعمارة المسجد بمساعدة 
شيخ الحجارين إبراهيم أغاء فوجدوها في جبل قرب ذي الحليفة» 
حجارته حمراء صلبة» فأقاموا فيه ورشة كبيرة لنحت الحجارة وتجهيزهاء 
وعمل الأعمدة الحجرية حسب الأطوال والمقاسات التي حددها الفنيون 
من المهندسين المشرفين على المشروع. كما أقيمت ورشة أخرى في 
بداية الحرة لتجهيز الحجارة السوداء الصلبة لبناء الجدران» وورشة ثالثة 
لإعداد مواد البناء اللازمة كالجص والئورة ونحوها”". وتم نقل ما 


(0) جعفر البرزنجي: نزهة الناظرين في مسجد سيد الأولين والآخرين (الطبعة الأولى» 
القاهرة» مكتبة الرفاعي؛ 5 ه)ء ص 55-/ا؟. 

() جعفر البرزنجي: المصدر السابق» ص 77» ومحمد إلياس عبد الغني: تاريخ المسجد 
النبوي الشريف. ص4 50-5. 


تأسيس المسحد النبوي الشريف وتطور عمارته حتى عام (749اها/ة]ام) /؟ 


يلئحت من حجارة» أو يعد من مواد بناء إلى مواقع العمل بالمسجد 
النبوي عبر طرق ممهدة لعبور العربات التي تجرها الدواب. 

وقد أرسل السلطان الأموال الكثيرة للإنفاق منها على التجهيزات 
المطلوبة لعمارة المسجد من الآلات ومواد البناء» كما أرسل عدداً كبيراً 
من البنائين والحجارين والنقاشين المهرة» يشاركهم في أعمال البناء 
فنا نوي قاع الجفينة ا لمقورة وها ا 


وبعد حج عام 77١١ه‏ توفي عبد الحليم أفندي المشرف على البناء» 
فتولى الإشراف بعده المهندس محمد رائف باشا الذي واصل العمل 
بحزم فأمر بالبدء في هدم الجزء الشمالي الواقع في خلف المسجد بما 
في ذلك القبة التي في الصحنء؛ كما أمر أن يسير العمل دون توقف إلا 
في أثناء وقت الصلوات» وقد أقام في الجزء الواقع خخارج الجدار 
الشمالي للمسجد مباني خاصة للتعليم»؛ ومكاتب ومخازن للزيت والمؤن» 
وفتح بينهما باباً عُرف فيما بعد بالباب المجيدي. وشرع بعد ذلك في 
إقامة أروقة جديدة فى المنطقة الشمالية للمسجد مكان الأروقة المهدومة» 
انتقل بعدها إلى قا الجدار والأروقة الممثدة من المنارة الرئيسة إلى 
باب جبريل» وأدخل عليها توسعة من الناحية الشرقية تقدر بثلاثة أمتار 
وربع المترء ثم أقام أروقة جديدة شملت التوسعة الجديدة. 

وفي سنة 179١ه‏ قدم إلى المدينة المنورة أبو بكر باشا ناظر دار 
الهندسة لإكمال أعمال البناء» فأتم أعمال البناء في الجزء الشمالي 
والشرقي من المسجدء ثم قام بهدم الجزء الغربي من المسجد بما في 
ذلك المئارة الواقعة في الركن الشمالي الغربي منه» ونصب الأعمدة في 


ء)ه١7514 إبراهيم رفعت: مرآة الحرمين (الطبعة الأولى» القاهرة» دار الكتب المصرية»‎ )١( 
.511-810 جا ص‎ 


4" عمارة المسجد الحرام والمسجد النبوي في العهد السعودي 


ثلاثة صفوف أقام فوقها العقود والقباب» إلا أنه توفي في جمادى 
الأولى سنة ١1١١هء‏ فقام شيخ الحرم بالإشراف على إكمال ما تبقى من 
أعمال البناءء حتى قدم إلى المديئة المنورة أدهم باشا في ١5‏ صفر عام 
5ه مشرفاأً على ما تبقى من عمارة للمسجد النبوي» فقام ببناء عدد 
من القباب عند باب النساء وباب جبريل» ثم توفي في أواخر سنة 
17٠هء‏ فأسند أمر الإشراف على المشروع للمهندس صالح أفندي. 
فبدأ في الهدم وإضافة رواقين إلى الأروقة القبلية مما يلي الصحن» وجاء 
بناء الأروقة القبلية للمسجد بالطريقة نفسها التي بنيت بها الأروقة 
الأخرى مع التقيد التام بأن تكون الأعمدة الجديدة في الأروقة المهدومة 
في موضع الأعمدة القديمة. 
وفي عام 1174١ه‏ قدم إل "العديلة سمه رافاه الى مشر نا ددا 
على مشروع عمارة المسجد النبوي» ووصل معه عدد من المهندسين» 
فعمل الجميع على إكمال البناء»؛ ثم أسند أمر الإشراف على المشروع 
إلى أحد القضاة وهو الشيخ أسعد الدين أفندي» تحت إشراف أمير مكة 
المكرمة» فسعى الجميع إلى إتمام العمل» وتم تمييز قباب الروضة 
وبعض القباب باستخدام الشبابيك المعقودة"'". 
وتعد هذه العمارة هي العمارة السابعة للمسجد النبوي» وهي أول 
فلار ممست مور امن حيع را زعا وتصيتينها والمواد االمساجة متها 
فالسقوف بنيت من مجموعة كبيرة من القباب» تحملها أعمدة حجرية 
تعلوها تيجان عليها عقود مبنية من الحجارة والنورة»؛ واشتمل الجزء 
الجنوبي من المسجد على اثني عشر رواقاً» والجزء الغربي على ثلاثة 
أزوقة» واشتمل الجزآن الشمالي: والشرقى على زواقين فقط؛ 'ويتوسط 
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تأسيس المسجد النبوي الشريف وتطور عمارته حتى عام (؟#4؟اهرة؟19م) عا 


المديعة لعف كقوف أل ناقها الشف انوي قفن اناه 
فلي آبوابهالأرنعة الامطليده لابات السلامة دناه جربل .يانه الدناء 
وباب الرحمة)؛ مع إضافة باب خامس في الجزء الشمالي سمي بباب 
المجيدي ؛ نشكة إلى النلطان عو مهيب ال رلا قطي الأميدة بطبقة 
من الرخام المزخحرف والمزين بماء الذهبء, واستبدلت المئذنة الشمالية 
اشرق للدي لمان مزياءة نالعا را مرف اليد الخ 


وبلغ ما أنفق على العمارة حوالي )١40(‏ كيساً من الذهب كل كيس 
به (07) قطعة من الذهب'!". وبلغ حجم التوسعة الجديدة (1797متراً 
مربعاً)» لتصبح مساحة المسجد الإجمالية 1١,07(‏ متر مربع)» وكانت 
الزيادة في الجانبين الشمالي والشرقي» وتم الانتهاء من بناء المسجد في 
عام 111ه»ء واستمرت أعمال الزخرفة والكتابات لعدة سنوات أخرى 
قام بها عدد من المختصين برئاسة الخطاط المشهور عبدالله زهلاي”” . 


. المسجد النبوي بعد عهد السلطان عبدالمجيد الأول  117//(‏ 185اه) 


لقد كانت عمارة السلطان العثمانى عبدالعزيز (/ا/ا١١‏ - 1797١ه)‏ فى 
المسجد النبوي محدودة» تمثلت و يل عقد ضخم أمام باب السلام 
مما جعل لهذا الباب مدخلاً له واجهة عريضة تشبه الصالة في مقدمته 
غطبت جوانبها ببلاط البورسلان (القيشاني)» عليها رسومات بنائية 
باللرة الأروق» وست تيم الموس دو مسب ةس مهو قي داك 
المسجد النبوي . 


)010( للمزيد من التفصيل انظر: جعفر البرزنجى : نزهة الناظرين» ص /!ا١10-1‏ »2 ومحمد لبيب 
البتنوني: الرحالة الحجازية» ص 2.146 وإبراهيم رفعت: مرآة الحرمين: جاء ص 
/ا-١4601غ,‏ وصالح لمعي مصطفى: المديئة المنورة تطورها العمراني» ص ؟1-لا1ا. 

(؟) حامد عباس : قصة التوسعة الكبرى: ص ١١75-؟١5.‏ 


.ع عمارة المسجد الحرام والمسحد النبوي في العهد السحودي 


ويظهر أن المسجد النبوي لم يشهد أي إضافات معمارية في عهد 
السلطان عبدالمجيد الثانى ١791*(‏ - /7717١ه)‏ حسبما توافر لدينا من 
معلومات ودراسات في الوقت الحاضر. وفي الأيام الأخيرة للدولة 
العثمانية شهد المسجد النبوي في عام اهم 10م تجديد 
المحراب التبوي والسليماني على يد محافظ المدينة فخري باشا”''. 

وفى الصفحات التالية سوف نستعرض الإنجازات العظيمة التى 
تمدقا سمت النبوي في ظل الحكم التتعتردي على »يد التلك 
عبدالعزيز وأبنائه البررة حتى الوقت الحاضر الذي شهد فيها المسجد 
النبوي الشريف أكبر توسعة في التاريخ وأعظمها على أحدث طراز 
معماري إسلامي» مما يعد مفخرة للحكم السعودي العظيم الذي أولى 
قادته خدمة الحرمين الشريفين جل اهتمامهم». وبذلوا في سبيل ذلك 
الغالي والنفيس . 


220 صالح لمعي مصطفى : المدينة المنورة تطورها العمراني» ص 48 خف وناجي محمد 
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توسعة المسجد النبوي الشريف'حتى العهد العثماني 


00 من تصميم المؤلف. 


000 


دلي النساء 


جيريل 


أولاً اهتمام الملك عبد العزيز بالمسجد النبوي 
وتوسعته. 


ثانياً - دور الملك سعود في إتمام مشروع توسعة 
المسجد النبوي. 


3 ا اب 
للؤسشيي (سعووية اوت 
دي" اؤاثسلث للم. 

أولاً - اهتمام الملك عبد العزيز بالمسجد النبوي وتوسعته : 

منذ أن تم ضم المديئة المنورة للحكم السعودي في عام 47 1١ه/‏ 
64م وهذه المدينة محل اهتمام ورعاية من قادة هذه الدولة. وكان أهم 
إنجاز حققه الملك عبدالعزيز مؤسس المملكة العربية السعودية ‏ رحمه الله - 
قو تمققيق الام والاستقرار في هذه الدولة» وتأمين سلامة الحجاج 
والمعتمرين والزوار للحرمين الشريفين وتيسير سبل الوصول إليهما؛ مما 
كان له أثره الواضح في زيادة أعداد الحجاج والمعتمرين والزوار إلى 
الحرمين الشريفين لأداء فريضة الحج أو العمرة» أو زيارة مسجد رسول 
الله يَكهْه حيث كانت رحلة الحج محفوفة بالمخاطر والرعب لا يأمن فيها 
الحاج على نفسه ولا ماله» وذلك لتعرضه لأعمال السلب والنهب التي كان 
يقوم بها بعض رجال البادية من ضعاف النفوس» ممن لم تستطع السلطات 
الحاكمة قبل العهد السعودي ردعهم وتنفيذ أحكام شرع الله فيهم. فلما 
آلت رعاية الحرمين الشريفين وخدمتهما للملك عبدالعزيز سخر كل 
إمكانيات دولته لنشر الأمن» وإقامة العدل» وفرض النظام في جميع أنحاء 
دولته» فضرب بقوة على أيدي العابثين» وقضى على أعمال النهب والسلب 
وأئّن الطرق؛ ووفر المياه عليهاء فأصبح الحج في العهد السعودي آمناً» 
وبات حجاج بيت الله الحرام وزوار مسجد نبيه يَكِةِ ينعمون بالأمن والراحة 
والطمأئيئة منذ قدومهم إلى المملكة وحتى عودتهم إلى ديارهم')ج 


000 وزارة الإعلام: الحرمان الشريفان» ص ١١‏ 5 


م عمارة المسجد الحرام والمسجد النبوي في العهد السعودي 


وكما فعل الملك عبدالعزيز ‏ رحمه الله في المسجد الحرام بمكة 
المكرمة في بداية عهده من ترميمات وإجراء الإصلاحات اللازمة التي تم 
الحديث عنها في الباب الأول من هذا الكتاب» فإنه أيضا قام 
بإصلاحات وترميمات عدة في المسجد النبوي» بدأها في عام /4١١ه/‏ 
4م عندما أصدر أوامره السامية بإجراء الإصلاحات والترميمات 
اللازمة لبعض الأعمدة المحيطة بالحجرة النبوية» وإصلاح بلاط ساحة 
صحن المسجد والأراضي المحيطة بها من الجهات الأربع» بعد ظهور 
تشققات وهبوط فى أرض الصحن والأروقة المحيطة به» نتيجة تلف 
مكاضييت نام الأنطان .رقم إساكهيها بباتائس إلى السدانها 
والسماح لمياه الأمطار بالتجمع في صحن المسجد وتسربها دااخل 
التشققات فانتشرت الرطوبة» وأدت إلى انهيارات أرضية» فأمر الملك 
عبدالعزيز ‏ رحمه الله بإقامة شبكة جديدة لتصريف مياه السيول» مع 
إصلاح الانهيارات الأرضية والتشققات التي حدثت في الصحنء وبناء 
ميدات أرضية لحماية الأروقة المحيطة بالصحن من تسرب المياه إليها. 


وتلا ذلك عمل الترميمات اللازمة في بعض الأعمدة في الرواقين 
الشرقي والغربي للمسجد النبوي من ناحية الصحن» ووضع أطواق 
حديدية حول بعض الأعمدة بأبعاد مختلفة ليزيد من تماسكهاء وذلك في 
سنة 1760ه/ 220019171 وقد جاء هذا العمل مكملاً للعمل السابق من 
أجل حماية الأعمدة من أي تشققات قد تضر بها مستقبلاً . 


وفي عام 11014ه/ 1975م تقدمت وزارة الأوقاف المصرية بطلب 
إنفاق ما تجمع لديها من مبالغ كبيرة حصلت عليها من ريع أوقاف 


)١(‏ عبدالقدوس الأنصاري: آثار المدينة المئورة ( الطبعة الثائية» المدينة المنورة» المكتبة 
العلمية؛ 7"/8١ه‏ ) ص 78. 


التوسعة السعودية الأولى للمسجد النبوي الشريف 3-5 


المسجد النبوي» وقد تم إنفاق تلك الأموال في ترميم بعض الأعمدة 
والأرضيات والمآذن» وطلاء الجدران والمداخل المحيطة بالمسجد من 
الداخل والخارج» حيث إن ما أنفق إنما هو من أموال الحرمين الشريفين 
المخزونة في صناديق وزارة الأوقاف المصرية”''. فأنفقت فيما أوقفت 
عليه . 

وقد تم الانتهاء من هذه الترميمات فى سنة هم وام وبعد 
من الداخل والخارج» ورأى أنه في حاجة للتوسعة على أسس حديثة» 
وأن ذلك يتطلب إزالة الدور المحيطة بالمسجد من جهاته الثلاث : 
الشرقية والغربية والشمالية خدمة للإسلام والمسلمين» وذلك نظراً لما رآه 
رحمه الله من ضيق المسجد بالمصلين والزوار الذين أخذت أعدادهم 
تزداد عامأ بعد آخر بفضل الله تعالى ‏ ثم بفضل ما حققته الدولة من 
الأمن والاستقرار» وكذلك لما رآه من ظهور بعض التشققات في الجدار 
لهء فأحدثت به تآكلات داخلية» وربما يؤثر ذلك فى بقية أجزاء المسجد 
ش + + ف 1 
فيما لو ترك فترة طويلة ". 

إن أمراً كهذا أقلق الملك عبدالعزيز رحمه الله» فأصدر في الثاني 
عشر من شهر شعبان سنة 158١ه‏ الموافق 1954/1/4١م‏ بياناً للأمة 
الإسلامية برقم ا / :/ م١‏ يبشرهم فيه باعتزامه ‏ بمشيئة الله - 
القيام بتوسعة الحرمين الشريفين بدءًا بالمسجد النبوي» فاستبشر العالم 
)١(‏ عبدالعزيز الحصين: العناية بالمسجد النبوي الشريف» ص 7”5. 


مطبعة الإنصاف» 506 ص75 . 


د53 عمارة المسجد الحرام والمسجد النبوي قي العهد السعودي 


الإسلامي عامة؛ وأبناء المملكة خاصة بهذا النبأ العظيم» وتأكد للجمبع 
أن الحرمين الشريفين أصبحا في أيد مخلصة أمينة» يهمها خدمة الإسلام 
والمسلمين. فبجانب ما حققه الملك عبدالعزيز ‏ رحمه الله من توفير 
الأمن والأمان والرخاء والاستقرار في الحرمين الشريفين لحجاج بيت 
الله الحرام والمعتمرين»؛ وزوار مسجد رسوله الكريم يوَلِِةْ فإنه يعلن 
الآن وعلى الملا في مشارق الأرض ومغاربها عزمه على توسعة الحرمين 
الشريفين» وبذل الغالي والنفيس في سبيل ذلك» فابتهلت الألسن بالدعاء 
للملك عبدالعزيز بالتوفيق والنصر المبين» وأن يعر الله به الإسلام 
000 

وتأكيداً من الملك عبدالعزيز لما أعلنه فإنه أصدر أمره الكريم لولي 
عهده الأمير سعود»ء ونائبه في الحجاز الأمير فيصل باتخاذ الخطوات 
اللازمة لتنفيذ هذا المشروع الإسلامي العملاق على أحدث تصميم 
وفع يتان يما تكو مع مكانة النسجة التتري الشرييت في اللو 
المسلمين» من غير تعطيل لإقامة الصلوات في أوقاتهاء وأن : نتم التوسعة 
على خطوات» كما صدرت الأوامر لوزير المالية عبدالله 000 بأن 
يصرف كل ما يلزم هذا المشروع من أموال فورًا على حساب المملكة؛ 


. ان 
وبدوف ري أ 


باستدعاء الخبراء والمختصين فخ فن العمارة الإسلامية الحديثة من 

خارج المملكة العربية السعودية. وداخلهاء وأوكل إليهم الأمر في عمل 

(0) بجريدة المدينة المنورة» العدد )٠١(‏ في ه رمضان سنة 58١اه2‏ حيث يوجد نص 
الخطاب السامي الكريم , 


فم إبراهيم الشوري: جلالة الملك سعود والحرمين الشريفين» الجزء الأول» الحرم النبوي 
الشريف (الطبعة الأولى» القاهرة» دار الكتاب العربيى» ب.ت)» جداء ص 11-7560. 


التوسعة السحودية الأولى للمسجد النبوي الشريف ذنم 


الله يك ومكانته فى قلوب المسلمين» وأخذ فى متابعة ما يحدث خطوة 
1 1 ' 
خطوة . 

وبناءً على هذه الدعوة تقدم عدد من الخبراء والمهندسين المصريين 
بطلب القيام بتقديم الدراسات والتصاميم اللازمة للمشروع؛ فتم اعتماد 
طلبهم» وقدم عدد منهم إلى المدينة المنورة في نهاية عام 1548١اهء‏ 
وأسئد أمر المتابعة والإشراف على المشروع لمدير الإنشاء والتعمير في 
المملكة آنذاك الشيخ محمد بن لادن الذي استعان بعدد آخر من 
المهندسين والفنيين من أصحاب الخبرة الطويلة والناجحة في العمارة 
مشروع توسعة المسجد النبوي الشريف)» به أكثر من خمسين موظفا بين 
مهندس وفنى وإداري يرأسه الشيخ محمد بن لادن» ويشرف على إدارته 
الشيخ محمد صالح قزاز. 
المشروع بدقة؛ وتم إجراء اختبارات عدة للأساسات والتربة بعمل 
الميجسات اللازمة داخل التربة المحيطة بجدران المسجدء» فتبين لهم 
وجود رطوبة داخل التربة نتيجة وجود تسرب للمياه من الدور المجاورة 
للمنحعد أنرضقن اللنايية الموكوةة على الجداراالغربي وأعددة 
داخله وحوله وفي الأعمدة الموجودة في تلك الوقطقة اكد اضيا يتما 
أثر أيضاً في بعض الأعمدة في الأروقة الشرقية والشمالية للمسجدء 
ويبرجع سبب ذلك إلى عدم وجود طبقة عازلة تحول دون تسرب 
الرطوبة؛ فقرروا سرعة إيقاف هذا التسرب قبل البدء في التوسعة ببناء 


)00( إبراهيم الشوري: الحرم البوي الشريف» 00-6 ص ١‏ 3. 


وان عمارة المسجد الحرام والمسجد النبوي في العهد السعودي 


طبقة عازلة حول جدران المسجد. وتبين للجان الهندسية متانة الأروقة 
القبلية (الجنوبية) بما في ذلك الروضة الشريفة مما لا يستدعي هدمهاء 
بل رأوا ضرورة الإبقاء على هذا الجزء من المسجد نظراً لسلامته وقوة 
بنائه؛ ورغبة في الحفاظ على جزء من التراث المعماري الإسلامي لهذا 
المسجد. وقامت اللجان المختصة بعمل تقرير هندسي مفصل لخطوات 
المشروع» أرفقت به بعض النماذج للتصاميم الهندسية» والخرائط 
اللازمة» فقام محمد بن لادن بعرض التقرير على الملك عبدالعزيز 
- رحمه الله - في أوائل شهر رمضان سنة اهم ١156م‏ وقد تصفح 
الملك عبدالعزيز ‏ رحمه الله التقرير ودرسه بعناية» فأصدر توجيهاته 
السامية الكريمة بمتابعة الدواسانق وعمل الخرائط التفصيلية للمشروع. 
مع تحديد الارتفاعات المطلوبة» وأنه من المستحسن الاستئناس بآراء 
خبرات فنية من دول إسلامية أخرى. 


واستناداً لتوجيهات الملك عبدالعزيز؛ فإن محمد بن لادن طلب من 
مجموعة أخرى من المهندسين كانت تضم عدداً من المهندسين 
الباكستانيين وغيرهم من أصحاب الخبرات العالية في العمارة الإسلامية 
الحديثة؛ ومجموعة أخرى من علماء طبقات الأرض (الجيولوجيين) 
لدراسة المشروع؛ وعمل اختبارات أخرى على الطبقة الأرضية للتأكد من 
تحملها للمبنى» وتحديد عمق الأساسات المطلوبة للمبانى الجديدة 
للمسجد النبوي. وبعد فترة قدمت الدراسة الأخرى من المهندسين 
الباكستانيين لمكتب المشروع”''» فتولى عدد من المهندسين فحصهاء 
وبشحص كل من الدراستين تبين وجود اختلاف بين رأي المهندسين 


)١(‏ انظر: نص تقرير المهندسين الباكستانيين في: هاشم دفتردار وجعفر فقيه: توسعة الحرم 
النبوي الشريف. صه”"-١:‏ . 
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المصريين والباكستانيين في تحديد عمق الأساسات وعلو المسجدء 
وللتوفيق نين الاراع الواردة في الدراستين تم عقد اجتماع موسع لجميع 
المهندسين الاستشاريين من السعوديين والمصريين والباكستانيين برئاسة 
الشيخ محمد بن لادن» نوقشت خلاله كل الجوانب وخاصة التي كانت 
بحل افقلا تييع + والنيق ا لاتجماع باتناق تام كن الزأي 6 وتقرر آل 
يكون عمق الأساسات لا يزيد على سبعة أمتار» وأن يكون ارتفاع بناء 
المسجد الجديد مساوياً لارتفاع البناء الموجودء حتى يظهر التناسق التام 
ين المشسن: تحرضت هله الدراسات على الظانالملك عبد العره: 
رحمه الله فسر كثيراً» وارتاح ضميره بعدما شاهد توافق آراء 
المهندسين المختصين حول النقاط المهمة في المشروع» وكان هدفه من 
ذلك هو أن يخرج مشروع عمارة المسجد النبوي في صورة متقنة» بعيداً 
عن العشوائية في البناء» بعد الأخذ باستشارة أهل الخبرة والمعرفة من 
المتخصصين في العمارة الإسلامية وعلم طبقات الأرض من الدول 
الاستلامية الشقيمة"'©: ولدذلك واف انلكف عجدالعزير على تقر 
المهندسين المختصين» وأصدر أمره الكريم إلى صاحب السمو الملكي 
الأمير عبدالله الفيصل وزير الداخلية آنذاك بالبدء في تنفيذ المشروع» 
والذي نصه كما يأتي : 

امن عبدالعزيز بن عبدالرحمن الفيصل إلى جناب المكرم الابن 
عبدالله الفيصل سلمه الله. 

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد: 

فبعد اطلاعنا على ما رسمناه برقم /1"/ 4/ 8/58 وتاريخ ١١‏ 
رمضان ١717١ه‏ بما أمرنا به محمد بن لادن المدير العام للعمائر 
والإنشاءات الحكومية من أجل الحرم النبوي لتوسعته وإصلاحه وصيانته 
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وذلك طبقاً لما رفعه إلينا من تقرير المهندسين المصريين بموافقة وزير 
الأشغال المصرية عثمان محرم إذ ذاك. 
وبالنظر لرغبتنا في الاستكناس بآراء خبراء فنيين من أجل مشروع 
التوسعة والإصلاح والصيانة» فقد استقدمنا مهندسين من باكستان» وبعد 
أن رفع لنا مدير العمائر والإنشاءات الحكومية محمد بن لادن تقرير 
الهكة المذكووة مؤمدا القريد ا لمرعة المضرية 4 ركسا نا اهو أبس 
أولاً: يستمر العمل في توسعة الحرم وإصلاحه على أساس الخريطة 
المرفقة صورتها بأمرنا هذاء وهي التي وضعها المهندسون 
المصريون وأقرها المهندسون الباكستانيون ووقعوا عليها والتي 
بموجبها تهدم الأقسام الثلاثة من الحرم: الشرقي؛ والغربي 
والشمالي» ويبقى القسم الجنوبي. 
ثانيا: يلحظ في ارتفاع الأبنية الجديدة للمسجد أن لا تعلو عن مباني 
المسجد الحالي . 
ثالثاً : عليكم وعلى وزير ماليتئا وعلى مدير الأعمال والإنشاءات 
الحكومية محمد بن لادن إنفاذ أمرنا هذا بكل ما يتعلق به 
ويخصه. 
والله ولي التوفيق)”" . 
ويتضح من الأمر السامي الكريم أن الإشراف المباشر على عمارة 
الحرم النبوي قد أسند إلى صاحب السمو الملكي الأمير عبدالله الفيصل 
وزير الداخلية آنذاك» وأن يتولى مدير الأعمال والإنشاءات الحكومية 
محمد بن لادن تنفيذ المشروع من هدم وبناء» ويقوم عبدالله السليمان 
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وزير المالية آنذاك بالصرف على المشروع بسخاء دون الحاجة إلى أي 
إعانات مالية خارجية من أي جهة كانت» وبذلك فإن الملك عبدالعزيز 
سد الباب أمام المشككين في قدرة المملكة العربية السعودية على تحمل 
جميع نفقات عمارة المسجد النبوي الشريف وتوسعته على أحدث 
تصميمء وبأعلى مستوى بمواصفات قوة البناء خدمة للإسلام 
والمسلمين» ورغبة في الحصول على الأجر والثواب من الله عز وجل. 
وقد أكّد الملك المفدى في أمره الكريم أن يراعى في التنفيذ أمرًا مهما 
كان موضع خلاف بين المهندسين» وهو ملاحظة أن لا تعلو المباني 
الجديدة عن مباني المسجد في الجزء الجنوبي (القبلي) منه الذي يضم 
الحجرة النبوية والروضة الشريفة» والذي تقرر عدم هدمه لمتانة بنائه» 
وأن تهدم الأقسام الثلاثة من الحرم وهي الجهات الشرقية والغربية 
والشمالية» وأن يتم التنفيذ حسبما جاء في تصميمات المهندسين 
والاستشاريين المختصين على أساس الخرائط المرفقة بالأمر السامى 
الكريم» مع عمل الصيانة التي يحتاجها البناء في الجهة القبلية» 5-6 
الدقة والحدر الشديد عند هدم الأروقة التي تقرر هدمها لتوصيل مباني 
المشروع الجديدة بالعمارة العثمانية السابقة» وأن تسخر جميع إمكانيات 
الدولة وموانئها لخدمة المشروع»؛ وتسهيل استقبال المعدات ونقلها من 
جرافات ورافعات وشاحنات» ومواد البناء من أسمنت وحديد وأخشاب 
ونحوها إلى موقع المشروع في أسرع وقت ممكنء كما تم إعفاء المواد 
والمعدات الخاصة بالمشروع من أي رسوم جمركية. 


وتنفيذاً للأمر السامي الكريم والتعليمات الصادرة بذلك قام محمد بن 
لادن والقائمون معه بإعداد الدراسات اللازمة» وفي أول أيام عيد الفطر 
المبارك لسنة ١17١ه‏ الموافق 17/0/ ١140م‏ دعت إمارة المدينة المنورة 
إلى اجتماع عام عقد داخل المسجد النبوي الشريف» حضره أمير المدينة 
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| كز داك عبدالله السديري» ومتحمد بن لادن» وعدد كبير من 
| لموتتسين وال ستشاريين ممن شاركوا في إعداد الدراسات والتصاميم 
لمشروع توسعة | لمسجد النبوي الشريف» كما حضره عدد من العلماء 
والوجهاء ورؤساء الدوائر الحكومية في المدينة المنورة» وبعد افتتاح 
الاجتماع بالقرآن الكريم قام أمير المدينة المنورة عبدالله السديري بعرض 
الأمر السامي الكريم الصادر من الملك عبدالعزيز بالبدء في توسعة المسجد 
النبوي» وشرح المهندسون المختصون مراحل سير المشروع». وعرضوا 
نماذج من الخرائط والدراسات ومواضع الأروقة والدور المراد إزالتها 
لصالح المشروع» وقد سُرَّ الجميع بهذه البشرى العظيمة» وأخذت ألسنتهم 
تلهج بالدعاء للملك عبدالعزيز بالعز والتوفيق'' . 
وبعد أيام عدة تم إحضار المعدات والعمال والفنيين» وباشروا 
العمل فعلاً في 5 شوال سنة ١٠17١ها''‏ في هدم السور والأروقة 
الشرقية وفيها ثلاثة أروقة» والغربية وفيها رواقان فقط». ونقل مخلفات 
الهدم إلى خارج منطقة العمران» وتم تسوية أرضها حتى ظهرت ميدانًا 
20 
النبوي» كما هو مخطط له في مشروع التوسعة الذي سبق أن عمّره 
)١(‏ أسعد درابزوني الحسيني: : خلاصة عن مشروع الحرم النبوي الشريف» كتبها عام 
كلاه ونشرت في أخر كتاب عمدة الأخبار في مدينة المختار» لعبدالحميد العباس 
(الطبعة الثانية» الناشر: أسعد درابزوني» المدينة المنورة» الاا١اه))‏ ص 3-5. 
2220 عالع يد مال : العمارة السعودية للمسجد النبوي الشريف» نشرها في آخر كتاب 
أخبار مدينة الرسول» تأليك: : ميحمد النجار. الذي قام بتحقيقه ونشره ( الطبعة الثانية» 
القاهرة, دار الفكر» 1ه الاوام) ص17١1,‏ 


إفوة أحمد ياسين أحمد الخبّاري : : تاريخ معالم المدينة المنورة د وحديئاً (من إصدارات 
نادي المدينة المنورة الأدبى)» ص /17ا1-ثل/ا. 
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السلطان العثماني عبدالمجيد سنة /الا١١ه»‏ وإدخاله ضمن العمارة 
السعودية الجديدة للمسجدء ويشتمل هذا الجزء على ما يأتي : 


5 


0 


رواقان مسقوفان بالقباب الصغيرة تحملها الأعمدة الحجرية وتزينها 
الأقواس» وهي مطلة على رحبة المسجد. 

مئذنتان: إحداهما في ركن الجهة الشمالية الشرقية قرب باب 
المتحيدئ » وتسمى المئذنة المجيدية» وتقع المئذنة الثانية في ركن 
البكية النتبالنة الخربية وتستسن الشكيلية: 

مبنى الكتاتيب : وهي مدارس صغيرة لتحفيظ القرآن الكريم» 
وتعليم مبادئ القراءة والكتابة» وفي مبنى الكتاتيب طابق ثان فيه 
مكتبة الحرم النبوي المشهورة التي أسسها الملك عبدالعزيز عام 
51 "اهء والتي نقلت عند هدم المباني إلى مبنى خاص بجوار 
المسجدء وكانت نواة لمكتبة الملك عبدالعزيز الحالية المشهورة 
بالمدينة المنورة التي أنشأت لها الدولة مبنى كبيراً خاصاً بها أمام 
المسسجد النبوي . 

باب المجيدي : وهو الباب الذي أسسه السلطان العثماني 
عبدالمجيد الأول في عمارته للمسجد النبوي عام //1؟1اه» وهو 
أحد مداخل المسجد النبوي من الناحية الشمالية. 

مخازن الزيت: وهي عبارة عن أماكن لتخزين الزيت والشموع 
الخاصة بإضاءة المسجد النبوي وما حوله من شوارع» وتقع بين 
باب المجيدي والمئذنة الشكيلية في الطرف الشمالي من المسجد 
النبوي» وبعد أن أدخل الملك عبدالعزيز الكهرباء للمسجد الحرام 
سمتلن 00 
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أروقة والمئذنتين» وباب المجيدي والكتاتيب والمكتبة» ومخازن الريت» 
ونقلت المخلفات إلى خارج منطقة العمران. 


وبعد الانتهاء من ذلك أمر الملك عبدالعزيز بتشكيل لجنة رسمية من 
أصحاب الشأن والخبرة لتحديد الدور والمتاجر التي تقرر هدمها لصالح 
مشروع توسعة المسجد النبوي الشريف» وتقوم اللجنة أيضاً بتقدير أثمان 
هذه الدور المحيطة بالمسجد النبوي بسخاءء وكانت هذه اللجنة مكونة 


على النحو الاني؟ 

2" وك بلنية لخدي المدورة. «الأبضاذ امو هدي 5 
5 مدير إذارة الأرقاق بالمذينة” . الأسعاذ عبدالعزيز اعد -عحهوا 
لان قنور عالة المنديدة الأستاذ محمد سالم الحجيلي »2 
:- عضو المجلس البلدي بالمديئنة الأستاذ عباس السقاف 266 
65 مهندس البلدية الأستاذ آدم البكري 1 


وقد قامت اللجنة بواجبها بكل دقة وأمانة» حيث قدرت أثمان الدور 
حسب ظروفها الحاضرة أنذاك» وبما يرضى الله عز وجل» ويحقق 
ارظن والفبول دق أ فعاف الدوو القسيم + وكانك مله الدور ينها ما 
هو عامس ماهول: بالسكان»- ومتها ما كان أطلة ل شاسية) وذلك مه از 
التهدم الذي أجراه فخر الدين باشا محافظ المدينة المنورة في أواخر 
العهد العثماني خلال الحرب العالمية الأولى. 
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أولاً - عقارات واقعة في الجهة الغربية من المسجد: 

أطلال وقف آل السمهودي الواقعة في جنوب مكتبة أمين باشاء وبقايا 
دار الأوقاف» وأطلال دار تميم الداري ‏ رضي الله عنه _؛ وأطلال دار 
وقف السادة المغاربة» ودور وسبل عدة تابعة للأوقاف» وأطلال دار بيت 
الشيخ عبد العزيز أبي طاهر» ودار قائمة تابعة للأوقاف. 

كما أضيفت إلى هذه المباني جملة دور وأسبلة تقع في الجهة 
الغرنية» :وقد أزيلت ولك لا التدخل فى التوسعة؛ لأنها وافعة فى 
المنطقة المنخفضة ما بين باب السلام وا الرحمة» أي جهة الم 
الجنوبي من العمارة المجيدية الذي تقرر عدم المساس به» وستكون 
الرحبة الخارجية للمسجد .. ولأجل ذلك أزيلت» وبيانها كما يأتي : 

المدرسة المحمودية؛ وبيت العلامة عمر يرى» ومبنى إدارة العين 
الزوقاء بالمدينة» وجملة كاسن وهاء لذرقات: 
ثانياً - العقارات التي تقرر إزالتها من الجهة الشمالية: 

دار الشيخ إبراهيم الفقيه ‏ رحمه الله والد كل من الأساتذة جعفر 
وعبدالوهاب وعبدالعزيز وسليمان فقيه» دار كتب أمين باشاء دار 
للأوقاف» كراج للشيخ محمد أضلتيء وأطلال دار الشيخ بركات 
الأنصاري» وجملة دور للأوقاف» وجملة دكاكين للأوقاف» ودار تغسيل 
الموتى المعروفة بالشرشورة» والحوش الكبير المعروف يونت والدة 
السلطان عبدالعزيز العثماني الذي أوقفته ليكون مستودعا للحرم؛ 
ومخازن تابعة لوقفية والدة السلطان عبدالعزيز العثماني» ومخفر شرطة 
باب المجيديء وأنقاض أربطة تابعة للأوقاف» وجملة مخازن 
للأوقاف. 
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ثالثاً ‏ العقارات التي تقرر هدمها من الجهة الشرفية: 


رباط البهرة» وهو مقسم إلى جملة أجنحة لسكنى الطبقة الفقيرة من 
حجاجهم. المدرسة الناصرية» وأطلال دار داود عرب» ومعمل محمود 
أحمد» ودور للأغوات» ودار آل السمانء ودار الشيخ مأمون بري» 
ا لكو 

وهذه هي جملة الدور والمتاجر والأحواش والأربطة والأسبلة التي 
أزيلت لصالح مشروع توسعة المسجد النبوي الشريف في جهات 
المسجد الثلاث. وبذلك انتهت المرحلة الأولى من المشروع التي 
تمثلت في هدم أروقة المسجد والدور المحيطة به في جهاته الثلاث 
الغربية والشرقية والشمالية» ونقل الأنقاض منها إلى خارج المنطقة 
العمرانية بالمدينة المنورة» وأصبحت أرض المشروع جاهزة للبدء 
بالبناء» وقد استغرقت عملية الهدم ونقل الأنقاض حوالي السنة 
والنصف؛ من شوال عام ١77١ه‏ إلى نهاية صفر 7/ا11ه. 


وقد بلغت مساحة الاأرض والدور والمتاجر التي تم هدمها لصالح 
مشروع عمارة المسجد النبوي وتوسعته في هذه التوسعة )١5155(‏ مترًا 
يت“ نوا سات 7 05 ودرا مويها الت مد العنازة ستيان 
المجيدية» فتكون مساحة التوسعة السعودية الأولى للمسجد النبوي هي: 
( 47917510 57- 805ى"1) متراً مربعاً» وبلغ ما أبقي عليه من العمارة 
العثمانية مساحة (4097) متراً مربعاًء وهي الجهة القبلية من المسجد 


الثويبهنا السهرة التبوية والروفة الشرينة” "+ كوي سناحة مليفل 
)١(‏ هاشم دفتردار» وجعفر فقيه: توسعة الحرم النبوي الشريف» ص 85-84. 


() وزارة الإعلام: توسعة الحرمين الشريفين»ء ص 47. 
ف علي حافظ : فصول من تاريخ المدينة المنورة» ص 85. 
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النبوي بما في ذلك إلعمارة العثمانية القديمة هى: 
(63:غ +/اغ 517+:/1؟؟١‏ - 01/9 ؟؟) متراً مربعاً . 


وبلغ إجمالي أثمان الدور والدكاكين أكثر من ثلاثين مليون ريال 
سعودي”''» وبلغت تكاليف الإزالة ونقل الأنقاض حوالي عشرة ملايين» 
وبذلك يكون مجموع ما أنفق في المرحلة الأولى حوالي أربعين مليوناً من 
الريالات السعودية”''» مما عاد بالخير الوفير على سكان المديئة المنورة. 


وضع حجر الأساس: 

وفي ربيع الأول ستة 1ه بذأث الاستعدادات لوضع حجر 
الأساس لمشروع توسعة المسجد النبوي الشريف» فلبست المدينة 
المنورة حلة بهيجة من الزينة» وفي اليوم الثالث عشر من الشهر نفسه 
حضر إلى المدينة المنورة بالطائرة صاحب السمو الملكي الأمير سعود 
ابن عبدالعزيز ولي العهدء نائباً عن الملك عبدالعزيز لوضع حجر 
الأساس لمشروع التوسعة» وحول مكان الحفل اصطف الجنود على 
جانبي الشوارع» وازدحمت الجماهير حول المسجد النبوي الشريف. 
وما كاد موكب سمو ولي العهد يطل على الجماهير حتى تعالى الهتاف 
بالتحية والدعاء» وكان فى استقباله العلماء والوزراء ووجهاء وأعيان 
التطيكة المدورة اوعدي المشروع الشيع محمد ين لأده رنائية لشن 
صالح قزازء وعدد من المهندسين. 

وقد افتئح الحفل الكبير بالقرآن الكريم تلاه الشيخ حسن الشاعر» ثم 
ألقى الشيخ صالح قزاز مدير مكتب التوسعة خطابا رائعا هز مشاعر 
() إبراهيم الشوري: الحرم النبوي الشريف؛ (ط ١غ‏ القاهرة» دار الكتاب العربي)»؛ ص 
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(؟) هاشم دفتردار وجعفر فقيه: توسعة الحرم النبوي الشريف» ص 14. 
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الحضور» بِيّنَ فيه ما تنعم به البلاد في العهد السعودي الزاهر من أمن 
ورخاء واستقرار لم تشهده من قبل» وقد توج آل سعود أعمالهم بعمارة 
المسجد النبوي الشريف على حسابهم الخاص دون الحاجة إلى أي معونة 
خارجية» وبذلك ألجموا أفواه الحاقدين والمشككين في قدرة المملكة 
العربية السعودية على ذلك» وتلاه كلمة لفضيلة الشيخ عبدالعزيز بن 
صالحء بين فيها فضل عمارة بيوت الله» وأن من بنى لله مسجداً في الدنيا 
بنى الله له بيتاً في الجنة» وعدّد محاسن الحكم السعودي ومن أهمها 
تحقيق الأمن والأمان والاستقرار والرخاء في هذه البلاد. ثم كلمة للأستاذ 
رياض البحري من مصرهء نوه فيها بالعلاقات الطيبة ووشائج الأخوة 
والمحبة التي تربط الشعبين والحكومتين السعودية والمصرية» وتدفعهما 
ا روسن لعا وفوا لعن رحد تيد بقيعادةة العم لكشتي 
ورفاهيتهماء وأشار إلى ما حققته المملكة العربية السعودية وقادتها من أمن 
واستقرار ورخاء للمواطن والحاج والمعتمر والزائر» والاهتمام بالحرمين 
الشريفين والمشاعر المقدسة وتعميرهماء» وتوفير كل الخدمات بهما. 

وكان مسك الختام كلمة صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن 
عبدالعزيز ولي العهد ونائب الملك قال فيها”': 

إنني أحمد الله تعالى ‏ الذي وفق مولاي صاحب الجلالة ملك 
المملكة العربية السعودية وخادم الحرمين الشريفين لإصلاح وعمارة 
المسجد النبوي الكريم وتوسعتهء إذ أمر وزير المالية عبدالله السليمان 
بتنفيذه على نفقة جلالته الخاصة» وتولاه محمد بن لادن المدير العام 
للونشاءات الحكومية؛ وإنه لمن حسن توفيق الله لي أن شرفني مولاي 
والدى' مات الجلالةبالقابة مق فوم حر الأساين :لهذا العمل 


200 هاشم دفتردار وجعفر فقيه : توسعة الحرم النبوي الشريف» ص 18-51 . 
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الجليل. إنني باسم الله وعلى بركته أضع الحجر الأساس بالنيابة عن 
جلالته» وبالأصالة عن نفسي في هذا اليوم المبارك (الاثنين) الثالث 
عشر من شهر ربيع الأول من سنة ألف وثلاثمائة واثنين وسبعين هجرية 
ذاعياً الله أن يوفق لأتمامة على خير نما لئاه والسلام)”!' . 

وبعد انتهاء سمو ولي العهد من كلمته قام الجميع وتوجهوا بمعيته 
لوضع حجر الأساس في المكان المحدد له» فقام سمو ولي العهد نيابة 
عن والده الملك عبدالعزيز بوضع صندوق به بعض قطع من النقود 
السعودية الذهبية والفضية» ثم وضع عليها حجر الأساس إيذاناً ببدء 
عملية البناء في توسعة المسجد النبوي» ثم ودع ولي العهد بمثل ما 
استقبل به من حفاوة وترحيب”©. ولقد كان لهذا الحفل صداه في جميع 
البلاد العربية والإسلامية» حيث غمرث قلوب المسلمين بالمسرات 
والفرحة والطمأنينة» وتحقق لهم أن الحرمين الشريفين في أيد أمينة تبذل 
النفس والنفيس في سبيل خدمة الحرمين الشريفين وعمارتهما والاهتمام 
بقاصديهما من الحجاج والمعتمرين والزوار» وجعلهم يشعرون بالأمن 
والآمان: وآن المستقبل للحرمين الكويين سوفن كو ذاهرا ترقا 
على يد حكومة آل سعود الرشيدة. 

وبعد الانتهاء من وضع حجر الأساس بدأت الاستعدادات للبدء في 
العمارة الجديدة» وفي ١4‏ شعبان عام 1/7١ه‏ بدأت المعدات في حفر 
الأساسات في الجانب الغربي للمسجد مما يلي باب الرحمة بعمق سبعة 


)١(‏ حامد عباس: قصة الئوسعة الكبرى» ص 04”, نقلاً عن المديرية العامة ام 
والصحافة والنشر: : المسجد النبوي مأثرة التوسعة السعودية الخالدة» وانظر أيضا 
الصحف السعودية: المديئة المئورة» و م القرى» ع لو 
؟/ااه وما بعله, 

(؟) هاشم دفتردار وجعفر فقيه: توسعة الحرم النبوي الشريف» ص 18. 
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أمتار ونصف فى باطن الأرض» أما أساسات المآذن فبلغ عمقها سبعة 
عشر متراً في قاع الأرض”؟2. وفي 14 رمضان من العام نفسه بدئ في 
صب القواعد الحديدية بالخرسانة والأسمنت» ووضع بداخلها الحديد 
الذي سوف تقوم عليه الأعمدة واستخدمت في ذلك أحدث المعدات 
الخاضة يصب الأسمنت والخرسانةة. وذلك لعمق الأساسات» وهذه أول 
مرة يتم فيها بناء مسجد رسول الله يَكةِ بالأسمنت والحديد وعلى قواعد 
عميقة» حيث كانت العماراث السابقة تبنى بالحجارة واللبن والطين 
والنورة والجير» وهذا مما ميز العمارة السعودية عن غيرها من العمارات 
السابقة من حيث التصميم ونوعية مواد البناء المستخدمة فيها. 

ثانياً - دور الملك سعود في إتمام مشروع توسعة المسجد النبوي : 


وفي الثاني من ربيع الأول عام 117/7ه وبينما كان العمل يسير في 
مشروع توسعة المسجد النبوي الشريف بخطوات حثيثة» وافت المنية 
الملك عبدالعزير رحمه الله وثولى من بعده ابنه الملك سعود» وتولى 
صاحب السمو الملكى الأمير فيصل ولاية العهدء وحرصا من الملك سعود 
على تحقيق رغبة والده في إنجاز مشروع توسعة المسجد النبوي الشريف 
على أحسن وجه طلبأ للأجر والثواب من الله عز وجل» فإنه في اليوم 
السادس عشر من ربيع الأول عام 110ه زار المدينة المنورة واطلع على 
سين العمل دوأ إلاأن تياكتر بعفن أغتمال اليناء بنفسية لحظي بشرف 
الاقتداء برسول الله كِهّ فقام ببناء أربع حجارات من الرخام في إحدى 
زوايا الجدار الغربي للمسجد النبوي"''' مكتوب عليها (بئى بيده هله 
الأحجار الأربعة جلالة الملك سعود في ربيع الأول ل نا 


زفوة محمد السيد الوكيل: عمارة المسجد النبوي عبر التاريخ» ص 1817 . 
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وقل أعجب الملك سعود بسير العمل وما تم إنجازه من العمارة» 
وأثنى على نشاط محمد بن لادن والعاملين معه من مهندسين وعمال 
بناء» والذين بلغ عددهم آنذاك )١4(‏ مهندساًء و (4600) من 0 
و )١10٠0(‏ من العمال المهرة؛ منهم حوالي )١6١١١(‏ عامل سعودي"', 
ويم العمل معظم النهار والليل» ولا يتوقف | 9 
ويعمل العمال على نظام الورديات المتتابعة حسب خطة عمل محكمة» 
وبموجب الخرائط والتصاميم المعتمدة من الملك عبدالعزيز رحمه الله 
لادن ووكيليه الشيخ صالح قزاز والشيخ جعفر فقيه رحمهم الله. وقد تم إقامة 
مساكن مؤقتة في أحد جوانب المشروع لسكن العمال. 


وخلال تلك الفترة تم استيراد كميات كبيرة من مواد البناء من حديد 
وأسمنت وأخشاب ورخام ومعدات وسيارات نقل كبيرة» وأقيم مصنع 
خاص في منطقة أبيار علي لقطع الصخور وصقلها لصنع الرخام 
والأحجار الصناعية و(الموزايكو) على يد خبراء وفنيين تم استقدامهم من 
إيطاليا يساعدهم حوالي (4550) عامل0©. كما تم مذ خط مُعبّدٍ من ميناء 
ينبع حتى المدينة المنورة لنقل المعدات ومواد البناء بعد أن تم تخصيص 
ميناء ينبع لاستقبال المعدات ومواد البناء التي يتم توريدها بالبواخر من 
خارج المملكة لصالح مشروع التوسعة» كما أقيم مصنع آخر بجدة لقطع 
الرخام وصقله حسب حاجة مشروع توسعة المسجد النبوي»؛ وإرساله 
مباشرة إلى مواقع العمل بالمدينة المنورة. 


200 وزارة الإعلام: توسعة الحرمين : الشريفين» ص 25 ومحمد سلطان النمنكاني: نبذة عن 
لس لس اندر اسشري ل لخر جاب وقاء الؤطاحيج لود مي8 91 : 

(؟) محمد سلطان: نبذة تاريخية عن توسعة المسسجد النبوي الشريف» في آخر كتاب وفاء 
الوفاء» جةٌ؛ ص155١.‏ 
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الخصائص المعمارية للتوسعة السعودية: 


أ الأعمدة والأروقة والجدران والأسقف : 

بلغ عدد الأعمدة التي أضيفت للمسجد النبوي بعد التوسعة (474) 
مر ذا متماة ابخان المسجد» و )١7(‏ عموداً مستديراً» تحمل عليها 
العقود التي بلغ عددها (189) عقداًء وبلغ عدد الأروقة: 
20 خمسة أروقة في الجهة الشمالية. 
ثلاثة أروقة في الجهة الشرقية. 
ثلاثة أروقة في الجهة الوسطى بين الرحبتين. 
5 ثلاثة أروقة في الجهة الغربية. 

وعرض كل رواق ستة أمتار. 

كما بلغت أطوال جدران التوسعة الجديدة كالآني : 
- طول الجدار الشرقي )١18(‏ متراً طولياً . 
طول الجدار الغربي )١١8(‏ متراً طولياً . 
طول الجدار الشمالي )4١(‏ متراً طولياً . 

وارتفاع العمارة الجديدة يساوي ارتفاع العمارة العثمانية وقدرها 
157 اخترا سن أرق الب يانه الا رو الممظطة انق الى 0 
ولقد غطيت بعض الأعمدة بالرخام الأسود والأبيض» وبعضها غطي 
بمادة بلون بني فاتح كلون الأعمدة القديمة في الجناح القبلي» ووضعت 
حول رؤوس الأعمدة إطارات من النحاس الأصفر تشبه التيجان بفراغات 
تحمل زخارف عربية جميلة»؛ وضع فوقها مصابيح أربعة؛ واحد في كل 


2000 إبراهيم الشوري: الحرم النبوي الشريف» ص 21415-47 وهاشم دفتردار وجعفر فقيه: 
توسعة الحرم النبوي الشريفه» ص 50-54. 
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جهة مصنوعة من النحاس الأصفر وتغطي واجهاتها الزجاج؛ ويليها بداية 
انحناء الأقواس التي تأخذ شكل نصف دائرة لتصل الأعمدة ببعضها فى 
مكل عذاب ونصي خلا وت غظيك الأقراسن بالستهر الصناضى 
المزخرف بخطوط رمادية بينها خطوط بيضاء» وتنتهى را لفان الى 
السقفء وحليت دائرة الأقواس بخطوط عريضة مصنوعة من الحجر 
الصناعي بيضاء وسوداء . 

وروعي في السقف حسن الشكل» وغطي بطبقة من الحجر الصناعي 
المؤخرف رعرفة إسلامية) وتسم بأشكال عدي جييلة بعلب عليه 
اللون الأبيض”' »2 وقد بذل في عمل الأعمدة والأقواس والسقوف جهود 
جبارة بخبرات فنية من بلدان عربية وإسلامية متعددة» مما جعل قيادة 
المملكة العربية السعودية تفخر بهذا الإنجاز الإسلامي العظيم الذي 
أصبح مصدر إعجاب لجميع الوفود الرسمية والزوار الذين زاروا المسجد 
النبوي الشريف» فأعجبوا بروعة البناء وقوته» وحسن شكله وتصميمه» 
وما أصبح عليه المسجد النبوي من سعة كبيرة لم يشهدها من قبل في 
العمارات السابقة : 


وفي أثناء ذلك قدم إلى المديئة المنورة للاطلاع على التوسعة 
السعودية للمسجد النبوي الشريف كل من: اللواء محمد نجيب رئيس 
الجمهورية المصرية انذاك» وجمال عبدالناصر رئيس وزراء مصرء 
والوزير المفوض لمصر بجدة الخطيب الحسيني»؛ ورئيس الورشاد القومي 
المصري صلاح سالمء ومفتي الديار المصرية العلامة الشيخ حسين 
مخلوف؛ وعدد كبير من الصحفيين المصريبن. ومن باكستان: حاكم 
الباكستان السيد غلام محمد؛ وهيئة كبار علماء الباكستان برئاسة العلامة 


.7-160 إبراهيم الشوري» المصدر السابق» ص‎ )١( 
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الشيخ عبدالحميد اليدايواني. ومن سوريا: رئيس الجمهورية السورية 
شكري القوتلي» وهيئة كبار العلماء ومنهم الشيخ حسن الكناني» والشبخ 
أبو الخير الميداني» والشيخ حسن حبنكة» والشيخ أحمد التلمساني» 
وعدد من الصحفيين السوريين. ومن الهند: الداعية الإسلامي محمد 
عبدالعليم الصديقي» وفيقة كان علماء الونن-وقن الو تسيا الركين 
سوكارنو رئيس جمهورية أندونيسيا. ومن لبنان: رئيس الوزراء 
عبدالباقي» ورئيس الوزراء السابق صائب سلام» والحاج حسين 
العويني» والمحامي جميل المكاوي» وعدد كبير من الصحفيين. ومن 
الارفق: الملك حسين» وعدد من رجال الحكومة. ومن فلسطين: مفتي 
فلسطين الحاج الشيخ أمين الحسيني» وعدد من الصحفيين. ومن اليمن: 
الإمام أحمد حميد الدين ملك اليمن» وابنه البدر.. 

ومن المملكة زان السيجد النيوئ الشريف: غده كبير من الأمراء» 
والوزراء» وأصحاب الفضيلة العلماء» وكبار المسؤولين من مدنيين 


وعسكريين» وعدد كبير من رجال الأدب» والصحافة» والتعليم» ورجال 
السلك الدبلوماسي ممن يصعب ذكرهم جميعاً. 


كنا أن عددا كبيرا من الكتاية هل واسل التملكة وشارحها نيزا 
عدة كتب ومقالات في الصحافة المحلية والعالمية حول هذا المشروع 
الإسلامي العملاق» والإشادة بدور المملكة والملك عبدالعزيز» وأبنائه 
في تحقيق الأمن والأمان» والراحة والطمأنيئة لقاصدي الحرمين 
الشريفين والمشاعر المقدسةء على أساس أن هذه التوسعة لم يسبق لها 
مثيل في الحكومات السابقة التي جاءت بعد العصر الإسلامي الأول”'. 


)١(‏ لمعرفة المزيد من أسماء الشخصيات التي زارت المسجد النبوي الشريف في تلك 
الفترة» انظر: هاشم دفتردار وجعفر فقيه: توسعة الحرم النبوي الشريف» ص 285-85 


التوسعة السعودية الأولى للمسجد النبوي الشريف 5-1 


ب - الرحبات والمآذن : 


توجد بالتوسعة الجديدة: رحبتان ومئذنتان؛ الرحبة الأولى: تقع 
خلف العمارة العثمانية» وتحيط بها أروقة العمارة السعودية من اليجهات 
الشرقبة والغربية والشمالية. والرحبة الثانية: تقع بعد الرحبة الأولى» 
وتحيط بها أروقة العمارة السعودية من جميع الجهات» والمئذنتان 
الجديدتان تقع إحداهما في نهاية الركن الشمالي الغربي من التوسعة» 
والثانبة في نهاية الركن الشمالي الشرقي من التوسعة» وارتفاع الواحدة 
منهما (سبعون مترأً)» وعمق أساسها سبعة عشر متراً»ء وتم بناء كل من 
المئذنتين على الطراز المملوكي المصري ذي الأربع حطات» والحطة 
الأولى السفلى منها مربعة» وتعلوها حطة مثمنة» ثم أسطوانية مصمتة 
تعلوها حطة مثمنة» ثم أسطوانية مصمتة تعلوها أسطوانة بأعمدة, 
وتتوجها الطمبوشة المملوكية والهلال» وهي على نمط مثذنة جامع 
السلطان قايتباي المملوكي بالقاهرة» وهي التي يعدها المختصون في 
العمارة الإسلامية من أجمل المآذن من حيث الطراز والتصميم 
العا 


ج - النوافذ والأبواب : 


بلغ عدد النوافذ فى التوسعة الجديدة (55) نافذة فى الجهات 
الثلاث للمسجدء أما عدد الأبواب فبلغت عشرة أبواب؛ خمسة منها في 
العمارة العثمانية القديمة» وهى : باب جبريل (عليه السلام)» ويسمى 
أيضاً (باب النبى) يله وباب النساء فى الناحية الشرقية من المسجدء 
ح- وكذلك الصحف السعودية الصادرة في تلك الفترة: (المدينة المنورة» البلاد السعودية» 


.11 وزارة الإعلام: عمارة المساجد الأنموذج السعودي لبناء بيوت الله» ص‎ )١( 


سيل عمارة المسجد الحرام والمسجد النبوي شي العهد السعودي 


وباب السلام» وباب الرحمة في الناحبة الغربية. أما باب الصديق الذي 
يفع في النائحية الشرقية نقد هدم وأعيلببناؤه.من جديل. وكإداضائ افيا 
حوخة واحدة» وأصبح في العمارة السعودية ط اهنا مثل غيره من 
الأبواب. | 
وقد تطلبت التوسعة إنشاء خمسة أبواب جديدة» تم توزيعها بحيث 
تكون في أماكن تساعد على وجود انسياب دائم لحركة دخول المصلبن 
وخروجهم قبل الصلوات وبعدها دون حدوث أي ازدحام» منها اثنان 
على جانبي المسجد وهما: 
باب الملك عبدالعزيز: ويشتمل على ثلاثة مداخل واسعة؛ ويقع 
في منتصف الجدار الشرقي للمسجد في التوسعة الجديدة . 
باب الملك سعود: ويقابل باب الملك عبد العزيزء» حيث يقع في 
منتصف الجدار الغربى للمسجد فى التوسعة السعودية» وله ثلاثة 
مداخل واشحة افا ركااهة روعة في البناء وفخامة التصميم» 
ويمر الداخل منهما بالأروقة الوسطى ذات العقود الثلاثة التي 
تتوسط الرحبتين حتى لا يتعرض الذي ينتقل بينهما لحرارة الشمس 
أو المطرء وهذان البابان عليهما عقود جميلة» ومكسوة بالرخام 
والأحجار الصناعية» وبها مصابيح كهربائية كبيرة. 
وفي مؤخرة المسجد من الناحية الشمالية تم إنشاء ثلاثة أبواب 
جديدة» اثنان على طرفي الجدار» وواحد في الوسط» وذلك 
لتسهيل حركة الدخول والخروج من المسجدء 74 إيجاد انسجام 
في المظهر الخارجي للمسجد في تلك الجهة. وهذه الأبواب هي: 
باب المجيدي: وهذا الباب كان موجوداً قبل التوسعة السعودية» 
إل أنهقطر) لمجاو ف لويم التستوونة كات الات إل اميناك 


التوسعة السعودية الأولى للمسجد النبوي الشريف - 


أوسع من الناحية الشمالية فإن الأمر اقتضى هدمه؛ وبناء باب 
جديدك على مسامتته في التوسعة الجديدة» ووفاءً من الدولة 
السعودية الرشيدة فإنها أطلقت على هذا الباب المسمى السابق 
نفسه (باب المجيدي) نسبة إلى السلطان عبدالمجيد الأول 
العثمانى. 


2 باب الخليفة عمر بن الخطاب رضي الله عنه: ويقع في الركن 
المجيدي . 

5 باب الخليفة عثمان بن عفان رضي الله عنه: ويقع في الركن الغربي 
للجدار الشمالي؛ وهو على يسار الداخل من باب المجيدي . 
والأبواب الجديدة صئعت خارج المملكة؛ بعضها فى مصر بزخارف 

عربية جميلة» وصممت بشكل واسعء وترتفع واجهاتها إلى مستوى 

سطح المسجد تقريباء وبروز واجهاتها عن حد جدار المسجد مما 

أعطاها 'فظيرا كماريا ميلا يلبق يذكانة اسك ونس تله ةر 

د إضاءة المسجد بالكهرباء : 

الدولة بتوفير الإضاءة الكافية والحديثة له حتى لا يتأثر المسجد وما حوله 

بأي عطل كهربائى على مدار الساعة» ولذلك أنشعت محطة جديدة لتوليد 

الكهرباء في منطقة أبيار علي بطاقة عالية» وتقوم المحطة الجديدة بإمداد 

ا لحسجد النبوي والمناطق المحيطة به بالكهرباء طوال اليوم للاستفادة 


000 إبراهيم الشوري: الحرم النبوي الشريف» ص 6 و حأمد عباس : قصة التوسعة 
الكبرى» ص /ا0؟. 


بعال عمارة المسجد الحرام والمسجد النبوي في العهد السعودي 


منها فى الإنارة» وتشغيل الأجهزة الكهربائية من مكبرات للصوت» 
وأجيزة تلطيف الهواء» ونحو ذلك. وتم تركيب الثريات الكهربائية في 
العمارة العثمانية القديمة والروضة الشريفة» والتوسعة الجديدة. وبلغ 
عدد مصابيح الكهرباء ))١١١١(‏ وضعت في أعلى الأعمدة» و(0١6.؛١)‏ 
مصباح كهربائي شغدير”7 و:(15) مقباحا كهربانيا وضعت في بعض 
زوايا العقود» وتم وضع عدد من الثريات الكهربائية المعلقة في أسقف 
المشتجةد» وكشافات زنواتيتن كهربائفية عدة :وفعت على أنوان الجن 
من الخارج» كما وضعت في الساحات والشوارع المحيطة بالمسجد 
أعمدة تعلوها كشافات كهربائية. 

كما تم تهوية المسجد النبوي بالمراوح المعلقة في الأسقف. أو 
على بعض الأعمدة. وقد وزعت في العمارة السعودية وكذلك العمارة 
العثمانية مما لطف الجو على المصلين والزوار وجعلهم يؤدون صلاتهم 
في راحة تامة دون الشعور بالحر الشديد» وكان ذلك العمل بتناسب مع 
الإمكانيات والتقنيات التي كانت متاحة في تلك الفترة. أما في وقتنا 
الحاضر فقد توافرت المكيفات» وهو ما 58 نتحدث عله فد كيل 
عن التوسعة الكبرى لخادم الحرمين الشريفين للمسجد النبوي» في 
الفصول القادمة من هذه الدراسة. 


.51 وزارة الإعلام: عمارة المساجدء» ص‎ )١( 


التوسعة السعودية الأولى للمسجد النبوي الشريف ببس 


ه ‏ الشوارع والميادين الجديدة المنشأة حول المسجد النبوي : 
الشوارع الجديدة: 


شملت التوسعة السعودية الأولى للمسجد النبوي فتح شوارع» وإقامة 
ميادين جديدة تحيط بالمسجد النبوي الشريف. وهذه الشوارع هي : 
١‏ - الشارع الرئيس الأول الذي يبدأ من الساحة الموجودة أمام باب 
الملك عبدالعزيزء أحد أبواب المسجد الرئيسة فى الجانب الشرقى 
الشبحد نكما إلن ميدان البقيع. 


-١‏ الشارع الرئيس الثاني الممتد من الجنوب من شارع درب الجنايز 
متجهاً إلى المسجد النبوي وينتهي عند باب السلام. 

0 الشارع الرئيس الثالث الممتد من ميدان البقيع حتى طريق المطار 
عتل:يات الصديق: 

- الشارع الغربي الواقع في الجهة الغربية من المسجد الذي يقع عليه 
باب الملك سعود» وقد أنشئت فى ضفته المقابلة للمسجد بنايات 
على الطراز الحديث» ومتاجر جعلتها الدولة وقفاً على مصالح 
المسجد النبوي» وقد أزيلت هذه البنايات في التوسعات التالية 
للمسجد فى عهد الملك فيصل لتوسعة المسجد النبوي. 

5 الشارع الشرقي الواقع غرب المسجد النبوي» وقد هدمت الدور 
الواقعة عليه ليكون شارعاً عاماً توسعة للشوارع المحيطة بالمسجد. 


3 - الشارع الجنوبي وهو الشارع الممتد من الشرق إلى الغرب في 
مقدمة المسجدء حتى لا تلتصق المباني والدور والمتاجر 
بالمسجد. 


عر عمارة المسجد الحرام والمسجد النبوي في العهد السعودي 


7ع شارع باب المجيدي: وقد تمث توسعته». وجعل أمامه ميدان 
الميادين الجديدة التي أنشئت حول المسجد: 

2 ميدان باب السلام: ويقع في غرب المسجد النبوي على مساحة 
تبلغ ثلاثة آلاف متر مربع» وقد كانت منطقة الميدان مليئة بالمنازل 
والمتاجر فاشترتها الدولة وجعلتها مدان عاماً يدا أمام الأبواب 
الثلائة وهى: باب السلام» وباب الصديق. وباب الرحمة. 
مساحته خمسة آلاف متر مربع» وكان أيضاً مليئاً بالأبنية والمساكن 
فأزالتها الحكومة ضمن التوسعة السعودية الأولى للمسجد النبوي 
وحوّلتها إلى ميدان فسيح أمام التوسعة الجديدة» ويطل عليها باب 
المجيدي»؛ وباب عمر بن الخطاب» وباب عثمان بن عفان رضى 
الله عنهما . 

)١0١(‏ متر مربع» وكانت الأبنية في تلك المنطقة تلاصق المسجد 
فآزالتها الدولة» وحولت مكانها إلى ميدان فسيه”'. 

ابنه الملك سعود ‏ رحمه الله بإتمام هذا المشروع الإسلامي العملاق 

على الوجه الأكمل» وقد كانت هذه العمارة موضع رعاية وعناية من 


)00 إبرأا هيم الشوري: الحرم النبوي الشريف» ص ,6١‏ 


التوسعة السعودية الاولى للمسجد النبوي الشريف 00 


الشريفين الملك فهد بن عبدالعريز حفظه الله ورعاه» والذي قام بالتوسعة 
الكبرى للمسجد النبوي والمناطق المحيطة به على أحدث طراز» وأجمل 
تصميم وأقواه. 
و- نفقات العمارة السعودية الأولى للمسجد النبوي : 

بلغت أقيام الدور والمتاجر التي تم هدمها لصالح مشروع توسعة 
المسحة الوق الشريفه أكثر الوا لوا عورالا السو 
وأكر من أركيى عليونا المنسياف والسمارة الج '. وهذا مبلغ ضخم 
عدا إذا كنا قورت ال سعاز ودخل الفرد وميزانية الدولة فى تلك الفترة» 
ترق الله التيلك عبوالعزير رايت التللكة سبعود وإشتوان كل غير وحمل 
ذلك في موازين حسناتهم. وإن هذه العمارة لمسجد رسول الله وله لخير 
شاهد على ما تقدمه حكومة المملكة العربية السعودية لخدمة بيوت الله 
وعمارتهاء وعلى الأخص توسعة الحرمين الشريفين؛ مما تحقق معه 
الاستقرار والأمن والأمان والراحة للحجاج» والمعتمرين» 000 
والمقيمين» والمواطنين في هذه الأرض المباركة : مأوَثْلٍ أعْمَلُوا شيرق أله 
ب رك مويو 2 
حفل الافتتا 

وفي أوائل عام ه/ا"1١ه‏ تم الانتهاء من عمارة المسجد النبوي 
الشريف التي أمر بها الملك عبدالعزيز» وأتمها ابنه الملك سعود 
رحمهما الله» ولقد عمت بذلك الفرحة والبهجة والسرور قلوب جميع 
المسلمين وخاصة أبناء هذه المملكة المعطاء الذين عاصروا بقلوبهم 
خطوات هذا الإنجاز مدة تزيد على سبع سنوات (1754 - 17/8١اه).‏ 


.47 علي حافظ: فصول من تاريخ المدينة المنورة» ص‎ )١( 
.١٠١6 (؟) سورة التوبة» الآية:‎ 


يريم عمارة المسجد الحرام والمسجد النبوي في العهد السعودي 


وللتعبير عن هذه الفرحة بهذا الإنجاز الحضاري الإسلامي العظيم. . 
أقامت الدولة احتفالاً كبيراً عند المسجد النبوئ الشريف» وذلك في يوم 
السبت ه ربيع الأول هلالاه»ء الموافق 707 أكتوبر 19155١م‏ على شرف 
الملك سعود رحمه الله وحضره وفود من داخل المملكة ومن جميع 
الأقطار الإسلامية» وأصحاب السمو الملكي الأمراء يتقدمهم صاحب 
السمو الملكي الأمير فيصل بن عبدالعزيز ولي العهد, وأصحاب المعالى 
الووراء)والستماة بهدنى مطاحة اسيم حتداللة بن ميق ال القيد . 
وسماحة مفتي المملكة الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ» وسماحة شيخ 
الأزهر الشيخ عبدالرحمن تاج» وسماحة مفتي الديار المصرية الشيخ حسن 
مأمون» ووزير المالية والاقتصاد الوطني محمد سرور الصبان» والقضاة 
ومنهم الشيخ عبدالله بن دهيش رئيس محاكم مكة المكرمة» والشيخ 
عبدالعزيز بن صالح رئيس محاكم المدينة المنورة» ورؤساء محاكم 
الرياض» وشخصيات من مكة المكرمة» والمدينة المئورة» والرياض» 
وجدة» والقصيم» والمنطقة الشرقية» وعلماء وسياسيون من سورياء 
ولبئان» والعراق» والمغرب» وغيرها من الدول العربية» ومشيخات 
الخليج» ومن الدول الإسلامية كباكستان» وإندونيسيا وماليزيا وغيرهاء 
وأعضاء السلك الدبلوماسي الإسلامي» وكبار رجال الدولة من مدنيين 
وعسكريين» ورجال الصحافة» ووفود من منظمات إسلامية عديدة. وقد 
أشرف على تنظيم الحفل إمارة المدينة المنورة» ومكتب مشروع توسعة 
الحرم النبوي الشريف» وتم نقل معظم المدعوين بالطائرات إلى مطار 
المدينة المنورة» وبعضهم حضر بالسيارات عن طريق البر. 

وبدأ الحفل بعد صلاة العشاء مباشرة بآي من الذكر الحكيم من 
فضيلة الشيخ المقرئ حسن الشاعر» وتقدم بعد ذلك صاحب السمو 
الملكي الأمير محمد بن سعود وألقى نيابة عن والده الملك سعود كلمة 


التوسعة السعودية الأولى للمسجد النبوي الشريف شف 


بين فيها خصائص هذا المشروع الإسلامي العملاق وأهميته؛ وما حققته 
الدؤلة مو اعبات ادقن والاستقرار في ربوع هذه المملكة» مما جعل 
أعداد الحجاج والزوار والمعتمرين تزداد عاماً بعد آخرء وهذا من فضل 
الق::وقتك الله عات عنم الي رةه قر اسن الكل 
بالاستحسان"'". ثم ألقى الشيع محمد قزاز مدير مكنب توسعة المسجد 
النبوي كلمة نيابة عن الشيخ محمد بن لادن رئيس الإنشاءات الحكومية 
بالمملكة شرح فيها أهمية هذا المشروع الذي أمر به الملك عبدالعزيز» 
وتم الانتهاء منه في عهد ابنه الملك سعودء وتلا ذلك إلقاء بعض 
الكلمات والقصائد الشعرية في هذه المناسبة الإسلامية العظيمة منها كلمة 
للدكتور عبدالوهاب عزام سفير مصر لدى المملكة الذي أعرب عن غبطته 
وسروره بهذا الإنجاز الإسلامي العظيم» ثم قام الملك سعود بافتتاح 
المشروع حيث أخذ المفتاح وفتح الباب الذي أطلق عليه باب الملك 
سعودء ودخل المسجدء وكان يرافقه دولة السيد سعيد الغزي رئيس 
وزراء سورياء وفضيلة مفتي المملكة سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم آل 
الشيخ» وشيخ الأزهر العلامة عبدالرحمن تاج» وعدد كبير من الأمراء 
والوزراء والعلماء”'"» فكبر الناس وحمدوا الله على إتمام هذه التوسعة 
لمسجد رسول الله كَل وأخحذت الألسنة تلهج بالدعاء للملك عبدالعزيز 
وأبنائه بالعز والتمكين . 

وفيما يأني صورة تبين جوانب من التوسعة السعودية الأولى» 
وكذلك مخطط يوضح مساحة التوسعة وجهتهاء ومقارنتها بالتوسعات 
السابقة : 
)١(‏ لمعرفة نص هذه الكلمة؛ انظر: محمد السلاح: كلام الملوك (الطبعة الأولى؛ حلب» 


اه)ء ص 1-7984". 
() المصدر السابق» ص ؟5. 
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شهد المسجد النبوي الشريف في عهد الملك فيصل بن عبدالعزيز 
وحم للب اعجناما كيرا ٠‏ مما حمل اعداه: وا ربسيحة رسزل الله ككار 
يزداد عددهم عام عد حر :وذلكف ترا لقيام الملك فيصل بالاهتمام 
بالموانئ وتوسيع أرضيتهاء وتحديث وسائل الشحن والتفريغ فيهاء 
وكذلك توسيع مباني المطارات وزيادة عدد الطائرات» والاهتمام بتطوير 
وسائل النقل» وبناء شبكة حديثة من الطرق التي تربط الحرمين الشريفين 
بجدة وينبع» وتوسعة طريق الحرمين الشريفين الذي يربط مكة المكرمة 
والجدينة الفتو نومك المكزمة بالمشافر المقدية ه فسرته ذلك شيل 
الحج» مما جعل الحجاج والزوار والمعتمرين للحرمين الشريفين ينعمون 
بحج وعمرة مريحة» وزيارة مسجد رسول الله كَل بكل راحة وأمانء 
فقفز عدد الحجاج في عهد الملك فيصل من (87715؟) في عام 
5ه إلى (/ا/ا/1181) في عام 14 ه. هذا بالإضافة إلى وصول 
أكثر من ضعف هذا العدد من المعتمرين والزوار الذين كانوا يفدون على 
مدار السنة إلى الأماكن المقدسة من كل حدب وصوب من العالم» طلبا 
للأجر والثواب» ولأداء الركن الخامس من أركان الإسلام وهو الحج» 
فقد كان لدى غالبيتهم الرغبة والحرص الشديد للذهاب إلى المدينة 
المنورة قبل الحج أو بعده؛ أو بعد أداء مناسك العمرة لزيارة مسجد 
رسول الله كله والصلاة فيه والسلام على رسول الله وَْدْه مما جعل 
الحاجة ماسة لتلبية احتياجات هذه الأعداد المتزايدة من الحجاج» 


عد ع اتتص ص ع ان لس سي ا يم سيت 
والمعتمرين»؛ والزوار» وتوفير الخدمات اللازمة لهم والتفكير الجدي 
فى إضافة مساحات جديدة لأداء الصلاة حول المسجد النبوي الشريف 
وتظليلها بالمظلات؛ وإنارتهاء وفرشها بالسجاد» وتزويدها بثلاجات 
الماء» وتهويتها بالمراوح . 


وذلك لأن التوسعة التي قام بها الملك عبدالعزيز وأتمها ابنه الملك 
سعود ‏ يرحمهما الله أصبحث غير كافية لاستيعاب الأعداد المتزايدة 
من المصلين من زوار مسجد رسول الله ييلِةٍ الذين كان يزداد عددهم عاماً 
بعد عام كما شاهدنا في الإحصائيات السابقة. وفي الوقت نفسه قام 
الملك فيصل - يرحمه الله مئذ توليه السلطة بالاستمرار على المحافظة 
على مبائي المسجد النبوي الشريف» وثوفير الخدمات اللازمة له لراحة 
االمعيارق مدن "ريق تيو عه | موري لك لع للك صب اموي برق لات در 
الاهتمام بالحرمين الشريفين وتعميرهماء وتوفير الخدمات اللازمة 
لقاصديهماء هي رسالة خالدة يحملها أبناؤه من بعده بكل فخر واعتزازء 
لمتابعة لضي الخيرة البناءة لخدمة الإسلام والمسلمينء ورعاية 
المقدسات الإسلامية في الحرمين الشريفين بالتعمير والتوسعة» وإبقائهما 
في المكانة اللائقة بهما أمام المسلمين طلباً للأجر والثواب من الله. 


اهتمام الملك فيصل بالمسجد النبوي وفرشه وتوفير الخدمات به؛ 
إن الأعمال الى قام بهنا الحلك فيضيل رشح اللة تيعد قولية 
السلطة في البلاد وخص بها المسجد النبوي الشريف كثيرة يصعب 
حصرها. وفيما يأتيى بعض منها  :‏ 
خرسانية في أركانه من الخارج لتقويته. 
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تجديد كتابة الآيات القرآنية المكتوبة على جدار القبلة» والروضة 
ورونقها. 


الاستمرار في صيانة القباب الصغيرة الموجودة في سقف العمارة 
العثمانية من الداخل والخارجء لتأثرها ببعض الأمطار والعوامل 
المناخية» وتزيينها من الداخل كلما لزم الأمر ذلك. 

إنشاد تظافة المتجه الشوي الى احدى الشركات الوطية 
المتخصصة:؛ وذلك للرفع من مستوى النظافة وجعلها على مدار 
الساعة»؛ مع استيخدام أحدث الأجهزة لشفط الأغبرة من السجاد 
والنوافذ باستمرار» واستعمال مواد النظافة للأرضيات والزجاج 
والثريات وجعلها نظيفة باستمرار داخل المسجد وخارجه» وفي 
الساحات والشوارع المحيطة بالمسجد النبوي. ْ 
تزويد المسجد بالثريات والقناديل الحديثة المطلية بماء الذهب 
بمختلف الأحجام بعد أن ظهر على الثريات السابقة بعض التلف» 
حتى يتم توفير الإضاءة الكافية في جميع جنبات المسجد» وتركيب 
مراوح جديدة»: وإسئاد استبدال الأئوار المحروقة بأخرى جديدة» 
وصيانة مكبرات الصوت وجعلها مسموعة في جميع أنحاء المسجد 
وخارجه بوضوح» لإحدى الشركات المتخصصة في الأعمال 
الكهربائية وصيانتها . 

تكليف وزارة الأعلام بنقل شعائر الأذان وصلاتي المغرب والعشاء 
بالإذاعة» ثم بالتلفزيون بعد أن تم إدخال التلفزيون وتعميمه في 
المملكة» وتركيب كاميرات تصوير تلفزيوني لنقل صلاة المغرب 
مباشرة عبر التلفزيون السعودي. 
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عمارة المسجد الحرام والمسجد النبوي في العهد السعودي 


قام الملك فيصل رحمه الله بتجديد فرش المسجد النبوي 
بالسجاد الفاخر المنقوش بالزخارف الإسلامية الذي تم استيراده 
من عدد من الدول المتخصصة في صنع السجادء وخاصة السجاد 
الإبراتي الفاخرء وذلك لراحة المصلين في أداء صلاتهم» فظهر 
المسجد النبوي في غاية النظافة والأناقة. 


تزويد المسجد النلبوي بالمصاحف المطبوعة طباعة فاخرة» 
ووضعها في خرائن مفتوحة أمام المصلين» مصنوعة من الألمونيوم 
الأصفر بمقاسات مختلفة. 


نقل ماء زمزم من مكة المكرمة إلى المديئة المئورة في خزانات 
كبيرة» تنقلها الشاحنات وتوزعه على المصلين والصائمين» وخاصة 
ف ونشاة زقرا 0-6-6 

تطوير إدارة المسجد النبوي» وتكليفها بالإشراف على الأمن 
وإرشاد التائهين» وربط ذلك بفضيلة إمام المسجد النبوي ورئيس 
المحكمة الشرعية الكبرى بالمدينة المنورة الشبخ عبدالعزيز بن 
صالح الذي أنيط به أيضاً الإشراف على التدريس بالمسجد 
النبوي . 


الاستفادة من مدرسي الجامعة الإسلامية التي أسسها الملك فيصل 
بالمدينة المنورة في التدريس وإلقاء المحاضرات بالمسجد النبوي 
الشريف؛ تحت إشراف هيئة خاصة» وذلك بعد صلاتي العصر 
والمغرب. 


)١(‏ ناجي محمد حسن عبدالقادر الأنصاري: عمارة وتوسعة المسجد النبوي الشريف عبر 
التاريخ» (إصدارات نادي المدينة المنورة الأدبي): ص 187 , 


التوسعة السعودية للمسجد النبوي م 


الدراسة والتخطيط لتوسعة ثانية للمسجد النبوي: 

مان عدت أقراة زوار مسجد رسول الله وَل تزداد اه بعل 
آخرء حتى أصبح المسجد يضيق بالمصلين وخاصة في مواسم الحج» 
ولذلك أصدر الملك فيصل أمره إلى المسؤولين بالمدينة المنورة بتقديم 
دراسة وافية تحدد أماكن الازدحام وأوقاته. وجهة المسجد التي يمكن 
إجراء التوسعة فيهاء رغبة من الملك فيصل في تحقيق الراحة والطمأنينة 
لزوان امتح رسول الله عله ْ 

وتنفيذاً للأمر السامي الكريم؛ قامت لجنة مختصة من المسؤولين 
المختصين في أمارة المديئة» والبلدية» والحرم النبوي» والأوقاف 
بالدراسة المطلوبة» وتقديمها للمقام السامي» فاستحسن الملك فيصل 
التقرير» ورأى أنه من الضروري القيام بتوسعة ثانية للمسجد النبوي 
الشريف من الناحية الغربية» لتخفيف شدة الازدحام في تلك المنطقة. 
وهذا يعني اهتمام الملك فيصل بالحرمين الشريفين» ورغبته في تحقيق 
الراحة والأمان لزوار مسجد رسول الله يَكِلّه وهي رسالة خالدة حملها 
الملك عبدالعزيز منذ أن أصبحت شؤون الحرمين الشريفين ورعايتهما في 
يده الكريمة رحمه الله وأورثها لأبنائه البررة من بعدهء فحملوا الأمانة 
بكل تفانٍ وإخلاص. وهنا أمر الملك فيصل يرحمه الله بإجراء 
توسعة ثانية للمسجد النبوي الشريف بعدما علم بضيق المسجد النبوي 
بالمصلين والروان» تتيجة لاستتبابالأمن والآمان في الأراضي 
المقدسة» وجميع أرجاء المملكة؛ وذلك بفضل الله ثم بفضل الرعاية 
السعودية» وتطبيق أحكام الشريعة السمحاء. 
- تققدير أثمان المباني والمتاجر وإزالتها: 

وبموجب التوجيه السامي من الملك فيصل» فقد تم في بداية عام 
١ه‏ تحديد الدور المراد نزع ملكيتها لصالح توسعة المسجد 
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النبوي» وقدرت أثمانها بأكثر من خحمسين مليون ريال''', وهو مبلغ 
و ا ويدل:غلى أن أثمان هذه الدور قدرت بسخاءء رغبة من 
الملك فيصل في جعل أصحابها في رضا تام بالأثمان التي قدرت بها 
عقاراتهم» مما جعلهم يلهجون بالدعاء للملك فيصل بالتوفيق والعزة 
والتمكين .. وكانت بعضن هله الدور والمتاجر أوقافاً على اللحرم النبوي 
الشريف حفظت أثمانها في وزارة الحج والأوقاف. وبعد فترة تم 
الاستفادة من تلك المبالغ بإنشاء مبانٍ أخرى وجعلت وتفا على المسجد 
النبوي الشريف. 

وتلا ذلك إزالة المباني والمتاجر؛ وجعلها ساحة كبيرة أمام المسجد 
النبوي الشريف بعد تسويتها. وبلغت مساحة المنطقة المنزوع ملكيتها 
وإزالتها حوالي خمسة وثلاثين ألف متر مربع”''» تمتد من الجدار الغربي 
للمسجد النبوي إلى شارع العبني؛ بطول ١15‏ متراً» وبعرض المسجد 
النبوي من الناحية الغربية. 
تجهيز الساحات وتظليلهاء وتوفير الخدمات بها؛ 

وبعد تسوية الأرض» صدر الأمر السامي الكريم برصف أرض 
التوييعة اللجدونة: وعمل مظلات مقوسة عليها لتقي المصلين من حرارة 
الشمس والأمطارء كما تمت إنارتها من الداخل» وكذلك المناطق 
المحيطة بمنطقة التوسعة» وتم عمل هذه المظلات بأعمدة من حديد, 
مغطاه بمادة معدنية جيدةع وركب في كل مربع منها مروحة كهربائية 
لتلطيف الهواء على على المصلين وخاصة في أوقات الظهيرة والعصرء 
وزودث أيضاً بسماعات لسماع الإمام في أوقات الصلاة اليومية» وخطبة 


.59 محمد إلياس عبدالغني : تاريخ المسجد النبوي الشريف» ص‎ )1١( 
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الجمعة والعيدين» وفرشت أرضها بالسجاد الفاخر لراحة المصلين 
وتحقيق الاطمئنان والسكينة لهم في أداء صلواتهم» ووفرت لهم مياه 
الشرب الباردة التي وضعت في حافظات بلاستيكية» ووزعت في جميع 
أرجاء التوسعة وداخل المسجدء وطلب من الشركة المسؤولة عن نظافة 
المسجد النبوي القيام بنظافة منطقة التوسعة بانتظام تام على مدار 
الساعة» كما أحيطت منطقة التوسعة الجديدة بسور بارتفاع متر ونصف 
عليه شبابيك حديدية تسمح برؤية المصلين» وضعت عليها بوابات في 
مناطق محددة لدخول المصلين وخروجهم؛ وجعلت حول هذا السور 
طرق معبدة للسيارات والمارة مضاءة ليلا . 

ولوقاية منطقة التوسعة من بقاء الأمطار والسبول فيها في أوقات 
هطول الأمطار الشتوية» فإنه أقيمت بداخلها وحولها شبكة جيدة 
لتصريف مياه الأمطار والسيول إلى المجرى الرئيس المقام لتصريف 
السبول من منطقة المسجد النبوي . 
إضافة مساحة حديدة للخدماث: 

وبعد فترة» وجد أن من المصلحة إزالة مبانٍ أخرى في منطقة 
المناخة ‏ أحد الأحياء المحيطة بالمسجد النبوي - وإضافتها إلى التوسعة 
السابقة» وصدر الأمر السامي الكريم بالقيام بتحديد الدور والمتاجر 
المراد نزع ملكيتها لصالح مشروع التوسعة الثانية للمسجد النبوي 
الشريف» وتقدير أثمانهاء ودفعها لأصحابها بسخاءء وإزالتها حالا . 
وقد تم ذلك في مطلع عام 1795١هء‏ وأزيلت"المنازل: والمماجر» وسويةة 
رفيا وخصصت هله "المساحة لإنقاء مس وعداث تشثمل الراحدة 
منها على عدد من دورات المياه؛ وأماكن للوضوءء نظراً لحاجة رواد 
المسجد لمثل هذه الخدمات الضرورية» وقد أقيمت هذه المواضئ بعيداً 
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باتك اوناع عله الفومعة الحديد حيبي الاب تساك 
وخمسين متراً مربعاً» فأصبحت مساحة التوسعة الثانية التي قام بها 
الملك فيصل يرحمه الله في المسجد النبوي في المرحلتين الأولى 
والثانية: (56,60 مصل طِ 2 خدمات - 1 متراً م 
وقد أضافت هله التوسعة مساحة جديدة واسعة لاستيعاب أعداد كبيرة 
من المصلين» وتحقق بموجبها اتصال الصفوف بين المصلين في داخل 
المسجد والمصلين في الساحات الجديدة. 


.١47 وزارة الإعلام: في خدمة ضيوف الرحمن» صدر بتاريخ 417١هء ص‎ )١( 
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- توفير الخدمات وتطويرها: 

لقد أدت التوسعة التي قام بها الملك فيصل مهمتها في استيعاب 
أعداد كبيرة من المصلين» مع توفير كافة الخدمات لهم» ولذلك لم تكن 
هنالك حاجة ماسة طوال عهد الملك خالد لتوسعة جديدة للمسجد 
النبوي الشريف. وقد استمرت الخدمات والعناية بالمصلين والزوار في 
المسجد النبوي» وتوفير كافة الخدمات الضرورية لهم طوال عهد الملك 
خالد؛ وذلك لتحقيق التواصل فى رعاية الحرمين الشريفين وقاصديهما 
50 
إلى الخلف» وتجد من الجميع حسن الرعاية والعناية الصادقة والمخلصة 
خدمة للإسلام والمسلمين والمقدسات الإسلامية» وطلباً للأجر والثواب 
من الله. 


توسعة ساحات المسجد النبوي في عهده. وتوفير الخدمات بها: 


وفى ١8‏ رجب سئة 917١ه‏ وقع حريق كبير في سوق الحبابة 
والباب المصري وسوق القماشة (سويقة) الواقع في الجنوب الغربي من 
المسجد النبوي الشريف من ميدان المناخة ومسجد الغمامة» وجاءت 
النيران على المتاجر بالسوق» فأحرقتها بكاملهاء مما اقتضى الأمر إزالة 
الأنقاض عن المنطقة. ثم صدر أمر الملك خالد بتقدير أثمان هذه الدور 


م عمارة المسجد الحرام والمسجد النبوي في العهد السعودي 


والمتاجر التي احترفت بالنار ويكون ذلك سيلخاء كبير » ودفع تلك المبالغ 
5 . - 0 2 5 3 000 
وجعلها توسعة له. وبلغت مساحة هذه التوسعة التي تمت في عهد الملك 
خالد )5",:٠٠١(‏ ثلاثة وأربعين ألف متر مربع» وقد غطيت بالمظلات» 
ورضنقت أرفيها بالرخام. وزودت بالكهرباء من إنارة ومراوح لتخفيف 
الحرارة في أيام | لصيف عن المصلين وتلطيف الهواء؛ مع إضافة مكبرات 
للصوت» وربطها بأ شم لشكة الموحدة للإذاعة الداخلية للمسجد النبوي» 
حتى يتمكن المصلون في هذه الساحات من سماع الأذان» ومتابعة الإمام 
ف اللاة وخطية الجمعة والأعياة يكن لما نيية وزاحة ١"‏ وقد روطي 
في تصميم هذه الساحة الجديدة أن تتناسب وتنسجم في شكلها الخارجي 
ومستوى أرضها وجميع الخدمات التي تم توفيرها بها مع التوسعة السابقة 
التي تمت في عهد الملك فيصل يرحمه الله» كما خصصت حولها شوارع 
وميادين فسيحة لتكون طرفًا ومواقف للسيارات تسهم في تحقيق سهولة 
الوصول إلى المسجد لأداء الصلوات بيسر»ء وبذلك تم القضاء على 
ظاهرة الازدحامات المرورية التى كانت تحدث حول المسجد النبوي 
الشريف في أوقات المواسم . 

إن مجموع التوسعات الثلاث التى تمت فى عهد الملك فيصل 
والملك خالد ‏ يرحمهما الله بلغت حوالى (:89,66) مثراً مربعاً» 
وهذه مساحة كبيرة جداً أنفقت عليها مبالغ كبيرة من المال دُفْعَتُ قيمةً 
للدور والمتاجرء وتكاليف الهدم وتجهيز الساحات للمصلين» مع توفير 
كافة الخدمات الضرورية بها من أجل راحة المصلين وطمأنينتهم. 


() محمد صالح البليهشي : المدينة المنورة (الطبعة الثانية» الرياض» 64أه)ء ص 4؛. 
فك ناجي محمد حسن الأنصاري: عمارة وتوسعة المسسجد النبوي الشريف» ص .١189‏ 
ووزارة الإعلام : دولة في قائمة الشرف العالمية خدمة الإسلام والسلام» ص .8١‏ 


كما أن هذه التوسعات أبرزت موقع المسجدء وسهلت حركة 
الوصول إليه. وقد زرت المسجد النبوي الشريف مراث عدة فى أثناء 
هذه التوسعات وبعدهاء وشاهدت ما تم توفيره فيه من خدمات. ْ 

وبذلك فإنني شاهد عيان على هذه التوسعات من بدايتها وحتى 
00 


من 
الاك رست لفزيز 


الدراسة والتخطيط للمشروع. 


- وضع حجر الأساس. 
إزالة الدور والمتاجر لصالح المشروع. 
- بذدء تنفيذ المشروع. 


تكاليف المشروع. 


ترف لات رجه 
0 عو لل 


بعد مبايعة حادم الحرمين الشريفين الملك فهد بن عبدالعزيز آل 
سعود ملكا على المملكة العربية السعودية فى ١١‏ شعبان سنة 7٠5١ه»ء‏ 
المواقق 1 روفن بهن ©0143 كان شغله الداع تحقظة الله مو 
توفير الراحة والرعاية التامة لزوار مسجد رسول الله يلوه فقد شعر 
- حفظه الله بأن المسجد النبوي الشريف - على الرغم من التوسعة 
السعودية الأولئئل والثانية له بات فى حاجة ماسة إلى توسعة أخرى 
سيد لأؤنياء ميعن فى اعداد المغتلين والزافرين؟'' ولللاك نام 
- حفظه الله بزيارة للمدينة المنورة فى شهر محرم من سنة 507 اهء 
الموافق لشهر أكتوبر سنة 1987م للوقوف بنفسه وتقرير تلك التوسعة 
وحجمهاء ومكث فيها حوالى الشهر ونصف, فرأى أن المسجد النبوي 
الشريف يحتاج إلى لوده كبري "© تماحك ساحن مشر براه 
لتستوعب أكبر عدد من المصلين»؛ وتجعل مسجد رسول الله كله من 
أوسع المساجد في العالم وأجملهاء وليكون المسجد منطلقا لتطوير 
شامل للمديئة المنورة. فأمر بإعداد الدراسات باستخدام أفضل الأساليب 


)١(‏ ناجي محمد الأنصاري: عمارة وتوسعة المسجد النبوي الشريف عبر التاريخ؛ ص 
*19. 
(0) وزارة الإعلام السعودية: عمارة المساجد الأثموذج السعودي لبناء بيوت الله» ص 17 . 


دوم عمارة المسجد الحرام والمسجد النبوي في العهد السعودي 


والتقنيات والتصاميم الهندسية الحديثة» كما أمر بالقيام بتنفيذ مشروع 
مسح جوي للمديئة المئورة لرسم خرائط تفصيلية ملونة تكون هي 
الأساس في أعمال التطوير والتنظيم والتعمير لهذه البقعة المباركة. 

وكانت لهذه اللفتة الكريمة» والبادرة المباركة أثرها الكبير والفعال 
في انطلاق فرق من المتخصصين والاستشاريين والمهندسين في مختلف 
حقول الهندسة والعمارة الإسلامية» لإجراء الدراسات» وإعداد 
الرسومات والخرائط بصورة منتظمة وبسرعة فائقة. وكانت رغبة خادم 
الحرمين الشريفين الملك فهد في أن يتم انطلاق جميع المشروعات 
التطويرية التي تقفتضي إعادة تنظيم المديئة المنورة من نقطة مشروع 
التوسعة الكبرى للمسجد النبوي الشريف» لتصبح المديئة المنورة من 
أعظم المدن الإسلامية في هذا العصر والعصور القادمة ‏ إن شاء الله 
لمكانتها عند المسلمين. 


- الدراسة والتخطيط للمشروع: 


ولتحقيق هذه الطموحات؛» أصدر خادم الحرمين الشريفين الأمر 
السامي الكريم بتأليف لجنة وزارية برئاسته» للمتابعة والإشراف على هذا 
المشروع العظيم حسب اختصاص كل من أعضائها وصلاحيته؛ وعهد 
إلى أمير منظقة المدينة المنورة صاحب السمو الملكي الأمير عبدالمجيد 
ادن عبدالعرور ال:سعوة: الإتانة عنه لرئاسة هذه السسية لكي تستمر 
أعمال المتابعة على مدار العام دون توقف, مع الرفع بتقارير عن سير 
العمل بالمشروع بين فترة وأخرى لجلالته حفظه الله”" . 


6 ناجي محمد حسن عبدالقادر الأنصاري: عمارة وتوسعة المسجد النبوي الشريف عبر 
التاريخ» ص190-197. 


توسعة خادم الحرمين الشريفين الملك فهد بن عبدالعزيز للمسجد النبوي الشريف لهم 


وبعد دراسة وافية لمشروع التوسعة الكبرى لمسجد رسول الله وَل 
واستعراض شامل للمشروع والمخططات الخاصة به وتكاليفه» قدمت 
اللجنة تقريراً مفصلاً إلى خادم الحرمين الشريفين الملك فهد بن 
عبدالعزيز ‏ حفظه الله عن هذا المشروع الإسلامي العملاق» فعقد 
اجتماعات عدة برئاسته» شارك خلالها بنفسه بالرأي والمشورة» وناقش 
عبزادا: كدر "مه السبسوولدة والمهندسين في كافة تفاصيل المشروع: 
وأدخل على كثير من المخططات والتصاميم تعديلات عديدة تتفق مع 
الهدف الذي رسمه لهذا المشروع الإسلامي العملاق» وقد اختار بنفسه 
المواد الخام التي ستستخدم في كسوة أرض المسجد وجدرانه؛ وزود 
القائمين على المشروع بكثير من الأفكار» بحيث يتحقق لهذا المشروع 
أقصى ما يمكن تحقيقه بما يليق بمكانة المسجد النبوي الشريف في قلب 
كل مسلم. وهذا يدل على مدى اهتمام خادم الحرمين الشريفين الملك 
فهد_ حفظه الله بالحرمين الشريفين» ورغبته الأكيدة والصادقة فى أن 
تكون هن العمارة تليق #المكانة والمكان الى مها الله. د انه 
لمسجد رسوله وَلةِ مهما كلفت من أموال. وبعد فترة عرض على أنظاره 
الكريمة - حفظه الله مجسم كامل للمشروع» وخطوات العمل فيه 
وبعد المناقشة وتأكده من المسؤولين بتنفيذ التوجيهات السامية التي 
أبداها ‏ حفظه الله للمختصين والتي تتركز في النقاط الآنية : : 
ادي مراعاة أن يتعوفب مبى الستعد التبوق الشويفي أكبن عد ممكن 
من الزوار والمصلين؛ مما لا يحتاج معه المسجد النبوي إلى أيْ 
توسعة جديدة في المستقبل القريب. 
؟ - أن يستفاد فى التوسعة الجديدة من كل المساحات الممكنة؛ سواء 
الساحاف المجيكلة ٠‏ لمييكن من مناديك زلنوا 24ر15 للق بيطت 
المبنى الجديد» وتوفير مواقف للسيارات تحت ساحات التوسعة 


مهم عمارة المسجد الحرام والمسجد النبوي في الحهد السعودي 
وسهولة وصولهم وتنقلهم بسلام. 

١‏ عدم التعرض للتوسعات السابقة» ومراعاة ذلك عند عمليات الحفر 
والبناء للتوسعة الجديدة وخاضة حول مبنى التوسعة العثمانية نظراً 
لقدمهاء مع الأخذ في الاعتبار التجانس الكامل بين التوسعة 
الجديدة والمبنى السابق للمسجد النبوي» بحيث يكون التداحل بين 

:- تأمين إنارة وتكييف عالية الجودة» وتوفير أنظمة أمن وسلامة 
بطاقة كهربائية عالية. 

4 - تحري الدقة التامة في دراسة التربة» وحجم الأحمال» ونوع 
الحديد وقوته وتوافقها مع نوع الخرسانات ومواد البناء المستخدمة 
في المبنى الجديد باستخدام أحدث المعايير الهندسية» والفنية؛ 
والإنشائية والمعمارية وأفضلها. 

5- استخدام التقنيات الحديثة في تركيب الأجهزة والتمديدات 
الكهربائية للتكييف والإنارة؛ والشبكة الإذاعية والتلفزيونية» وجعل 
تمديداتها داخل الأعمدة والأسقف». مع استخدام قواعد الأعمدة 
للتكييف والتهوية» وتنفيذ ذلك بطريقة جديدة ومميزة يحققان 
الجودة العالية» والعمر الأطول بإذن الله0' . 

بتكوين لجنة لتقدير أثمان الدور التي تقرر هدمهاء وتعويض أهلها 


)١(‏ المملكة العربية السعودية» وزارة الإعلام: فى لخدمة ضيوف الرحمن (طبعة واه 
ام بيروت» دار الموسوعة العربية) ص /ا4١-١6١,‏ 


توسعة خادم الحرمين الشريفين الملك فهد بن عبدالعزيز للمسجد النبوي الشريف 0 وه" 


بسخاء» والإعداد لحفل وضع حجر الأساس للتوسعة الكبرى للمسجد 
النبوي الشريف. 
- وضع حجر الأساس: 
الملك فهد بزيارة المدينة المنورة» وفى يوم الجمعة التاسع من الشهر 
نفسهء الموافق. 15 أكتوبر عام 1985م قام ‏ حفظه الله بوضع حجر 
الأساس بيده الكريمة لمشروع توسعة المسجد النبوي الشريف التي تعد 
أكبر توسعة في التاريخ» مقارنة بكافة التوسعات التي شهدها مسجد 
رسول اومان لين ارب ار ار د" 
ابسم الله وعلى بركة الله وتأسيا برسول الله وكا . وتم تثبيته بجانب 
المدخل الغربى للمقصورة التى.بلبت فى الجهة القبلية من العمارة 
المجيدية» وتليه لوحة 3 ا مكتوب عليها : اس الله الرحمن 
ع« لدسس ررم زور عرس ابن 

الرحيم #فى م وت دن 1 8 يلحك فا أ ا 2 يع لم فيا افد 
اقم و3 ١‏ أبن جد باج 2 ول الا وه لش يي لكر 
اف اه والقرت الأصر» . 0 الله عالى 556 
بوضع 0 لمشروع توسعة وعمارة المسجد النبوي الشريف في 
يوم الجمعة التاسع من صفر عام 4٠6‏ اهء الموافق الثاني من نوفمبر عام 
ال 
)١(‏ المملكة العربية السعودية» وزارة الإعلام: دولة في قائمة الشرف العالمية لخدمة الإسلام 

(الطبعة الأولى» الرياض» مطابع دار الجسرء 417١ه)؛‏ ص .1١‏ 
(؟) سورة النورء الآيئان: 75-/", 
() محمد إلياس عبدالغني: تاريخ المسجد النبوي الشريفء ص الا. 


لمان عمارة المسجد الحرام والمسجد النبوي في العهد السعودي 


إزالة الدور والمتاجر لصالح المشروع: 

بعد أن تم تعويض أصحاب الدور والمتاجر مقابل عقاراتهم فوراً. 
والتى بلغت حوالى سبعمائة مليون ريال» أمر خادم الحرمين بإتاحة 
قرم للسكان العا لتنديزو! أمرهم حتى يجدوا البدائل المئاسبة 
لهمء وعدم قطع خطوط الخدمات من كهرباء وهاتف وماء إلا بعد أن 
ينتقل الجميع 5 حدود مدة محددة» حتى لا يحدث ارتباك بين السكان» 
وبعد أن أخلى الجميع مساكنهم ومتاجرهم صدرت الأوامر بإزالة تلك 
الدور والمتاجر التي تقرر إزالتها لصالح المشروعء» والتي وصل إجمالي 
مساحتها (١٠٠١١1م١)‏ مائة ألف متر مربع» شملت حارة الأغوات» 
وشارع الملك عبدالعزيزء وشارع السنبلة» وجميع ما حولها من البيوت 
والمحلات. وهذه المساحة المنزوعة تمتد من الجنوب إلى الشمال حتى 
شارع السحيمي والشارع الجديد الواقع على امتداده» كما تمتد من 
حدود الحرم الشرقية الذي به باب جبريل» وباب النساءء وباب الملك 
عبدالعزيز» حتى تصل إلى شارع أبي ذر الغفاري بالبقيع”' . 
بدء تنفيك المشروع: 

في يوم السبت السابع عشر من شهر محرم عام 05٠4١هء‏ الموافق 
الأول من أكتوبر عام 1986م بدأت المعدات في حفر الأساس بعمق 
ريد لين عينزة امتاره لغرض استعمال جزء منه أقبية (بدرومات) تحث 
الدون: اأرهتي الزتكن مثو حرم كا قافة. .لعج ودد قاد والبهدة ايك ا يه 
بتلطيف الجوء والاستفادة منه فى توفير الخدمات المساندة الأخرى» 
وظهرت عملية الهدم وإزالة الأقاض كأنها عملية مسح مدينة بكاملهاء 


000( مجموعة ابن لادن السعودية: توسعة وعمارة الحرمين الشريفين» رؤية حضارية زفقق 
ص .1١‏ 


توسعة خادم الحرمين الشريفين الملك فهد بن عبدالعزيز للمسجد النبوي الشريف 2 (م 


حيث أقيم مبنى المسجد الجديد على معظم المنطقة المركزية القديمة في 
محيط المدينة القديمة التي كانت معظم مبانيها غير مناسبة للسكن فيهاء 
ويتخللها شوارع ضيقة تسبب ازدحاماً شديداً عند خروج المصلين 
ودخولهم للمسجد النبوي الشريف» وكانت عملية إزالتها ضرورية؛ لأن 
المباني كانت تحدق بالمسجد من كل جانب فتعرقل حركة الوصول إليه» 
أو الخروج منه سواء للأفراد أو السيارات» كما أن إزالتها كانت لصالح 
تزمتعةالمسعة التوى الشريقه كرون تدرا مثه» ومفصاة للجملمين مره 
زوار مسجد رسول الله يِه . 

وقد استخدمت في عملية حفر الأساسات معدات حديثة» وجرافات 
ضخمة» وبطريقة فنية آمنة» روعي فيها أقصى شروط السلامة» مع عدم 
استخدام المتفجرات حتى لا يحدث أي تصدعات في العمارات 
السابقة» ومراعاةً لروحانية المكان والمكانة» وتم خلال ذلك إزالة ما 
يزيد على )59١(‏ مبنئ سكنيًا وتجاريّاء غالبيتها متعددة الأدوار» خلفت 
وراءها ما حجمه نصف مليون متر مكعب من الأنقاض"'''. وبلغت كميات 
الأتربة المستخرجة من هذه الحفريات ما مقداره (157,000 م)ء وهذه 
الأتربة استغلت أيضاً في ردم بعض الأودية الواقعة حول محيط المدينة 
المتورة1": 

وتلا ذلك العمل التنفيذي لأساسات المشروع الذي بدأ في شهر 
محرم عام “0٠5١ه‏ الموافق سبتمبر عام 19180م» وذلك بالمباشرة في 
إقامة القواعد الخرسانية المغلفة بأسطوانات فولاذية تصل إلى الطبقة 
الصخرية بعمق يتراوح ما بين (70 و00م)» وبلغ عدد الأوتاد الخرسانية 
)١(‏ حامد عباس: قصة التوسعة الكبرى» ص 415". 
(؟) ناجي محمد الأنصاري: عمارة وتوسعة المسجد النبوي الشريف عبر التاريخ» 

ص ١١5؟.‏ 
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(التشوازيق) المستعملة في المشروع (8000) وتد خرساني» وبلغ حجم 
الخرسانة الجملفة المسشفلفة كو ع ا واكم )يكنا بلغ مجموع 
أعماقها أكثر من )7١(‏ كيلاًء وبلغت كمية المادة التي تزيد من مقاومة 
الأوتاد للاهتزازات والصدمات أكثر من (47) ألف طن» وبلغت أطوال 
الأسطوانات الفولاذية المستخدمة حوالي (58) ألف متر طولي» وتم 
خرن هذه الأوتاد بإحدئ طريقتين: إما بالدق» أو الحفرء ويتم ذلك 
بإدخال أقفاص حديدية للتسليح فيهاء ثم يتم صب الخرسانة داخلها من 
أسفل إلى أعلى . 

وأما بالنسبة للدق فتتم العملية بدفع أسطوانة الفولاذ التي تمثل 
الغلاف الخارجي بواسطة مطرقة تذبذبية عالية القوة ة للوصول إلى الطبقة 
الصخرية الحاملة» وسواء كانت عملية الغرس بالدق أو بالحفر» فقد تم 
استخدام أفضل الطرق الهندسية ورا وملاءمة لإيصال الأوقاة الي 
الأعماق المطلوبة» ولامتصاص الصدمات الناتجة عن عمليات الحفر أو 
الدق» وتتم هذه العملية بأن تدفع أستلوالة أخمرئ داخجل أسطوانة 
الغلاف» وتملاً هذه الأسطوانة بمادة الامتصاصء» ويلي هذه العملية 
إنزال قفص تسليح فولاذي إلى داخل الأسطوانة الثانية. 

ثم تبدأ عمليات الاختبار الصوتي لهذا القفصء. وبعدها تصب 
الخرسانة الداخلية المشتملة على القفص وتسوى فكيكد] الضية خرسانة 
الغطاء التي تشكل ركيزة الأساس» وباستكمال الأوتاد تبدأ عملية صب 
قواعد رؤوس الخوازيق وكمرات الربط» ويبدأ الحفر حولها بما يناسب 
حجم القاعدة المراد إنشاؤها عليهاء ثم يتم إظهار حديد هذه الرؤؤوس 
بتكسير الخرسانة وتنظيفها من حوله» ويجري إحاطة موقع القاعدة بالشدة 
الخشبية فوق عدد من الخوازيق يتراوح عددها ما بين خخازوق واحد إلى 
سبعة خوازيق تحت القواعد لبناء الأعمدة عليهاء أو فوق من ستة عشر 
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إلى اتنيز وكلاتين خازوقا تحت المنارات؟ ويتم ربط حديد تسليح هذه 
الخوازيق مع حديد تسليح القاعدة وفق موازين دقيقة» ثم تصب 
الخرسائة المسلحة. 

وترتبط القاعدة المجاورة بكمرات ربط من الخرسانة المسلحة 
وبارتفاعها نفسه. وبلغت أعداد قواعد رؤوس الخوازيق للمشروع 
(1817/9) قاعدة صب استخدمت فيها مع كمرات الربط (0٠15,0م')‏ من 
الخرييانة السلهة: 

وهكذا ترتكز توسعة المسجد النبوي الشريف على قواعد وأسس 
اعتمدت على أفضل المواصفات الهندسية» ضمائأ لبقاء المسجد شامخا 
على مر العصورء مع إمكانية بناء دور ثانٍ في المستقبل إذا تطلب الأمر 
000 1 
ذلك . 


الطابق السفلي (الأقبية): 


ومع منتصف عام ١٠51١ه/‏ 19110م: وبعد الانتهاء من أعمال صب 
قواعد الأوتاد الخرسانية (الخوازيق) تم ردم المنطقة الواقعة بينها وبين 
التربة وتسويتهاء ثم صبت فرشة خرسانة عادية عليها بسمك (١٠سم)»؛‏ 
تلاها فرش الطبقة العازلة للرطوبة فوقهاء وبني خلفها جدار من البلوك 
الأسمنتى المصمتء» وأضيفت مادة عازلة لضمان أعلى مستوى من 
اليازة تدصت قزق أخرى من الخرسانة العادية بسمك (هسم)» ثم 
وضع حديد التسليح للطبقة الثانية» أعقبه صب الخرسانة بسمك 
(10سم). 


)١(‏ حامد عباس: قصة التوسعة الكبرى» ص 041-745 و ناجي محمد الأنصاري: 
عمارة وتوسعة المسجد النبوي الشريف عبر التاريخ» ص 1 
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ونظراً لكبر مساحة التوسعة» فقد تم تقسيم أرضية الأقبية (البدروم) 
إلى (40) وحدة أصغرها بمساحة (140م5)» وأكبرها بمساحة 
(1679م75). تفصلها فواصل التمدد طبقا للمواصفات الإنشائية الحديثة: 
وقد بلغ مسطح دور الأقبية (البدروم) (00,7:0م')» وذلك بعد استبعاد 
التساحاك المشغولة يقواغعد رؤوس الأوثاة الخرسانبة (الحوازيق) 
وكمرات الربط. 

أما بالنسبة لأعمدة الأقبية فبعضها كان ينتهي عند سقف الأقبية 
اليحمله على ارتفاع حوالي (5) أمتار» وذلك لوجود فناء مكشوف أو 
مغطى فوقه فى الدور الأرضى والأعمدة الباقية» تمتد لتتصل وتحمل 
سق الدور الآرضي الرفسن الذي .ييل ازتفاعة (6ه ,)1 تظرا): 

وقد أعقب ذلك وضع حديد تسليح الأعمدة بارتفاع (٠4,5م)‏ 
باستعمال (17) سيخاً من الحديد المبروم الحلزوني الذي يبلغ قطره 
(40مم)» ومد مواسير الحديد الخاصة بالتمديدات الكهربائية وغيرها 
بداخل حديد تسليح العامود» ثم جرى تثبيت الشدات المعدنية حول 
حديد التسليح وتضبيط مواقعها بدقة رأسياً وأفقياً» وصبها مباشرة. وقد 
بلغ عدد أعمدة الدور السفلي (الأقبية) (054؟) عاموداًء بارتفاع حوالي 
(5,50 م)» وبقطر (الاسم)» وقد صب فيها 8,5٠0(‏ م”) من الخرسانة 
المسلحة» وأحيط الدور السفلي بحائط استنادي وعزل بمادة عازلة37 . 


وتم تقسيم سقف الطابق السفلى إلى عدد الوحدات الموجودة فى 
ارقي نفسهاء ثم صبت عليها الحوامل التى تحمل تمديدات وقنوات 
مجاري الهواء المبرد. والتصريف» والتمديدات الكهربائية المعلقة فى 


)1١(‏ حامد عباس: قصة التوسعة الكبرى؛ ص 2518-1747 و عبدالعزيز بن عبدالرحمن 
الحشين” الحاية بااستعد البرى الشريفة- من 417: 
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سقف الأقبية بواسطة هذه الحوامل» وتم بعد ذلك صب الخرسانة 
المسلحة حيث بلغت كميتها 71,7٠(‏ م")ء ويؤدي الطابق السفلي 
(الأقبية) خدمات عديدة للمشروع منها: أنه توجد به شبكة للإنذار ضد 
الحرائق» وشبكة المياه المبردة» وشبكة توزيع الضغط العالي والإضاءة» 
وأجهزة التحكم في القباب المتحركة» وأنظمة الهاتف» والدوائر 
التلفزيونية المغلقة» وغير ذلك. 

وكان العمل في هذه المرحلة والمراحل التالية يسير في ثلاث 
ونان تراضل العم على عداو لاع رمف كل :وومة إن فرق 
متخصصة:» تنجز كل فرقة عملاً محدداً فى قسم معين» وفق الخرائط 
وجدول التنفيذ المعتمد من اللجان المختصة بالمشروع» كما أقيمت 
رافعات ضخمة على جوانب التوسعة تقوم بنقل المؤن وحديد التسليح 
إلى كل جزء من مباني المشروع بطريقة أفقية أو عامودية حسب 
اللا 
الطابق الأرضي الرئيس: 

نفد الانعواة من الدون السفلي .تم الشروع حالاً في بناء الدور 
الأرضي الرئيس للمسجد الذي يُعَدَُ في التوسعة الجديدة هو الدور 
الأرضي الرئيس للحرم النبوي الشريف» ولقد تم تصميمه على شكل 
أفنية مسقوفة بأبعاد (5 ها ” أمتار) و ١8(‏ * 8امتراً)ء وكذلك على أفنية 
مكشوفة بأبعاد (16 < 8امتراً)ء بلغ عددها (1؟) فناءًَ» وضعت عليها 
قباب متحركة لزيادة الإضاءة والتهوية الطبيعية للمسجد النبوي الشريف» 
وتعد هذه القباب المتحركة أول قباب متحركة يتم تركيبها في المسجد 
على مستوى العالم. 


00 عبدالعزيز بن عبدالرحمن الحصين : العناية بالمسجد النبوي الشريف» ص 8غ. 
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وبلغت مساحة سقف هذا الدور الأرضي الرئيس (55,615م'), 
صبت فيه (4,000١م')‏ من الخرسانة للأعمدة والجدران الخارجية المتصلة 
بالأعمدة الخاصة بالواجهة الخارجية» وبلغ ارتفاعه )١1,50(‏ مترأًء 
ويحتوي على (90117؟) عاموداًء منها )١١19(‏ عاموداً دائرياً بقطر 
(54سم)» وذلك قبل التكسية بالرخام والحجر الصناعي» و(200) عاموداً 
بأبعاد مختلفة» وتحمل هذه الأعمدة الأقواس التي صممت على الطراز 
الإسلامي» وبلغ عددها (817") قوساًء يرتكز عليها السقف والقباب» 
وقد تم تزويد الدور الأرضي بمجموعة من السلالم الكهربائية المتحركة» 
وعددها ستة سلالم رئيسة لخدمة المصلين وكبار السن وتسهيل انتقالهم من 
الدور الأرضي الرئيس إلى سطح التوسعة للصلاة فيه في أوقات الذروة التي 
تكون عادة في أيام الحج» وشهر رمضان الكريه”''. 

وبعد الانتهاء من الأعمال الخرسانية والبناء فى الطابق الأرضى 
الرئيسن بذات: أعمال التكشبة والنقدفة اسيل روا اليد وأعيدتة 
بالرخام الأبيض والملون والجرانيت بأشكال هندسية جميلة. أما تيجان 
الأعمدة فتمت تغطيتها بصفائح نحاسية (برونزية) مزخرفة» وقد روعي أن 
يكون شكل الأعمدة والتيجان التي عليها مماثلاً لمثيلاتها في التوسعة 
اعرد دري بهدف توحيد التوسعتين واتصالهما في نسق معماري 
واحد © . 


- الطابق العلوي (الأسطح): 

بعد الفراغ من سقف الطابق الأرضى الرئيس للمسجدء انتقل العمل 
إلى سطح المبنى؛ وتبلغ مساحته في هذه التوسعة حوالي (000,لا5م')؛ 
)١(‏ عبدالعزيز الحصين: العناية بالمسجد النبوي الشريف» ص 48 . 
هرق المرجع السابق» ص 58 . 
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منها (4,100م') مساحة مفتوحة» وهي مساحة الأفنية المكشوفة من 
الدور الأرضي التي تغطى بالقباب» فبقيت المساحة المهيأة للصلاة 
(8,76هم')ء وتستوعب حوالي تسعين ألف مصل» وتم بناء رواق 
مسقوف على السطح يمتد على الجهات الأربع للسطح وحول الأفنية 
الداخلية للمسجد بارتفاع خمسة أمتار» وبمساحة قدرها (0٠0,١1م'))‏ 
وقد أنشئ السقف والجدار الخارجيان لهذا الرواق من الأحجار السابقة 
الصنع» والمزخرفة زخرفة إسلامية حسب قالب الصبء وذلك لتتناسق 
مع بقية أجزاء التوسعة» وروعي في بناء سقف التوسعة إمكانية بناء دور 
آخر فوقه» إذا دعت الضرورة إلى ذلك مستقبلاً . 


وقد غطيت أرضية هذه المساحة بالرخام اليوناني الأبيض الذي ثبتت 
صلاحيته في الأماكن المعرضة لحرارة الشمس الشديدة؛ لعدم امتصاصه 
| للك ١‏ 
الا 


ويتصل السطح بالطابق الأرضي بست مجموعات من السلالم 
الكهربائية؛ أربعة منها موزعة فى كل ركن من أركان التوسعة الأربعة؛ 
بالإضافة إلى سلم كهربائي في منتصف الجانب الشرقي» وآخر في 
منتصف الجانب الغربي للتوسعة» وتوجد هذه السلالم الستة ضمن 
المداخل ذات الأرقام (” و ٠١‏ و65١1‏ و١7و6”‏ و70): كما توجد 
بالتوسعة ثماني عشرة مجموعة من السلالم العادية المكسية بالرخام 
القرانيت» موزعة في جميع أنحاء الطابق» وهذه السلالم الكهربائية 
والعادية يستخدمها المصلون للصعود إلى سطح التوسعة للصلاة فيه في 


أوقات لين : 


00( المرجع السابق» ص هم 
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القباب المتحركة: 


ذكرنا فيما سبق أن الطابق الأرضي الرئيس يحتوي على سبعة 
وعشرين فناءً بمساحة (18 2 18م) - (7374م')2 وقد غطيت هله الأفنية 
بقباب تتوفر لها خاصية التحرك بسهولة على مجارٍ حديدية صممت لأول 
مرة في بناء المساجد. وذلك للمساعدة على ضبط درجة الحرارة 
الداخلية بالمسجد. وعدم تسرب هواء التكييف البارد إلى خارج 
المسجدء ولحماية المصلين من المطر والبرد في أثناء فصل الشتاء» ومن 
أشعة الشمس ظهراً في فصل الصيف»ء مع السماح بإدخال الهواء الطبيعي 
للمسجد في الفصول الباردة لتجديد الهواء الطبيعي» وتوفير الإنارة 
الطبيعية نهاراً. وقد تم تطوير هذه القباب المتحركة من خلال برنامج 
بحث مستفيض شارك فيه الكثير من المكاتب الهندسية المتخصصة من 
مختلف بلدان العالم بالأفكار والدراسة العلمية الجادة بتوجيه من خادم 
الحرمين الشريفين الملك فهد. مما أدى إلى تصميم مبتكر يؤلف بين 
التكتولوجيا المتقذمة والعتاصر التجمالية الحديكة للعمارة الإمتلامية 
بالمسجد”''» وركبت كل قبة على أعمدة وجدران أنشئت لحمل القبة 
بارتفاع (7,00م) من منسوب سطح التوسعة» وعلى ارتفاع (1510م) 
من منسوب الأرض» ويبلغ نصف قطر القبة (1/,15م)» والوزن الإجمالي 
للقبة الواحدة )8١(‏ طناًء منها (40) طناً وزن الهيكل الفولاذي المعالج 
بطريقة خاصة متطورة لوقايته من الصدأء و (40) طناً لمواد أخرى 
دخلت في تصنيع القبة» ويتكون الوجه الداخلي للقبة من طبقات الخشب 
المصنع والمزخرف بزخارف إسلامية بسمك )73١(‏ سم» مصنع من 
)١(‏ حامد عباس: قصة التوسعة الكبرى» ص 8494-48. ٠‏ 

ووزارة الإعلام: الحرمان الشريفان» ص .7”١‏ 
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خحشب القبقب والزخارف اليدوية من خشب الأرز المغربي المرصع 
بالأحجار القيمة (الأمازونيت) داخل إطارات مذهبة» وهناك مساحات 
أخرى مغطاة بورق الذهب الخالص الرقيق» حيث تحتوي كل قبة على 
كيلوين ونصف من ورق الذهب الخالص. 


أما الوجه الخارجي للقبة فمغطى بطبقة من السيراميك الألمانى على 
قاعدة من الرخام الجرانيت بسمك (5١مم)»‏ ويعلو القبة رأس يشكل 
نقطتها العلوية» وهو من البرونز المغطى بقشرة من الذهب. 


وتقدر المساحة المزخرفة بحوالى(١١1م')»‏ ركب عليها ألف قطعة من 
حجر (الأمازونيت) المستورد من كينا فى الأطر المذهبة؛ وتبلغ مساحة 
التصاميم المحفورة باليد على خشب الأرز (17م1). 


ويتم تحريك القبة على أربع عجلات من الفولاذء كل عجلة لها 
ماكينة خاصة بقوة 1١,5(‏ ك. واط) بجهاز حاسب آلى مركزي يعمل بالطاقة 
الكهربائية» يقوم بفتح القباب المطلوب فتحها وإغلاقهاء وتستغرق عملية 
فتح القبة وإغلاقها حوالي دقيقة واحدة» أما إذا أريد فتحها أو إغلاقها 
يدوياً فإن ذلك يستغرق حوالي نصف ساعة أو أكثرء ولا يُحْدِتُ الفتح 
أو الإغلاق أي أصوات؛ لأن المجرى الذي تتحرك عليه القبة مغطى 
بطبقة خاصة تمنع إحداث أي أصوات في أثناء التحرك”2. وهكذا تم 
3 القباب بشكل علمي دفيق يتوافق مع أحدث طرق الإنشاء؛ 
وأفضل أساليب العمارة» مع مراعاة التوافق والانسجام بين المبنى 
الجديد والمبنى القديم. 


.84-47 محمد إلياس عبدالغني: تاريخ المسجد النبوي الشريف» ص‎ )١( 


وبحم عمارة المسجد الحرام والمسجد النبوي في العهد السعودي 


المداخل: 


كان من أهداف التوسعة الكبرى تسهيل حركة الدخول والخروج من 
جميع جوات الستجد التبوي عق طريق كنرة الأبوات والمداحل» مم 
العمل على ربط الطابق الأرضي الرئيس للمسجد بالطوابق السفلية 
والعلوية في عملية ترابط كامل لجميع أجزاء المسجد مبنية على دراسات 
وإحصائيات دقيقة. 

ون أجل توصل من الموشحة السعودية الأولى بعتي التوسية 
السعودية الثانية الكبرى» فقد أزيلت مباني الأبواب المحيطة بالتوسعة 
السعودية الأولى وحيطانها بطريقة فنية» وتم ربط المبئيين بعضهما 
ببعض» وأقيمت أبواب جديدة حول مبنى التوسعة الكبرى» أصبح بعضها 
يحمل الأسماء نفسها للأبواب التي كانت محيطة بالتوسعة السعودية 
الأولى» وبلغ عدد المداخل الجديدة )4١(‏ مدخلاً» بعضها يتكون من 
باب واحد» وبعضها من بابين ملتصقين» وأخرى من ثلاثة أبواب. أما 
المداخل الرئيسة فهي سبعة مداخل» ثلاثة منها في الجهة الشمالية» 
واثنان في كل من الجهتين الشرقية والغربية» ويحتوي كل مدخل رئيس 
على خمس بوابات متجاورة؛ بالإضافة إلى بوابتين جانبيتين» واثني عشر 
بوابة أخرى لمداخل السلالم الكهربائية المتحركة ومخارجها التي تخدم 
رواد المسجد في تسهيل تحركاتهم بين طوابق المسجد. وبهذا أصبح 
إجمالي أبواب المسجد النبوي الشريف بعد التوسعة السعودية الكبرى 
خسن تماقو نان منها أبواب تستخدم للدخول والخروج للدور 
الأرضي الرئيس للمسجدء وأبواب أخرى يستخدمها المصلون للصعود 
إلى سطح التوسعة فقطء أو كليهما معاًء وقد خصصت أبواب لدخول 
الرجال وخروجهم, وأخرى للنساء فقطء كما أنشئت بجانب بعض 


توسعة خادم الحرمين الشريفين الملك فهد بن عبدالعزيز للمسجد النبوي الشريف فس 


الأدوات دكاتي" لاذاو اك لوق" المتفة :ترس قري رق ول 
المدخل الرئيسن للتوسعة» ويعلو هذا المدحل ويميزه بشكل خاص سبع 
قباب» ويحده من كل جانب متذنة بارتفاع )٠١5(‏ أمتار”" . 


ومعظم الأبواب لا تحمل أسماء لها حالياًء بل تحمل أرقاماً فقط» 
وتتجه النية لدى الجهات المسؤولة عن الإشراف على المسجد النبوي 
الشريف لإغذاد دراسة لتسميتها. وقد بنيت هذه المذاخل من الخرسانة 
المسلحة» وهي بارزة عن جدار المسجد» وكسيت واجهاتها من الداخل 
بالرخام الممتازء ومن الخارج بالجرانيت” ")+ وركيت حليها' آنوات 
مصنوعة من خشب الساج» صنعت في برشلونة بأسبانياء ولم يستعمل 
فيها المسامير أو الغراء» إذ حفرت أخاديد في جوانب الألواح لتتداخل 
في بعضهاء ثم ثبتت بواسطة أسافين خشبية» وجليت بحلي برونزية 
مزخرفة مطلية بالذهب الخالص على نسق الفن الزخرفي الإسلامي؛ 
صنعت في مدينة (رواه) الفرنسية» وكان وزن كل باب بعد أكتمال تصنيعه 
م 


وكتب فى وسط كل باب على الصرة النحاسية عبارة «محمد صلى الله 
عليه وسلم»» ويعلو كل باب لوحة من الحجر الصناعي مكتوب عليها 


)١(‏ محمد إلياس عبدالغني: تاريخ المسجد النبوي الشريف» ص 215 ولمعرفة المزيد عن 
هذه الأبواب انظر المصدر نفسه؛ ص //ا-9/. 

(؟) وزارة الإعلام: الحرمان الشريفان» ص ١لا.‏ 

(9) محمد إلياس عبدالغني: تاريخ المسجد النبوي الشريف» ص .8١‏ 

(4) حامد عباس: قصة التوسعة الكبرى» ص 85". 


فض عمارة المسجد الحرام والمسجد. النبوي في العهد السعودي 


م أدْخُنُومًَا سَكرِ ءَإمِنينَ4» أما مداخل السلالم الكهربائية فإنها أقل ارتفاعاً 
0 يا" 

وبذلك ظهرت هذه الأبواب غاية في الجودة والدقة» وروعة في 
الإبداع والجمال» تحمل زخارف نباتية وهندسية» وتزينها لفظة الجلالة 
(الله)» وكلمة (الله أكبر) في داخل دائرة في كل باب»ء أما عبارة 
(محمد رسول الله) فإنها تتوسط المصراعين لكل باب» وحليت 
الخداخ ١]‏ الردة لمن التوسعة معتوه تعلو الأرواتت: مكلذ ا لأححاد 
البيضاء والسوداء في شكل نصف دائرة» عليها شرفات غاية في الروعة 
والتصميم والإبداع. 
النوافذ: 

للنوافذ أهمية كبيرة في تزويد التوسعة بالتهوية والإنارة الطبيعية؛ لذا 
فإننا نجد أن جميع و1 المسجد النبوي الخارجية قد زودت بنوافل 
متعددة بتعدد الانكسارات الحاصلة نتيجة بروز الأبواب الرئيسة عن 
استقامة جدران التوسعة الكبرى من جميع جهاتهاء وهذه النوافذ تأخذ 
شكلاً مستطيلا معقودًا بعقود مدببة» وعليها أبواب مستطيلة بحجم 
الشباك؛ مصنوعة من خشب القرو. مركب عليها من الخارج مشربيات 
مصنوعة من البرونز» مزخرفة زخرفة إسلامية هندسية» ونباتية»؛ ومحلاة 
بصنجات ملونة لإعطائها مظهراً جميلاً وجذاباً: ويعلو واجهاتها من 
الخارج شبابيك مستديرة مصنوعة من الحجر الصناعي» عليها زجاج 
ملون بتقسيمات رائعة» كما يعلو كل شباك لوحة مصنوعة من الحجر 


.8١ محمد إلياس عبدالغني : المصدر السابق» ص‎ )1١( 
هذا بجانب زيارة خاصة قام بها المؤلف» واظلع فيها بنفسه على تلك التوسعة‎ 
الكبرى.‎ 


توسعة خادم الحرمين الشريفين الملك فهد بن عبدالعزيز للمسجد النبوي الشريف © "الال 


الصناعي سابق الصنع» مكتوب عليها من الداخل والخارج كلمة التوحيد 
1ه الاقم لمعك رو ل 

وتوجد )١56(‏ نافذة من هذا النوع في الواجهة الشمالية للمسجد؛ 
منها ثمان على يمين الداخل من باب الملك فهد بن عبدالعزيز» ومثلها 
عن يساره» كما توجد حمس نوافذ على يمين الباب الواقع في الطرف 
الغربي من هذه الواجهة؛ ومثلها على يسار الباب الواقع في الطرف 
الشرقي من هذه الواجهة. 

وفي الجهتين الشرقية والغربية للمسجد النبوي نجد مجموعة أخرى من 
هذه النوافذ تتوسط بين المدخلين الكبيرين المفتوحين في كل جانب . 

أما في الجهة الجنوبية فإننا نجد ست عشرة نافذة من هذا النوع 
موزعة بالتساوي على واجهة التوسعة الجديدة» منها ثمان نوافذ عن يسار 
الواجهة» وثمان أخرى عن يمين الواجهة» وجميع هذه النوافذ متشابهة؛ 
ونقوشها وزخرفتها كلها مستوحاة من التراث الإسلامي المعتمد على فن 
التوريق واستخدام الأشكال اليندسية اللي 
الماذن: 

تعد المئذنة رمزاً للمسجدء وعلامة مميزة للمدينة المنورة» وهي 
السمة الأكثر بروزاً فى كل بيوت اللهء وتُّعد في فن العمارة الإسلامية 
الحدود الفضائية لموقع المسجدء «وعلى هذا الأساس روعي في تصميم 
مبنى التوسعة أن تحدد أركان مبنى التوسعة مآذن جديدة» تتفق وتنتلاءم 


٠.48 محمد إلياس عبدالغني: تاريخ المسجد النبوي الشريفء ص‎ )١( 

(؟) حامد عباس: قصة التوسعة الكبرى»ء ص 785؛ ومشاهدات المؤلف خلال إحدى 
زياراته للمديئة المنورة. وانظر أيضاً: آخر كتاب أحمد ياسين الخياري: تاريخ معالم 
المدينة المنورة قديماً وحديثاً الذي أضيف إليه ملخص عن التوسعة الكبرى» وصدر 
أخيراً بتحقيق الأستاذ/ عبيد الله كردي» المدينة» ١41١ه.‏ 


0ن عمارة المسحد الحرام والمسجد النبوي في العهد السعودي 


مع الرونق العام للمبنى الذي ضم ست مآذن جديدة؛ اثنتان منها على 
ا كن التى تتوسط الجدار الشمالي للمسجد؛ وهو 
المدخل الوكين للتومعة الجديدة! أما المآذن الأربع الأخرى فجاءت في 
الأركان الأربعة للتوسعة» هذا بجانب وجود أربع مآذن في التوسعة 
السابقة» فيكون عدد مآذن المسجد النبوي الشريف عشر ماذن. 


والمآذن الست ترتفع من الأرض إلى نهاية الهلال الذي ينتنصب في 
أعلاها إذ يبلغ طولها )٠١5(‏ أمتار»ء وبذلك فإنها تزيد في ارتفاعها عن 
المعذقين اللتين أقيمنا فئ مؤخرة التوسعة السغوذية الآولى:التى أنشفتك 
تياغاء واللله بالقين وثلانين نكراء :ومالك فزن المازنا الجدية 
للمسجد النبوي الشريف أضافت بشموخها الزاهي لمسة من التنسيق 
المعماري» وفيضاً من الرونق الجمالي. 


وبمقارنة الماذن الست الجديدة بالمتذنتين السابقتين» نجد التشابه 
الكبير بينها في كثير من التفاصيل كالتدرج من الشكل المربع إلى الشكل 
المثمن» فالأسطواني» وكذلك التشابه في الزخارف والألوان» وقد تم 
الناظرين» ويأسر شعورهمء وقد روعي في تصميمها أن تقوم على 
أساسات قوية» «حبث أنشئت كل مئذنة على قواعد خرسانية ترتكز على 
عددٍ من الأوتاد الضاربة في جذور الأرض» وبعمق ما بين (00-70) 
متراء ويتراوح عدد الأوتاد الخرسانية والمغلفة بأسطوانات فولاذية ما 
ي3150-؟)دوتداء وشكوة المكدنة ‏ الحديدة عن مي طوايق مينية من 
اللكرهانة المسلعة قمانه اماس للا 


.849-784 2758 حامد عباس: قصة التوسعة الكبرى» ص‎ )١( 
.8"58 (؟) المصدر السابقء ص‎ 


توسعة خادم الحرمين الشريفين الملك فهد بن عبدالعزيز للمسجد النبوي الشريف نكن 


الطابق الأول للمئذنة: 


ويمثل قاعدة المئارة» وهو عبارة عن شكل مربع (0ره <*ا ا ), 
وارتفاعه (115م)ء ويستمر هذا المربع بطول ارتفاع مبئى المسجد 
النبوي حتى يعلو السطح. وبه شريط طولي محفور عليه عدة نوافذ 
صغيرة من الجانبين الظاهرين من المئارة» وقد تمت زخرفة هذا الشريط 
بزخارف بديعة» ويليها أحزمة مزخرفة مكونة بداية النهاية للقاعدة» فنجد 
حزاماً عريضاً به زخارف هندسية يليه حزام آخر بزخارف نباتية» ثم تبدأ 
الكرئسة لتسيق المقرصنات القن تيع الناطن إلى إظطلؤالة الشترفة الا ولي 
ويمثل المربع مقطع هذه اللشيرنة حيث إنه امتداد للمربع الأساس في 
القاعدة» وقد زينت الشرفة المربعة بحاجز مزخرف بمربعات تحتوي على 
مثمنات ظاهرة بشكل متناسق مع الزخارف السابقة الموجودة أسفل 
منها . 


- الطابق الثاني للمئذنة: 


وهو مثمن الشكل» قطره (5,5م)» ويرتفع من أعلى الشرفة السابقة 
المربعة» ويستمر بارتفاع متر» ويحتوي على ثلاثة نماذج من درجات 
الشكل المثمن» والجزء السفلي منه مثمن مضلع بسيط في تكسيته» 
وتوجد به فتحة إلى الشرفة لاستعمالها عند الحاجة» والجزء الأوسط 
ويمثل جزء العقود المحمولة على أعمدة رفيعة تنتهي بشكل مثلثات» 
ويظهر في خلفية العقود أرضية داكنة ونوافذ زجاجية طويلة زينت بحلوق 
ضاء ركف ونه جيك العرك وكرام واس تله متحرضة بارزءة 
والجزء الأعلى يظهر شكل المثمن مرة أخرى» مع وجود فتحات دائرية 
في كل ضلع محاطة بإطار بارزء وتمت تكسيته بأرضية بيضاءء وينتهي 
بمقرصنات تحمل أعلاها شرفة مثمنة» والمقرصنات مكونة من ثلاث 


ام عمارة المسجد الحرام والمسحد النبوي في العهد السعودي 


طبقات بدون فراغات» وقد زينت الشرفة المثمنة بحاجز مزخحرف 
بمربعات تحتوي على مثمنات ظاهرة. 
الطابق الثالث للمئذنة: 

3 بك 2 5 و 
بارتفاع متر» وأرضيته مكسوًة باللون الرصاصي» وحلي باثني عشر 
حزاماء وينتهي بمقرصنات مكونة من طابقين تحمل شرفة مستديرة» وقد 
زيئنت الشرفة بحاجز مزخرف بمربعات تحتوي على مثمئنات ظاهرة» 
ويعبر هذا الطابق عن قوة تحمله للجرء العلوي» ويتميز بخلوه من : 
الفتحات» وبزخارفه الملونة بالأبيض والأسود. 
- الطابق الرابع للمئذنة: 

وهو عبارة عن شكل أسطواني قطره (1,5م)» ويظهر كشكل العنق 
حيث الأعمدة الرخامية والأقواس الثمانية المثلثة الرؤوس البارزة تحيط 
بعصب السلم الدائري», وتعلوه مقرصنات من طابقين تحمل شرفة دائرية 
أصغر من سابقتهاء وزينت بطريقة الزخارف السابقة نفسها في شكل 
الطايق الخامس للمئذنة: 


وهو أسطواني الشكل» قطره (4,5م)» ويمكن تقسيمه إلى عناصر 
عدة» حيث يبدأ ببناء أسطواني مضلع ينتهي بتاج مشرشفه يكوان اشرفة 
صغيرة تحمل الجزء العلوي الذي يبدأ ببناء مخروطي تعلوه قبة بصلية هي 
أساس قاعدة الهلال البرونزي المطلي بالذهب عيار (4؟) قيراطاً» ويصل 
ارتفاعه إلى حوالي ستة أمتارء ووزنه حوالي (4,5) طن» وبه تنتهي 
المقلثةا... وتوتيط "هذه الطوايق الخمسة بسكم داتري فى المدارة» .له متاخل 


توسعة خادم الحرمين الشريفين الملك فهد بن عبدالعزيز للمسجد النبوي الشريف يعسن 


خاص في الدور الأرضي للمسجد ويؤدي إلى الشرفات الثلاث» ويمكن 
استخدامه عند الاو 
والمتأمل في ماذن المسجد النبوي الشريف يجد أن لمسة جمالية 
أخرى أضيفت إليهاء وذلك باستخدام الإنارة الصناعية التى أضفت تأثيراً 
2 98 5 00 
مسافة < 0 3 


المظلات الآلية: 


قامت مجموعة ابن لادن السعودية بتطوير نظام رائع وفريد لتظليل 
الفنائين المكشوفين ضمن التوسعة السعودية الأولى للمسجد النبوي 
الشريف» وذلك لحماية المصلين من وهج الشمس في أثناء الظهيرة» 
وخاصة في فصلي الصيف والخريف. وقد تم تركيب اثنتي عشرة مظلة 
كبيرة بواقع ست مظلات في كل فناءء ويمكن لهذه المظلات تظليل 
تناح اديع ل ار ويبلغ ارتفاعها (5,٠١متراً)»‏ وهذا 


)١(‏ عبدالله سلطان الأفغاني: مآذن الحرم النبوي الشريف» بحث ضمن الأبحاث التي 
يشملها الكتاب الذي أصدرته مجموعة ابن لادن السعودية بعنوان: اتوسعة وعمارة 
الحرمين الشريفين» رؤية حضارية»» (الطبعة الأولى؛ٍ جدة» مؤسسة عكاظ للطباعة 
والنشرء ؟١51١ه/19947م):‏ ص 00 -07. وانظر أيضاً: حامد عباس: قصة التوسعة 
الكبرى» ص 789-788. 

(؟) حامد عباس: المصدر السابق»؛ ص 789. 

إفرة محمد ناجي الأنصاري: عمارة وتوسعة المسجد النبوي الشريف عبر التاريخ؛ ص 
010 
وحامد عباس: المصدر السابق» ص: 20585 ومشاهدات الباحث خلال زياراته المتعددة 
للمديئة المنورة. 


يفن عمارة المسجد الحرام والمسجد النبوي في العهد السعودي 


الارتفاع يوازي شرفة بناء المسجد المحيط بهاء ويتم فتحها وطيها آليا 
بواسطة أسطوانات هيدرلوكية مصممة لتخدم فترة طويلة من الزمن. 
وعندما تطوى يصل ارتفاعها إلى ثمانية عشر مترا» وتقوم المظلة على 
سارية مصنوعة من فولاذ خاص شديد الصلابة» ومكسوة بالرخام 
الأبيض» ويمكن فتحها وطيها خلال تسعين ثانية فقط» ويبلغ وزن 
الواخدة متها حؤاك غشرة أطنان: 

والغشاء الخارجي للمظلات مصنوع من ألياف التيفلون المطورة 
خدينا لحقاونة وساف السرارة المرتفع موا لبووة وين ل مطار عدن د 
العام» كما أنها غير قابلة للاشتعال» ولا تتحلل بفعل أشعة الشمس» 
ويخرج من قاعدة كل سارية ورأسها الهواء المبرد المكيف لتبريد المنطقة 
الدقيقة الواحدة» وتزين كل مظلة أربعة مصابيح كهربائية عالية الإضاءة» 
قليلة الحرارة» مشابهة لتلك المصابيح المثبتة على أعمدة المسجد. 

وقد تم تسجيل براءات هذا الاختراع عالمياًء واستخدم.لأول مرة 
فى المسجد النبوي الشريف» وهذه المظلات الآلية حديثة» وتعد أكبر 
المظلات الآلية التي تم تشييدها حتى الآن» وأكثرها تقدماً من الناحية 
التقنية والهندسية . 


مصلى النساء: 

انطلاقاً من رسالة الدين الإسلامي الحنيف الذي يمنع اختلاط 
الرجال والنساء من غير ذوي المحارم» وبناءً على ذلك فقد تم تخصيص 
أماكن للنساء في الجهة الشرقية الشمالية بمساحة قدرها (0٠117,0)م‏ ) 
وفي الجهة الغربية الشمالية من مبنى التوسعة بمساحة قدرها (8,600)م" 
وذلك في الأيام العادية؛ أما في فترة الازدحام فتزداد المساحة إلى عدة 


توسعة خادم الحرمين الشريفين الملك فهد بن عبدالعزيز للمسجد النبوي الشريف لض 


أضعاف المساحة السابقة» وقد وضعت فواصل ساترة تفصل بين مصلى 
الرجال ومصلى النساء داخل مبنى التوسعة» كما خصصت مداخل 
لمصلى النساء أرقامها كالآتي: ١(‏ و5١‏ و5١‏ و1١‏ و77 و74 وه” 
واو ا 
الساحات المحيطة بالمسجدء والخدمات التي وفرت بها: 

استناداً للتوجيهات السامية التي أكد عليها خادم الحرمين الشريفين 
الملك فهدء والتي تؤكد على أن يرافق التوسعة الكبرى للمسجد النبوي 
الشريف تطوير للمنطقة المركزية المحيطة بالمسجدء وإيجاد مساحات 
واسعة حوله لتكون على هيئة ميادين وشوارع للاستفادة منها لاستيعاب أكبر 
عدد ممكن من المصلين في أوقات المواسم الدينية كالحج ورمضان» وبناء 
أدوار عدة تحت أرض هذه الساحات والميادين» لاستخدامها مواقف 
للسيارات» ودورات مياه لتلبى احتياجات رواد المسجد. وقد عملت 
التجيائفه السفةة نيذه العوسكوات لكر يمل :وا هذه عن تسلو اللك أن 
طبيعة الأرض التي أقيم عليها مشروع توسعة المسجد النبوي الشريف» 
وكذلك الساحات المحيطة بالمسجد خالية من الجبال» أو أي عوائق 
طبيعية» فتم حفر المنطقة المحيطة بالمسجد النبوي الشريف وأقيم عليها 
مبانٍ من أدوار عدة تحت الأرض» قسمت قسمين؛ القسم الأول: خصص 
مواقف للسيارات» والقسم الثاني : خصص لدورات المياه؛ والمعدات 
الكهربائية» وغرف للتحكم الآلي» والخدمات العامة. 
المواضئ: 

تعد المواضيع عنصراً حيوياً لتأمين الراحة التامة لقاصدي المسجد 
النبوي الشريف وغيره من المساجد؛ ذلك لأن وجود مثل هذه المرافق 


لدان : عمارة المسجد الحرام والمسجد النبوي في العهد السعودي 


العامة من مواضئ ودورات مياه» وأماكن لشرب الماء البارد يساعد رواد 
المسجد على تحقيق طهارة دائمة» واستعداد تام لأداء الصلوات في 
أوقاتهاء وغير ذلك من العبادات التي تستوجب من المسلم التطهر الدائم 
ما أمكنه ذلك» وتساعده على البقاء في المسجد مدة أطول. 

لذلك تم إنشاء وحدات للوضوءء ودورات للمياه في الطابقين 
الشيفلية "يت المانات الحارسية للمسعه التبوى قرف مواقت 
السيارات: بو تدكوة ساتى هذه اللدووا كدو العراضيي رصا طن وين لجان 
البارد من خمسة عشر مبنى» وقد بلغ مجموع نقاط الوضوء )55١5(‏ 
نقطة» ومجموع دورات المياه )١175(‏ دورة مياه يمكن الاستحمام بها 
ووضعت في مداخل الوحدات نقاط لشرب الماء البارد بلغ عددها 
6180 صعور ا رسي لسري الاو 

ولتزويد هذه المواضيع بالماء» فقد أنشعئت خزانات كبيرة بالقرب 
منها تحت الساحات» وزودت بمضخات كبيرة لدفع الماء من هذه 
الخزانات إلى المواضئ» كما تم إنشاء خزانات كبيرة أيضاً لتوفير الماء 
الخاص بالشرب وضخه إلى محطة تبريد كبيرة لتبريده ومعالجته من أي 
شوائب؛ وضخه إلى صنابير الشرب بارداً نقياً. 

وقد زودت جميع المواضئ ودورات المياه؛ وأماكن الشرب بشبكة 
صرف صحي متكاملة لتصريف المياه المستعملة إلى الشبكة الرئيسة 
للصرف ادق وصرفه إلى خارج المدينة المنورة حسب نظام صحي 
متقن» حفاظاً على الصحة العامة. 


00 عبدالعزيز بن عبدالرحمن الحصين: العناية بالمسجد النبوي الشريف» ص 57. 


توسعة خادم الحرمين الشريفين الملك فهد بن عبدالعزيز للمسجد النبوي الشريف ١م"‏ 


موافف السيارات: 
أما مواقف السيارات فقد تطلب وجودها تأمين قاعدة صلبة تتوفر فيها 

كل عناصر السلامة؛ فالعمق الذي تقع فيه هذه المواقف» وتربة المنطقة غير - 

المستقرة تتطلب تأسيس وإنشاء وبناء أكبر جدار استنادي في العالم. 

وتنقسم هذه الجدران الاستنادية التي تحيط بمواقف السيارات إلى نوعين : 

١‏ «جدار مزدوج من الخرسانة المسلحة» مدعمة بالأوتاد الفولاذية» 
وبعرض )1,1١(‏ مترأأ» وبعمق يتراوح ما بين (؟5 و15) متراً 
تحت الأرض. 

5 جدران مفردة لإسناد المداخل والمخارج» وهي من الخرسانة 
المسلحة؛ وبسماكة (١6سم)»‏ وبأعماق تصل إلى منسوب الأرض 
الصخرية للمبنى. 

ويرتكز مبنى مواقف السيارات على )5٠١١(‏ عامود من الخرسانة 
المسلحة» قطر كل منها (١١٠١سم)»‏ وتصل إلى منسوب الصخرء وبأعماق 

تتراوح ما بين )2١6  ١5(‏ مترأء طولها الإجمالي حوالي مائة ألف متر. 

ويتكون المبنى الذي يقع أسفل الساحات المحيطة بالمسجد النبوي 
من دورين مساحته حوالي )19٠,0٠50(‏ متر مربع» وارتفاع الدور العلوي 
(5,0م)» وارتفاع الدور السفلي أربعة أمتار فقطء وبإمكان الدورين 
استيعاب )55٠١(‏ سيارة إلى )50٠0(‏ سيارة في أوقات الذروة» ولهما 
ستة مداخل ومخارج؛ ثلاثة منها تؤدي إلى الدور العلوي» ومثلها إلى 
الدور السفلي» ويتصل الدور العلوي بالدور السفلي من خلال منحدرات 


داخلية موجودة فى أركان المسجد النبوي ال 


)١( ٠‏ حامد عباس: قصة التوسعة الكبرى.» ص هه ”, ومجلة المجلة: العدد ؟0945» لعام 
اهف ص لا. 


لان عمارة المسجد الحرام والمسجد النبوي في العهد السعودي 


وقد رصفت ار مواقف السيارات ومنحدرات الدخول والخروج 
ببلاط خرساني متداخل خشن الملمس» وبمساحة إجمالية )١5١(‏ ألف 


ويتم تأمين التغذية الكهربائية لمواقف السيارات بالجهد المتوسط 
(4 و؟1١)‏ كيلو فولت بالإضافة إلى مجموعة من البطاريات التي تعمل 
على الإنارة والتهوية بمجرد انقطاع التيار الكهربائي عن المبنى» كما أن 
مبنى مواقف السيارات مجهز بمراوح خاصة لدفع الهواء النقي» ومراوح 
ادرف اميف الويزاء لجز كنول لمن سر حرق افا ول اكسيد 
الكربون الناتج من عادم السيارات والإبقاء عليه في مستويات صحية 
وأمننة» حمشيية من الاختناق تفيجة وخوة الأعداذ الكبيرة من 
سا0 


وقد زودت مواقف السيارات بنظام مراقبة تلفزيونية بكاميرات 
متحركة» وأخرى ثابتة متصلة بغرفة مراقبة رئيسة» ومكبرات للصوت 
يكن اهن طريقها: جبخاطية الحسموؤر والقناتقد وبا لهو فتبوا المداشن 
والمخارج لتوجيه الإرشادات الضرورية لهم؛ بالإضافة إلى وجود نظام 
تحكم مروري» ولوحات إرشادية مضاءة لتوجيه السيارات إلى المواقف 
الخالية حسب الإمكانات المتاحة في هذه المواقف. كما زودت غرف 
مراقبة دخول السيارات وخروجها بأجهزة حاسب آلي لإحصاء عدد 
السارات الذاخلة والشارجة» لعنمان:سهولة الشركة داضن المواقف» 
وتقفديم إحصائيات دقيقة عن القدرة الاستيعابية لهذه المواقف فى 
الأوقات العادية وأوقات الذروة» كما زودت المواقف بأجهزة 0 


200 محمد إلياس عبدالغني: تاريخ المسجد النبوي الشريف.ء ص 14-940. 


توسعة خادم الحرمين الشريفين الملك فهد بن عبدالعزيز للمسجد النبوي الشريف اردان 


وعيادة طبية» ومركز أمني لخدمة رواد هذه المواقف» والمحافظة على 
سلامتهم واي 

وهذا يؤكد لنا أن تصميم مواقف السيارات وتنفيذها جاء حسب 
أفضل المواصفات العلمية» وأحدث التقنيات. 

وبجالب ذلك» تم بناء 1؟) مبنى في المنطقة الواقعة تحت 
الساحات» يتكون كل منها من طابق واحد» وتتوزع في الأركان الأربعة 
لمنطقة الساحات» وقد خصصت هله المباني لتقديم الخدمات الصحيةء 
والمراقبة الأمنية» ومكافحة الحريق» وورش للسيارات» وغرف تحكم 
الى» وغرف تخزين المعدات الخاصة بالنظافة والصيانة» وغرف للوحات 
الحناتي الكهربائية. . ونحو ذلك حسب متطلبات مبنى توسعة المسجد 
النبوي الشريف. 

وبذلك نجد أنه تمت الاستفادة من المنطقة الواقعة تحت الساحات 
المحيطة بالمسجد النبوي بطريقة علمية» بهدف توفير كافة الاحتياجات 
التي يحتاجها رواد المسجد بسلام وأمان”". 
الساحات: 

وبالنسبة لمساحة سطح الساحات» فإن مساحتها الإجمالية بلغت 
(19,0) متر مربع» وعرضها )75١17(‏ أمتار من الجهة الجنوبية من 
التشفك» و (164) مغر من السية الخربيف و(84١)‏ مقرا من الحية 
الشمالية» و(7؟) متراً فقط من الجهة الشرقية» وذلك لوجود مقابر البقيع 
فى هذه الجهة مما لا يمكن معه التوسعة أكثر من ذلك» وتتسع هذه 
الساحات لأكثر من (400) ألف مصل في أوقات الذووة: 


000( وزارة الوعلام: الحرمان الشريفان» ص .7١6‏ 
(؟) حامد عباس : قصة التوسعة الكبرى» ص .70١‏ 


ان عمارة المسجد الحرام والمسجد النبوي في العهد السعودي 


وتم تزويد هذه الساحات بحوالي ثلاثين مدخلاً بسلالم كهربائية 
تؤدي إلى مواقف السيارات ودورات المياه» وفرشت أرضها بالرخام 
الأبيض» يتخلله تقسيمات هندسية رائعة تزيد من جماله وروعته وبهائه. 
وتم إنارة الساحات والآدوار التي تحتها بالأنوار الجميلة الصافية 
الكافية» ووضعت في الساحات أعمدة بلغ عددها )١١١(‏ عموداً مثمناً 
مشابهة لتلك التي أقيمت في ساحات التوسعة الأولى مع اختلاف واضح 
في تيجانها وطريقة توزيعهاء وزودت هذه الأعمدة بوحدات إضاءة 
خاسة حور هاا تسج دن لبالن رما المي نارم 
الساحات خاصة بالمشاة فقط.. ولا يسمح بدخول السيارات العامة إليهاء 
ويستثنى من ذلك سيارات الإسعاف» والطوارئ» والنظافةء» وسيارات 
. المواكب الرسمية. 

ومن أجل تجنيب المسجد النبوي الشريف أخطار السيول الجارفةع 
فقد تم إنشاء شبكة متكاملة لتصريفا مياه السيول والأمطارء تبدأ من 
منطقة الساحات» وتمتد إلى الميادين والشوارع المحيطة بالمسجد 
النبوي» وتتفرع إلى بقية شوارع المدينة المنورة» وتتولى هذه الشبكة 
٠‏ صرف مياه الأمطار والسيول إلى الشبكة العامة لتصريف السيول. 
“وقد أشق على إزالة الهاتن الزافعة اق نتطةة الساضاتم وتحيييا: 
واه مواقت الشتاراك والشدمات الما الأخرى مبالغ مالية عظيمة» 
دفعتها حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك فهد بن عبدالعزيز بسخاء 
عظيم؛ رغبة في جعل بناء الحرمين الشريفين مشيداً على أفضل الأساليب 
والتصاميم البنائية العصرية وأحدثهاء مع توفر جميع الخدمات الضرورية 
فيهماء وهذا بتوفيق من الله وعونه. 


توسعة خادم الحرمين الشريفين الملك فهد بن عبدالعزيز للمسجد النبوي الشريف وان 


ت نمق الخدمات: 


يبدأ نفق الخدمات من محطة التبريد في غرب المدينة المنورة على 
طريق المجامعة. ويتجه شرقا باتجاه المسجد النبوي الشريف» ويمر تحت 
طريق الجامعات» ثم تحت وادي العقيق» ثم تحت الحلقة الدائرية الثانية 
ثم تحت مبنى السكة الحديد» ثم تحت طريق السيح» ثم تحت نفق المناخة 
ليصل إلى منطقة الأقبية بالمسجد النبوي الشريفء ويبلغ طوله سبعة 
كيلومترات» وعرضه من الداخل ( ناد وارتفاعه ( ري 
يتراوح بين أربعة أمتار وستة عشر مترأًء حتى لا يشكل عائقاً للخدمات 
العامة التي سوف يتم إنشاؤها تحتيلا #تزيقت تعدرانة بالسرينانة المداعة 
وفق مواصفات عالية» وتقنية جيدة» وزود بإحدى وثلاثين فتحة تهوية 
مزودة بمراوح التهوية وشفط الهواء لتجديده داخل النفق باستمرار» وذلك 
من أجل تحقيق السلامة الدائمة لعمال الصيانة» وللمحافظة على سلامة 
المعدات والأجهزة» والكوابل» ومفاتيح التحكم الكهربائية التي بداخله 
من أي أعطال بسيب الحرارة أو الرطوبة الزائدة» ويخترق النفق أنبوبان 
كبيران لنقل المياه المبردة» قطر كل منهما (9 سم" ؛ وكذلك الكابلات 
الكهربائية» ويمكن لفرق الصيانة استخدام هذا النفق والتنقل فيه بعربات 
خاصة للقيام بأعمال الصيانة المستمرة» ومراقبة المعدات والأجهزة 
والمصخات الموجودة فيه. 


- المحطة المركزية لتبريد المياه: 


من المعروف أن مناخ المدينة المنورة حار في معظم أيام السنة» 
داستثناء فصل الشتاء» ولذلك أمر خادم الحرمين الشريفين بإنشاء محطة 


.748 ناجي الأنصاري: عمارة وتوسعة المسجد النبوي الشريف عبر التاريخ» ص‎ )١( 


إن عمارة المسجد الحرام والمسجد النبوي في العهد السعودي 


مركزية لتبريد الهواء بالمسجد النبوي الشريف. وقد تم إنشاؤها على 
مساحة )7٠١,0٠١(‏ م"» بأبعاد (700 <ا ١١5م)‏ جنوب مدينة حجاج 
البر القادمين من المدينة المنورة» على بعد سبعة كيلومترات من المسجد 
النبوي الشريف» وذلك بهدف تكييف هواء المسجد النبوي الشريف عن 
طريق المياه المبردة» حيث إن المساحة المراد تبريدها بالمسجد النبوي 
الشريف تقدر بحوالي )٠9٠١(‏ ألف متر مربع» وارتفاع سقف المسجد 
النبوي في الطابق الأرضي الرئيس يقارب ثلاثة عشر متراء بجانب 
المناطق الأخرى المراد تكييفها من مكاتب وغرف للمراقبة ونحوها. 
وهذا يوضح لنا الحجم الهائل للمساحة المراد تبريدهاء مما اقتضى معه 
إنشاء هذه المحطة الضخمة بمحركات ذات قدرة عالية» وروعى أن يكون 
ويؤضن خا ريع مكيط السرم المري الإبجاد يرقا المي كاك الدايجة 
من محطات التبريد عن المسجدء ولسهولة أعمال الصيانة والتشغيل في 
الموقع» فاختير لهذه المحطة مكان على سفح جبل (جما عاقر الشرقي)» 
على بُعد سبعة كيلومترات في الاتجاه الغربي للمسجد القوي7. 

وينقسم المبنى الرئيس إلى مبانٍ عدة: 

مبنى الإدارة» ومبنى معدات التكييف» ومبنى المكثفات» ومبنى 
إنتاج الطاقة الكهربائية للطوارئ» وتبلغ مساحة المبنى الرئيس 
(11م') استهلكت فيه كمية (15,600م') من الخرسائة المسلحة 
لبنائه» كما تشتمل المحطة على أنظمة لتصريف مياه الأمطار» والصرف 
الصحي, وأنظمة لمكافحة الحريق خاصة بهذا المبنى؛ بالإضافة إلى 
تنسيق الموقع من الداخل بما يحفظ له خصائص معمارية وجمالية فائقة 
الجودة على الرغم من بعده عن الحرم النبوي. 


.6١ عبدالعزيز بن عبدالرحمن الحصين : العناية بالمسجد النبوي الشريف» ص‎ )١( 


توسعة خادم الحرمين الشريفين الملك فهد بن عبدالعزيز للمسجد النبوي الشريف ينرق 
ليم يي 8 ل ع جح سن بدت ا وت لكب 12 و انق ا 1 ل ل يشر ل 


أما مكائن التبريد المستخدمة في هذه المحطة فعددها ست ماكينات 
يتم تشغيل أربع منها بطاقة إجمالية قدرها عشر ميجاوات» وتبقى 
الأخرى احتياطية» فتبلغ طاقة التبريد لكل ماكينة )7,4٠6(‏ طن» وتبلغ 
طاقتها الإجمالية للتبريد )1١,4٠0(‏ طن» كما يحتوي مشروع محطة 
التكييف على سبع مضخات قوة كل منها (50؛ حصاناً)"' لدفع الماء 
البارد في مواسير تمتد تحت الأرض من المحطة إلى الطابق السفلى 
للتوسعة؛ وهناك تمر في شبكة من الأنابيب العرضية الدقيقة» ومنها يتم 
ضخ الهواء المبرد بمضخات قوية يبلغ عددها )١1(‏ مضخةء ويتجه 
الهواء في مواسير التكييف إلى فتحات كبيرة موزعة فى قواعد الأعمدة» 
بحطاة شيك جميل من التساس. وجوه بالطابق الأرضي المسيور 
النبوي» وإلى فتحات أخرى بالأسقف في غرف الإدارات الملحقة 
بالمسجل””"'. وقد تم توفير خدمة الحاسب الآلي في إدارة المحطة بما 
يحقق رغبة خادم الحرمين الشريفين الملك فهد في استخدام أحدث 
التقنيات الحديثة في العالم» مما ساعد على تقديم أفضل الخدمات لرواد 
مسجد رسول الله يِه وهو الأمر الذي تحققت معه الراحة والطمأنينة 
للزوار والمصلين» وأصبح مفخرة لحكومة خادم الحرمين الشريفين التي 
خصها الله برعاية الحرمين الشريفين» ورعاية قاصديهما خدمة للإسلام 
والشسلية: 
الطاقة الكهربائية: 

تشمل الأعمال الكهربائية لتوسعة المسجد النبوي الشريف الإنارة» 
حيث يوجد بالمسجد النبوي (58) من الثريات الكبيرة؛ وعدد )١١١(‏ 


)١( .‏ وزارة الإعلام: الحرمان الشريفان» ص 75-871, 
(؟) عبد العزيز الحصين: العناية بالمسجد النبوي الشريف» ص .0١‏ 


تن عمارة المسجد الحرام والمسجد النبوي في العهد السعودي 


من الثريات الصغيرة المصنوعة من النحاس والكريستال الأصلي» وعدد 

كبير من الكشافات الموضوعة حول الأعمدة» وفي المداخل» وأنواع 

متعددة من الإنارة المختلفة داخل المسجد» وفي الساحات» والواجهات» 

والمآذن» والمواقف. والأدوار السفلية لمبنى التوسعة وغيرهاء والتي يقدر 

غذدها بأكثر.من عشرين ألفه:وحذدة إنازة مشتلفة”'؟ :.وكذلك تشغيل القبات 

المتحركة» والسلالم الكهربائية» وأجهزة الإنذار» ومحطات الإذاعة» 

ومكبرات الصوت. والتلفاز» والدوائر التلفازية المغلقة التي تراقب الحركة 

داخل المسجد النبوي وخارجه على مدار الساعة» لضمان الأمن 
والسلامة» ونظام إنارة الطوارئ باستخدام بطاريات شحن خاصة» وأنظمة 
كشف الحرائق ومكافحتهاء وشبكات توزيع الكهرباء» ولوحات التحكم 
الآلية وغيرها”' "مما يحتاج إلى طاقة كهربائية عالية ومستمرة؛ لذلك تم 
وضع نظام خاص لتزويد المسجد النبوي بالطاقة الكهربائية يتناسب مع 
حجم الطاقة الكهربائية المطلوبة» ويتلاءم مع كل الظروف والحالات 
الطارئة» مع مراعاة تعدد مصادرهاء وإيجاد مدخرات احتياطية توفر الطاقة 
اللازمة في حالة انقطاع التيار الكهربائي لأي ظرف ما من المحطات 
الرئيسة» ولذلك تقرر أن يكون إمداد الطاقة الكهربائية للمسجد النبوي على 

النحو الاتي: 

-١‏ مغذيات رئيسة: عن طريق شبكة المحطة الرئيسة لشركة كهرباء 
المنطقة الغربية بالمديئنة المنورة بواسطة محطات فرعية خاصة 
بالمسجد النبوي الشريف» تم تركيبها في مناطق حول المسجد 
النبوي الشريف». يتم بواسطتها تغذية كاملة لعموم احتياجات 
المسجد النبوي من الكهرباء على مدار الساعة. 


.1١ محمد إلياس عبدالغني: تاريخ المسجد النبوي الشريف» ص‎ )١( 
."” (؟) وزارة الإعلام: الحرمان الشريفان» ص‎ 


توسعة خادم الحرمين الشريفين الملك فهد بن عبدالعزيز للمسجد النبوي الشريف 2 4لم# 


؟- محطة توليد كهربائية خاصة بالمسجد النبوي الشريف: تم تركيبها 
في المحطة المركزية لتبريد المياه على بعد سبعة كيلومترات خارج 
المديئة» وتتحتوي على ثمانية مخركات: قوة كل منها (0) 
تجار اس يك شقيل ريع ينها اميد وطانة | انا ليه قذرانا 
)١(‏ ميجاوات» لتغطية محطات التبريد» ومضخات دفع الماى. 
والهواءالباوة» وواحدة لشكم وجداك مراقك السيازاتة 
ودورات المياه» ونحو ذلك من الخدمات العامة» وثلاثة محركات 
اعشياظية. 


'- وحدة تغذية مستمرة من المدخرات: مخصصة للإنارة» وأنظمة 
الصوت والصورة للكاميرات» ومكبرات الصوتء للئقل المباشر 
عبر الإذاعة والتلفاز» اليومي والموسمي» وتعمل فقط عند انقطاع 
الكهرباء من المضادر الرئيسة لمدة ثلاثين دقيقة7؟ , 


- الزخارف: 


لقد برزت التوسعة الكبرى لخادم الحرمين الشريفين الملك فهد بن 
عبدالعزيز للمسجد النبوي الشريف: وتميزت بخصائص علة منها: تميزها 
بأعمال زخرفية جميلة» تتسم بالطابع الإسلامي المبني على منهجي 
التوريق والأشكال الهندسية» بحيث تحقق التناسق والانسجام بين 
التوسعة السعودية الأولى» والتوسعة الكبرى لخادم الحرمين الشريفين» 
بهدف إبراز الجانب الجمالي للفن المعماري الإسلامي» ووضوحه على 
جميع جوانب مباني التوسعات السعودية» فلم تظهر العمارة السعودية 
للمسجد النبوي الشريف صامتة» بل ظهرت عليها ملامح بارزة من 


,07-07 عبدالعزيز الحصين : العناية بالمسجد النبوي الشريف» ص‎ )١( 


كنا عمارة المسجد الحرام والمسجد النبوي في العهد السعودي 


أعمال الزخارف والكرانيش الجميلة؛ وكذلك بتجميل الحوائطء 
والعقود. والأعمدة؛ والقباب»ء والماذن: كما ظهرزت كما في 
المشغولات الخشبية والنحاسية ونحوهاء وتمثل ذلك في زخرفة 
المشربيات التي على الشبابيك. وقد حقق الفنانون المسلمون الذين قاموا 
بأعمال الزخرفة في توسعة خادم الحرمين الشريفين بالمسجد النبوي 
كامل العناصر المستخدمة في الفن الإسلامي في مجال الزخرفة والخط 
العربى» إذ أبدعوا في زخرفة المصنوعات الخشبية والنحاسية» وما 
تكتمله هذه الميناعة مخ حفر على الكشي:» ولقكن وكتابة». أو زخرفة 
الحواجر الكخشبية (الدربزاناث): والأسقف» أو النقش والكتابة على 
الأبواب الخشبية للمسجد التي تم اختيار أخشابها من أفضل أنواع 
الأخشاب وأطولها عمراً» وأكثرها مقاومة للحشرات الأرضية» وتم 
تطعيمها بأطواق ومقابض ومقرصنات من النحاس المطلي بالذهب 
الخالص» وكذلك فى زخرفة النحاسيات الموضوعة على تيجان الأعمدة , 
داخل المسجدء 5 زخرفة الثريات النحاسية المحلاة بأنواع فاخرة من 
زجاج الكريستال الثمين بأحجامها المختلفة» وفي المصابيح الموضوعة 
حول الأعمدة؛ والكشافات التي تحلي مداخل أبواب المسجد 
والساحات» واستخدام الخط العربي لوقه وجماليته وأشكاله المختلفة 
في كتابة اسم الجلالة: وأسماء الأنبياء» والآيات القرآنية» ونحو ذلك. 
وتمقلت الزحرفة أيقنا في أعمال'العكنبية الروحامية: الجتعوقة 'ذات 
الأدكال المحسية الجداة الى نيا خدران امد العيري 
الشريف من الداخل والخارج حتى علو ثلاثة أمتار» وتكسية الأعمدة 
الدائرية بالرخام المستدير الأبيض الجميل”": وكذلك استخدام أفضل 


000 محمد إلياس عبدالغني: تاريخ المسجد النبوي الشريف. ص 868-17 وكذلك 
مشاهدات المؤلف خلال زياراته المتعددة لمسجد رسول الله يله . 


توسعاة خادم الحرمين الشريفين الملك فهد بن عبدالعزيز للمسجد النبوي الشريف 2 ١ولم‏ 


أنواع الرخام المستطيل على الأعمدة المربعة» وتكسية قواعد الأعمدة 
وأرفننات المسجد والساحات الخارجية بالرخام الأبيض الجميل 
وزخرفته بالرخام الجرانيت بأشكال زخرفية هندسية جميلة تسر الناظرين» 
وتبهر المعجبين» وتدل على روعة الإبداع» وخحسن ذوق المصممين» 
وإثقان عمل البنائين مما يستحقه مسجد رسول الله يَكلةِ من العناية وحسن 
التصميم والبناء. 
المساحة الإجمالية للتوسعة الكبرى (إحصائيات): 

بلغت المساحة الإجمالية التي أضافتها توسعة خادم الحرمين 
الشريفين الملك فهد بن عبدالعزيز لعمارة المسجد النبوي الشريف حوالي 
18 السام وري فى الطايي الأرمي الزتيي» كها يلدع ميانة 
السطوح (77,600 م')» يضاف إليها مساحة الساحات المحيطة 
بالمسجد التي بلغت (75,000 م')»؛ فيصبح المجموع الإجمالي 
للتوسعة الكبرى هو 500,7٠١(‏ م')) تستوعب أكثر من سبعمائة مصل 
في الأوقات العادية» وتصل إلى أكثر من مليون مصل في أوقات الحج, 
ورمفاةة والعدي والموانتي" اشرو اي 707 

كما بلغ عدد المآذن عشر مآذن؛ ست منها بارتفاع )١١5(‏ أمتارء 
وعدد القباب المتحركة آلياً (0؟) قبة» وبلغ عدد الأبواب )5١(‏ باباًء 
معظمها من فتحات عدة بلغ عددها الإجمالي (85) فتحة باب» وحوالي 
خمسين نافذة موزعة على كافة جوانب مبنى التوسعة» وبلغ عدد مواقف 
السيارات ما بين ):57١١(‏ إلى (1500) موقف سيارة؛ وبلغ عدد 
المواضىع ,2)517١5(‏ و(557575) دورة مياه» و(5) نقطة شرب ماء بارد 


211-605 خخالد عبد الله الشريهى : لمحات من إنجازات خادم الحرمين الشريفين» ص‎ )١( 
1 :-19 ووزارة الإعلام: الحرمان الشريفان» ص‎ 


عا عمارة المسجد الحرام والمسجد النبوي في العهد السعودي 


وبلغ عدد السلالم الكهربائية أربعة سلالم» إضافة إلى ثمانية عشر سلمًا 
ثابثَا» وعدد محطات التبريد والكهرباء ثمان محطات؛ منها ثلاث 
محطات احتياطية» بجانب التغذية الكهربائية للمسجد النبوي الشريف 
الصادرة من الشبكة الرئيسة لشركة كهرباء المنطقة الغربية بالمدينة 
المنورة. ومن خلال هذه الإحصائيات يتبين لنا مدى ضخامة مشروع 
توسعة خادم الحرمين الشريفين للمسجد النبوي الشريف. 

- تكاليف المشروع 


يتضح لنا من خلال الاستعراض السابق للتوسعة الكبرى لخادم 
الحرمين الشريفين الملك فهد بن عبدالعزيز ‏ حفظه الله للمسجد 
النبوي الشريف, أن هذا المشروع قد كلف المملكة العربية السعودية 
مبالغ كبيرة من المال قدرت بحوالي ثلاثين مليار ريال» ويشمل ذلك 
تعويضات نزع الملكيات في المنطقة المحيطة بالمسجد النبوي» 
وعمليات الهدم والإزالة» وحفر الأساسات» وبناء المسجد بأدواره 
المختلفة» ومواقف السيارات» والساحات» وتوفير الخدمات العامة 
الأخرى». ومحطات الكهرباء للإنارة» والتكييف» وتركيب مكبرات 
الصوت» وأجهزة المراقبة» لتحقيق السلامة والأمن في جميع مرافق 
المسجد النبوي الشريف؛ يضاف إلى ذلك مبلغ ,١١8(‏ 4 )0 
وبال أنفقنها الدولة فى عمليات تمطينير مدال المديكة التو 
وتجميلهاء وأعمال الأنفاق للطريق الدائرى» وتحويل الخدمات 
والمرافق المعترضة لأعمال التوسعة الكبرى» بما فى ذلك تعويض 
التلكيات للمباتي والمتاجر المعترضة للشوارع والطرق والتخدمات 
للمنطقة المركزية بالمدينة المنورة» ونحو ذلك”١2.‏ وهذا مبلغ كبير دفعته 


,"5 وزارة الإعلام: الحرمان الشريفان» ص‎ )١( 


توسعة خادم الحرمين الشريفين الملك فهد بن عبدالعزيز للمسجد النبوي الشريف 2 مونم 


الدولة ‏ حرسها الله بسخاء» خدمة للإسلام» ولراحة المسلمين في 
هذه البقاع الطاهرة» طلباً للأجر والثواب من الله بصفتها الدولة 
الإسلامية التي خصها الله تعالى برعاية الحرمين الشريفين وخدمتهماء 
وبجانب ذلك فهي الدولة التي تسير في أحكامها على شرع الله وسئة 
رسوله المصطفى عَلة. 

وقل استمر العمل في هذه التوسعة الكبرى حوالى عشر سنوات من 
العمل الدؤوب» فكانت بداية الحنقياا قن شور مدر خم 56 4ه بعد 
عامين من التخطيط والتصميم والاجتماعات المستمرة تحت إشراف 
خادم الحرمين الشريفين الملك فهد بن عبدالعزيز المباشرء وفي ضوء 
توجيهاته المستمرة. 

وفي يوم الجمعة الحادي عشر من شهر ذي القعدة سئة 5١5١اه»ء‏ 
الموافق 7١‏ أبريل 1994م قام حادم الحرمين الشريفين الملك فهد بن 
عبدالعزيز ‏ حفظه الله بزيارة تفقدية للمدينة المنورة» زار خلالها 
المسجد النبوي الشريف. قَسَرَّه جداً ما تم فيه من إنجاز وبناء عظيم» 
فأكد للحضور : «أن كل ما تحقق لهذا البلد هو من نعم الله الكثيرة 
وأهمها نعمة الإسلام والتمسك به»؛ وتطبيق شريعته السمحاء». كما زار 
أيضاً المحطة المركزية لتكييف المسجد النبوي» ونفق الخدمات» 
ومشروع مواقف السيارات» والساحات والميادين» وشبكات الطرق 
المؤدية للمسجد النبوي الشريف من مختلف أنحاء المدينة المنورة. 

وكانت علامات السرور والبهجة والفرحة تعلو محياه ‏ حفظه الله - 
مردداً «الحمد لله) على توفيقه في إتمام هذا المشروع الإسلامي العملاق 
على يده الكريمة» وفي عهده الميمون. وكان دائما يتحدث بكلمات 
اس وعادفة سكين أكمة "مل ليان ال هرف فيا عل نهار مشروع 
توسعة المسجد النبوي الشريف الذي تبئاه وشمله برعايته وعئايته؛ 
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ومتابعته المستمرة حتى أصبح هذا المشروع حقيقة بارزة للعيان» بعد 
جهد دؤوب» وإنفاق سخي» مما يعد مصدر فخر واعتزاز للقيادة 
والحكومة السعودية على مر العصور. 

وفق الله خادم الحرمين الشريفين الملك فهد بن عبدالعزيزء وسمو 
ولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير عبدالله بن عبد العزيز, 
واماقت الثاني مناحنة العمل الملكى لاني بلطان بن عبة لعزي 
والعرل لهم الاجر والوابت. ْ 


شهال 
عهد خادم الحرمين الشريفين 
للمسجد النبوي الشريف في دم 2 
2 سعة الكبيرى 2 “ني 
الو : : 


المساحة الموضحة بالتنجوم هي 


2-2 


التَمتؤٌالإدع د 
1 ية 


3 3 

بذ (قكة لتو ج ته لني ريف 

5 ات 20 م 

- نظرة عامة. 

الحجرة الشريفة؛» والقبة الخضراء. 

التجديدات في الروضة الشريفة. 

التجديدات في المنبر. 

الإنارة والتكييف والتهوية. 

أبواب المسجد النبوي في العمارة القديمة. 

الماذن في البناء القديم. 

جملة الإصلاحات المعمارية بالعمارة القديمة 
للمسجد. 

استحداث ساحات حول العمارة القديمة» ومكتبة 


قر رامت (لووي 
بذ (قت ا لهرّد: لت لاق (ثاريف 


- نظرة عامة: 

انتهينا من الحديث عن العمارة السعودية الأولى للمسجد النبوي 
الشريف التي بدأت في عهد الملك عبدالعزيز عام 1158١ه»‏ وانتهت في 
عهد ابنه الملك سعود في عام 1110١ه»‏ ثم ما أعقب ذلك من توسعات 
فى مساحة المسجد فى عهد كل من الملك فيصلء» والملك خالد» 
تحن د 

وجاءت بعد ذلك التوسعة السعودية الكبرى لخادم الحرمين 
الشريفين الملك فهد بن عبدالعزيز» لتضيف للمسجد النبوي الشريف 
مساحة كبيرة» وعمارة عظيمة غاية في التصميم»؛ وروعة في البناء. 

والواقع أن هذه العمارات والتوسعات التي تمت في الحرمين 
الشريفين تبرز مدى اهتمام آل سعود بالأماكن الإسلامية المقدسة» بعد 
أن أصبحت هذه المناطق جزءًا من المملكة العربية السعودية بعد 
توحيدها بفضل من الله وتوفيقه. 

ولم يكتف الملوك من آل سعود بما قاموا به من إنجازات عظيمة في 
عمارة المسجد النبوي الشريف وتوسعة جاءت على أجمل صورة من 
الإبداع المعماري العظيم» بل إنهم ‏ بالإضافة إلى ذلك اهتموا ‏ أيضاً - 
بالعمارة القديمة الواقعة في الناحية القبلية من المسجد النبوي الشريف» 
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فعملوا على إبقاء هذه العمارة مع إجراء الترميمات والإصلاحات اللازمة 
عليهاء كلما لزم الأمر ذلك. وقد احتاج هذا الجزء من المسجد إلى 
ترميمات وصيانة مستمرة بواسطة كفاءات معمارية وفنية مدربة ومتخصصة 
فى العمارة القديمة والحديثة معاً؛ لأن مثل هذا العمل يحتاج لإنجازه 
إلى درجة عالية من الإتقان والدقة في العمل» تكون فيها نسبة الخطأ غير 
واردة ألبتة» وهذا ما جعل المسؤولين يأخذون الاحتياطات اللازمة عند 
هدم المباني وحفر الأساسات في الأطراف الشمالية من العمارة القديمة 
للمسجد النبوي في العمارات السعودية المختلفة» وعدم استتخدام آلات 
الحفر التي تسبب ارتجاجًا في المباني المحيطة بهاء أو المعدات الثقيلة 
التي تحدث اهتزازات قوية عند عملهاء كما لم تستخدم المتفجرات في 
إزالة المباني التي تقرر إزالتها لصالح توسعة المسجد النبوي» بل 
استخدم العمال معدات خفيفة تساعدهم بعض المعدات الأخرى مثل 
الرافعات التي تقوم برفع الأعمدة والسقوف الخرسائية بعد تكسيرهاء 
وتبدأ عملية إزالة المباني الكبيرة العالية دوراً دوراً بطريقة فنية وبحساب 
هندسي دقيق بواسطة العمال والكسارات» واستخدمت في سحب 
المخلفات الخرسانية الكوابل الفولاذية المربوطة بآلة جَرّ 5 قدرة 
عالية تقوم بإبعاد المباني المسلحة المهدومة إلى مناطق أبعد عن العمارة 
القديمة للحرم النبوي الشريف. ثم يتم نقل الهدميات بواسطة 
الجرافات» وسيارات نقل الأتربة والهدميات؛ خشية أن يحدث بالمسجد 
أي تصدعات أو تشققات لا قدر الله» كما أنه روعي في تصميم مشروع 
التوسعة الكبرى وتخطيطه عدم إحاطة المبنى القديم للمسجد بكامله من 
جهاته الجنوبية والشرقية والغربية بأية مبانٍ. بل تركه بارزاً في مقدمة مبنى 
التوسيينة :مع الم التعر قن للبجية الشما لبا لبخي القدن اللشيدعد 
والملاصقة لمبنى التوسعة السعودية الأولى» واستخدام معدات حديثة في 
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حفر الأساساتء وإقامة الأوتاد الخرسانية»؛ وذلك كى لا تتعرض 
أساسات المبنى القديم وحوائطه لأية تصدعات من جراء 0 الأساسات 
المحيطة به» وهذا يدل على حرص ولاة الأمر فى المملكة العربية 
التودة على المتحافطة علي الميين لقني اللمسجد البري الشريك في 
أثناء التنوسعات السعودية للمسجد وبعدها. 

وبعد الانتهاء من عمل الأساسات وحتى صب سقف الطابق 
الأرضي الرئيس للتوسعة؛ فإن مبنى المسجد النبوي القديم بقي تحت 
الملاحظة الدقيقة» والصيانة المستمرة» وخصص لذلك فريق متخصص 
من الكفاءات الفنية المدربة؛ لملاحظة أي طارئ في العمارة القديمة» 
والإبلاغ عنه فوراً» وبعد الانتهاء من هذه المرحلة شرع المهندسون 
والفنيون وعمال البناء في عملية توصيل مبنى التوسعة السعودية الأولى 
نجائن الفرسحة السعردية القترق من الجية الكترقية والقرية-والشهالية 
للمسجد» وقد تم إنجاز هذا العمل بحمد الله في غاية من الإتقان» 
وذلك بفضل الله ثم بفضل التخطيط الهندسي والفني المحكم» وحسن 
التدبير من القائمين على إنجاز المشروع» والمتابعة الشخصية من ولاة 
الأمر في المملكة العربية السعودية» وعلى رأسهم خادم الحرمين 
الشريفين الملك فهد حفظه الله. 

فالزائر للمسجد النبوي الشريف يرى بعينه كيف كان لحسن التخطيط 
الدقيق» وسلامة التدبيرء والإشراف المباشر من قادة هذه البلاد» ومن 
شركة ابن لادن السعودية المنفذة للمشروع الأثر الملموس في المحافظة 
على العمارة القديمة للمسجد النبوي الشريف التي تضم. قبر رسول 
الله يِه وصاحبيه رضي الله عنهماء والروضة الشريفة» والمنبرء 
وإنقاتها نف جالة وى الكسرهل والصيانة المتصرة من عقلها في ابيع 
صورة» وكأنها بنيت من جديد. 
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إن جهود ولاة الأمر في مملكتنا الحبيبة لم يقف عند حد المحافظة 
فقط على المبنى القديم للمسجد النبوي الشريف وصيانته» وعدم تعرضه 
لأي تشققات أو تلفيات في أثناء أعمال الهدم والبناء في التوسعات 
السعودية». بل شمل ذلك عملية تطوير نظام الإضاءة» والأعمال 
الكهربائية الأخرى؛ لتتناسب مع أحدث أساليب الإضاءة التي تم تنفيذها 
في عمارة التوسعة السعودية الأولى» ثم في عمارة التوسعة السعودية 
الكرئ مؤخراً وكذللك إنداد الحمازة القديمة 'للسنيفه«الشوي الشريفن 
بشبكة من أنابيب التكييف لتكييفها بالهواء البارد من الشبكة نفسها التي 
ع براسكت ا اورضحي امريد اسعردي الكيري: بطريقة علمية لا 
تحدث أي تأثير في المبنى القديم» بل يمر الهواء في أنابيب واسعة يتم 
بواسطتها دري الس القديي امس لفقل الح الجديت» 


وعلاوة على ذلك تم ترميم بعض الأبواب وبعض النوافذ في العمارة 
القديمة بين الحين والآخر منذ عهد الملك عبدالعزيز»ء ومن بعده أبناؤه 
الملوك سعود وفيصل وخالد رحمهم الله وحتى عهد خادم الحرمين 
ا و وظيطه الله ا ب لعا 
م 0 550000 
فنية» وبعمل خبرات فنية مدربة؛ كي تصبح أعمال الترميم والصيانة في 
غاية الإبداع والإتقان. كما تم ترميم المآذن القديمة بما يحقق الانسجام 
المعماري التام» والتوافق والتناسق الهندسي والجمالي بين هذه المآذن 
والمآذن الجديدة التي أقيمت في التوسعة السعودية» وتزويدها بالأنوار 
ومكبرات الصوت.. وطلاؤها بالمواد والأصبغة الحديثة التق ل عادر 
كثيراً بتقلبات الطقس » أو حرارة الشمس الشديدة» مع إصلاح سلالمها 
الداخلية. 
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يما أن العمارة القديمة للمسجد النبوي الشريف تشمل - أيضاً ‏ 
المنبر والروضة الشريفة والمحراب والحجرة النبوية» فإنه شملتها ‏ أيضاً - 
عمليات الترميم والصيانة المستمرة» مما سوف يتم تفصيله في الصفحات 
الانية: 
الحجرة الشريفة والقبة الخضراء: 

الحجرة هي بيت رسول الله َك (حجرة عائشة رضي الله عنها)» 
وقد بناها باللبن وجريد النخل؛ وبعد أن انتقل إلى الرفيق الأعلى دفن 
في حجرة بيته المتواضع؛ ثم دفن إلى جواره أبو بكر الصديق» وعمر بن 
الخطاب رضي الله عنهما. وكان أمير المؤمنين عمر بن الخطاب قد 
أعلة زغمان اليف إذ معدل الحريه ببنات: وتى عيذ حلاف الرلية ين 
عبدالملك قام عمر بن عبدالعزيز بإعادة إعمار الحجرة النبوية الشريفة 
بأحجار سوداء بالمساحة نفسها التي بني عليها بيت رسول الله يَلْ. 

وفي عام 158ه قام الظاهر بيبرس بإنشاء مقصورة خشبية ذات 
حواجز ولها ثلاثة أبواب حول الحجرة النبوية» ثم زاد العادل زين الدين 
على حاجز المقصورة حتى أوصله إلى سقف المسجد عام 594ه. 

أما القبة فإن أول من استحدثها السلطان محمد بن قلاوون عام 
ه»ء وقد شيدها فوق الحجرة الشريفة وصفحت بالرصاصء. ثم جدد 
هذه القبة الناصر حسن بن محمد بن قلاوون حين اختلت ألواح 
الرصاص عن موضعهاء وأعيد إصلاحها في عهد السلطان قايتباي عام 
١لمه.‏ 

وفي حريق المسجد النبوي الشريف عام 8857ه احترقت المقصورة 
والقبة فجددتا في عهد السلطان قايتباي» وأسست لها دعائم قوية في 
أرقى التسيجنة كنا كقااعا للتفصشور: تر تابون لانن مر اده 
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القبلية في أعلاها شبك من النحاس» أما في الجهات الشمالية والشرقية 
والغربية فقد جعلت للمقصورة نوافذ من الحديد في أعلاها أشرطة من 
التفاس: 

وأعيد بناء القبة بالجبس الأبيض في عام 847ه في عهد السلطان 
قايتباي» ويعد السلطان عبدالحميد العثماني أول من صبغ القبة باللون 
الأخضرء وكان ذلك عام 5؟١ه»ء‏ وقد بقيت القبة على لونها إلى يومنا 
هذاء وأصبحت القبة تعرف بالقبة الخضراء» وهي من المعالم البارزة 
للمسجد النبوي الشريف. 


وفي عهد الملك عبدالعزيز ب رحمه الله جرى ترميم هذه الحجرة 
3 أكثر من ليلة ع 


- التجديدات في الروضة الشريفة: 


الروضة الشريفة هي المنطقة الواقعة بين موقع المنبر الحالي الذي 
كان فيه الجذع والمنبر الذي كان يخطب عليه رسول الله َل وحجرته 
التي كان يقيم فيها رسول الله يِه وقد ورد فضل هذا الموضع في 
الأحاديث النبوية الشريفة» منها ما ورد عن أبي هريرة ‏ رضي الله عنه - 
أن رسول الله يَلِِ قال: «ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض 
الجنة”"2» ورجّح المفسرون في شرح الحديث أن هذا الموقع كروضة 


)20 وزارة الإعلام: توسعة الحرمين الشريفين» ص .0١-55‏ 
ووزارة الإعلام: دولة في قائمة الشرف العالمية خدمة الإسلام والسلام» ص 5ل- 5م 
إفة صحيح البخاري: لذ برقم 45 وغ/44 برقم مما و ١١/دك5ة‏ برقم ليك ل 


وصحيح مسلم: حديث برقم 2559 وابن سعد: الطبقات الكبرى» ١/ه”ق,‏ و صالح 
حامد الرفاعي: الأحاديث الواردة في فضائل المدينة» فضل الروضة؛ ص 484-457. 


التجديدات السعودية في العمارة القديمة للمسجد النبوي الشريف 1 


من رياض الجنة من حيث نزول الرحمة» وحصول السعادة بإذن الله 
وأنها بقعة ليست كسائر بقاع الأرض”"' . 


وإن ذرعها ما , بين المنبر وبيت رسول الله يَكيةٍ الذي فيه قبره الآن 
ثلاث وخمسون راع 3 وذلك نحو ستة وعشرين متراً ونصف المتر» 
وبعد وضع السور النحاسي الدائر حول الحجرة النبوية في العهود 
السابقة» نقص من طول الروضة فأصبح طولها من المنبر وحتى جدار 
السون التق وعشريخ ترا «وعرضها اخميسة عشر مر" . 

ومن أهم الأعمال التي تمت في الروضة الشريفة في العهد السعودي 
تدعيم الأعمدة الموجودة فيها بقواعد خرسانية صغيرة» وتم ذلك بالحفر 
حول كل عامود على حلة بطريقة دقيقة ومتأنية؛ ثم جرى ترميم كساء كل 
عامودء وهذه الأعمدة عليها رخام أبيض ناصع البياض على ثلاثة 
مستويات؛ المستوى الأول على ارتفاع حوالي (١1سم)»‏ ومقسم 
بأشكال هندسية لونت برخام لونه أسود»ء وإطارها المحيط بها برخام لونه 
ذهبي» والمستوى الثاني بارتفاع حوالي مترين» وقسم إلى أشكال 
هندسية طولية لون برخام لونه ب بني فاتح (الوردي)؛ والإطار برخام لونه 
ذهبي » وبقية العامود بالرخام الأبيض» وقد ركبت على بعض هذه 
الأعمدة مكبرات للصوت؛ لمتابعة الإمام في صلاته وسماع الخطبة في 
الجمع والأعياد» ونحو ذلك. 


وتم فرش الروضة بأفخر السجاد المصنوع من الحرير» كما وضعت 
حول السور الأمامي للروضة دواليب مصنوعة من الكروم الأبيض 


000 فتح الباري: ا والسمهودي: وفاء الوفاء» جا ص 459-:475. 
إفة السمهودي: المصدر السابق» ج20 ص 15358. 
(؟) محمد إلياس عبدالغني: تاريخ المسجد النبوي الشريف» ص .1١5-1١١5‏ 
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لطباعة المستعك: الع عنم مور كدف يدوي الاعمة فى الروعية 
الشريفة» وضعت فيها المراوح لتلطيف الجوء كما تميق عها شاد 
الإنارة من نوع الفلورسنت الناصع البياض . 

- التجديدات في المنبر: 


فى السنة الثامنة من الهجرة تم صنع منبر من ثلاث درجات» 
عقب كن طرفاء الغابة» وكان طوله ذراعين وثتيرا وثلاثة أصايع» 
وعرضه ذراع» وكان النبي كَكِةِ يجلس على جلسة المنبر؛ ويضع رجليه 
الكريمتين على الدرجة الثانية من المنبر» فلما ولي الخليفة أبو بكر 
العا ين الله عنه - قام على الدرجة الثانية ووضع رجليه على 
الدرجة السفلى» فلما ولي الخليفة عمر بن الخطاب ‏ رضي الله عنه ‏ 
قام على الدرجة السفلى ووضع رجليه على الأرض إذا قعدء فلما ولي 
الخليفة عثمان بن عفان رضي الله عنه - فعل كذلك ست سئوات» ثم 
علا فجلس موضع النبي يِه فلما حج معاوية بن أبي سفيان زاد في 
درجات المنبر درجات عدة ورفعوه عليهاء وصار المنبر في عهده تسع 
درجات بعتبة المجلس» وججعِل له باب يفتح عند خطبة الجمعة 
والعيدين وتنين دونه تخطاء من السر ""عوضان الأضن على مده 
الصفة طوال العصر الأموي» ثم العصر العباسيء وكان الخلفاء 
الأمويون ثم من بعدهم الخلفاء العباسيون يقفون على الدرجة السابعة 
ويجلسون على التاسعة وهي مجلس المنبر في أعلاه» وفي عام 105ه/ 
1م احترق المنبر في المسجد النبوي» ووْضع مكانه منبر آخر أهداه 
المظفر صاحب اليمن سنة 7165ه/11908١م‏ سنة سقوط بغداد والدولة 


)١(‏ محمد النجار: أخبار المدينة المنورة» تحقيق صالح أحمد جمال» ص /لا-47. 
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العباسية؛ ثم استبدل بمنبر أرسله الظاهر بيبرس سنة 555ه/1518مء 
5 أزيل ذلك المنبر بعد تلفه ووضع مكانه منبر جديد أرسله الظاهر 
برقوق سنة 47لاه» وبعد فترة أهدي منبر جديد للمسجد النبوي الشريف 
سنئة ٠47هء‏ ووضع مكان المنبر السابق» وما لبث هذا المنبر أن احترق 
سنة 887ه/ 1581م» فأقام أهل المدينة المنورة منبراً جديداً من البناء 
مبئيًا من الآجر والمكسي بطبقة من النورة» لكن هذا المنبر استبدل بمنبر 
جديد مصنوع من الرخام الجيدء أرسله السلطان المملوكي الأشرف 
قايتباي سنة /8/8ه/ 23060141 . 

رقد لعا ها الصيو الرمائ الو مشعد كاء بالمنية الور 
ووضع مكانه منبر في غاية اروم والجمال؛» أهداه السلطان العثماني 
مراد الثالث سنة 498ه» وهو مصنوع من الرخام؛ وظاهره مغمور 
بالتذهيب وبالنقوش والزخارف الإسلامية الرقيقة» وعليه قبة قائمة على 
أربعة أعمدة مضلعة رشيقة من المرمر» وفوق بابه شرفات مزخرفة 
بالذهب» جميلة المنظر تبهر الناظرين» وقد وضع هذا المنبر في موضع 
مقير سول الله 446" “وقد عدت الحكرمة المتغودية بهذا المنيرء 
وأولته العناية التامة» والصيانة المستمرة» وتم طلاؤه أكثر من مرة بماء 
الذهب الأصلي بطريقة فنية؛ لكي تحافظ على جماله ورونقه» وهذا 
المنبر يختلف عن المنابر الأخرى» إذ إنه يحتوي على اثنتي عشرة 
درجة» ثلاث في خارجه» وتسع من داخل الباب» وله حواجز من 
المرمر» وعليه باب يعلوه قوس جميل عليه ما يشبه التاج في أعلاهاء 
وهو موجود حتى الآن بجماله وروعته ورونقه؛ لأنه مصنوع من المرمر 
المحلى بالذهب» وقد فرشت درجاته بالسجاد الفاخر» وزود بمكبرات 
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الصوت والإضاءة» حتى يسمع صوت الخطيب» وتكون لديه إضاءة كافية 
لقراءة ما يريد قراءته في أثناء الخطبة”'' . 
الإنارة والتكييف والتهوية: 

كان المسجد النبوي الشريف في العهد العثماني يضاء بالقناديل 
و لشموعا لكييرة اليد براشكلة أشخاص تم تخصيصهم لهذا العمل 
وكانت هذه الشموع وزيت القناديل يتم إحضارها من المناطق العربية 
المجاورة» كمصر» والشام» وتركيا» وقل خصص مستودع خاص لتخزين 
كميات كبيرة من هذه الشموع. وزيت القناديل» واستهلاكها فى إضاءة 
المسجد الننوي الشريف يومياء وكم حدلف حرائق كبيرة» أر محدودة 
لذكرها هنا. 

أما بالنسبة للتهوية الطبيعية فقد كانت تتم بواسطة تعدد النوافذ 
والأبواب التي تفتح كلها في الفصول الحارة» فيحدث من خلالها تيار 
هوائي طبيعي؛ أما في الفصول الباردة» فيتم قفل معظم هذه النوافذ» 
وخاصة في المساء؛ لوقاية المصلين من شلة البرد. 
منذ عهد الملك عبدالعزيز رحمه الله. والذي بواسطته تمت إنارة 
المسجد النبوي بمصابيح كهربائية» تضاء ليلاً فى كامل أرجاء المسجدء 
والشوارع المحيطة بهء والأبواب» وقد استبدل هذا المولد فيما بعد 
نعتولدات: أقوى منه. وبعد التوسعة السعودية الأولى تم ربط المسجد 
النبوي الشريف بشبكة كهرباء المدينة» وتمت إئارة المسجد ونزويله 


التجديدات السعودية في العمارة القديمة للمسجد النبوي الشريف اف 


بالمراوح: وشمل ذلك العمارة القديمة للمسجد. وقد تطورت شركة 
الكهرباء بالمدينة» وأصبحت جزءًا من شركة كهرباء المنطقة الغربية» وقد 
تخخدتنا سابقاً عن التوسغة الكبرق :وكيك تم تروية المشجد السوئ 
الشريف بالطاقة الكهربائية من المحطة المركزية المرتبطة بشبكة شركة 
كهرباءالحتطفة الفرية: 

وفي عهد خادم الحرمين الشريفين تم تجديد مصابيح الإضاءة 
بالعمارة القديمة للمسجد النبوي الشريف» وتركيب قناديل وثريات ذات 
زجاج مزخرفء. عليه عبارات «لا إله إلا الله محمد رسول الله»'» وقد 
بلغ عدد الثريات المركبة )١110(‏ ثرية» ومجموع القناديل (718) قنديلاً» 
وجميعها مطلية بماء الذهب» تصدر إضاءة بيضاء تشبه ضوء النهار دون 
أن يكون لها وهج حراري» فإذا تمت إضاءة هذه المصابيح أصبيحت 
أقدية نولو : موكناة يقيو در نالفي ١‏ كبا حدقا د اممنا بهن 
المحطة المركزية لتبريد المياه لتكييف المسجد النبوي بكامله» وقد 
شملت عملية تكييف المسجد العمارة القديمة للمسجد النبوي» إذ مدت 
لها شبكة من الأنابيب التي تحمل الهواء الباردء وركبت عليها أجهزة 
لدفع الهواء لتبريد العمارة القديمة بالمسجد النبوي الشريف» وضعت 
حول جدار القبلة» وفي أماكن أخرى من العمارة القديمة» وفي 
الساحتين الداخليتين للمسجدء والاستفادة من فتحات النوافد العليا 
والفراغات التي بين الأقواس في وضع منافذ توزيع الهواء البارد على 
جميع أروقة العمارة القديمة» فوفر ذلك جواً بارداً» وخاصة في الفصول 
الكتديدة الحزارة “مها راف .مق :رامح المصلين والزائرين. 


)١(‏ محمد إلياس عبدالغني: تاريخ المسجد النبوي الشريف» ص 23٠١‏ وعبدالعزيز بن 
عبدالرحمن الحصين : العناية بالمسجد النبوي الشريف» ص 05. 


2 


عمارة المسجد الحرام والمسجد النبوي في العهد السعودي 


أبواب المسجد النبوي ف العمارة القديمة: 


تحتوي العمارة القديمة للمسجد النبوي الشريفف ‏ في الوقت 


الحاضر ‏ على الأبواب الآنية: 


5 


باب جبريل: ويسمى أيضاً: باب النبي؛ لأن النبي كَكهِ كان يدخل 
منه للمسجدء كما يُعرف ‏ أيضاً ‏ بباب عثمان لوقوعه أمام باب 
دار عثمان بن عفان رضي الله عنه. وقد فتح في أثناء عمارة النبي 
يه للمسجدء ويقع في الجدار الشرقي للمسجدء وكلما جدد 
المسجد بني باب جديد على محاذاته» وسمي بالاسم نفسه» وتم 
تجديده في العمارة العثمانية المجيدية سنة //171١ه»‏ وفي العهد 
السعودي شملته أعمال الترميم والصيانة» حتى يظهر بالمظهر 
اللائق بمسجد رسول الله كَكةِ. 

باب الرحمة: ويقع في الجدار الغربي للمسجدء وهو أحد الأبواب 
الثلاثة التي فتحها النبي كَكِةٍ في المسجد حين بناه» وكلما زيد في 
العيسد «الجية القري يع جد القانت "اديه لو منص 3ف با ليات 
لمي وكا دين ادنايفا ,نان شاك لرلوعة عاب وات هاف 
بنت عبدالله بن يزيد بن معاوية» وتم تجديده في أثناء عمارة 
السلطان عبدالمجيد العثماني للمسجد. كما أن أعمال الصيانة 
مستمرة له ولغيره من الأبواب في العهد السعودي الزاهر. 

باب السلام: ويقع في الجهة الغربية للمسجد» وقد فتح في أثناء 
عمارة الخليفة عمر بن الخطاب ‏ رضى الله عنه ‏ سنة لااهء 
كلما ويه امعد دو له الجود جد االنافت العو انه 
وباسمه» وقد جدد في أثناء العمارة المجيدية» وشملته أعمال 
الترميم والصيانة المستمرة في العهد السعودي. 


التجديدات السعودية في العمارة القديمة للمسجد النبوي الشريف ١ع‏ 


كج 


باب النساء: ويقع في مؤخرة الجهة الشرقية من المسجدء وأول 
بنائه كان فى أثناء عمارة الخليفة عمر بن الخطاب ‏ رضى الله عئه - 
م ا كن جاءت عمارة جنيدة البجة بف دي نا ذافن 
باب جديد» وسمي بالاسم نفسهء وآخر ما جدد في العمارة 
|المععدية بنفة 'لالالاكف ؤتال من الغتارة والميانة السصرة كا 
يحتاجه في العهد السعودي الزاهر. 

خوخة باب الصديق: وهي باب صغير له مصراع واحد فقط؛ ويقع 
في الجدار الغربي للمسجد على يسار الداخل من باب السلام نحو 
عشرين ذراعاً بين باب السلام وباب الرحمة؛ وقد فتحت في بناء 
رسول الله َك للمسجد» وتفتح على دار الخليفة أبي بكر الصديق 
رضي الله عنه» ولما أدخل عمر بن الخطاب دار أبي بكر الصديق 
رضى الله عنهما ‏ في المسجد جعل الخوخة في محاذاتها غربي 
المساة ركلما ريد السحه قن الحهة الغرية ين كلت اللخوعة 
وفتحت خوخة جديدة في محاذاتها» وقد جعلها عمر بن عبدالعزيز 
باباً» واستمرت على ذلك» وتم في العهد السعودي توسعة هذا 
الباب وصيانته والعناية به" . 


هذه هى أبواب المسجد الباقية حتى الآن في العمارة القديمة 


للمسجد النبوي الشريف» أما الأبواب الأخرى» فتم الحديث عنها في 
العمارة السعودية الأولى» وفي العمارة السعودية الكبرى» إذ بلغ عددها 
)4١1(‏ مدشخلاًء عليها (85) باباً. 


)١(‏ محمد إلياس عبدالغني: تاريخ المسجد النبوي الشريف» ص 2150-1١75‏ والسمهودي: 


وفاء الوفاء» “-0 ص امم /21 20 الا. 
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- فتح باب جديد ف الجهة الجنوبية من العمارة القديمة: 


نظراً لما يحدثه إدخال الجنائز للصلاة عليها في المسجد النبوي 
الشريف من تخطّ للمصلين» فقد تم استحداث مبنى جديد في الجهة 
الجنوبية ملاصق للجدار الخارجي للعمارة القديمة للمسجد» وعلى 
امتداده بطول (87,5م)؛ وبعرض خمسة أمتار» له أربعة أبواب» باب من 
الشرق» وآخر من الغرب» وبابان في الجهة الجنوبية» ويستخدم هذا 
الممر لأغراض عدة أهمها: إدخال الجنائز منه للصلاة عليها على يمين 
المحراب العثماني» وإخراجها إلى البقيع دون الحاجة إلى مرورها داخل 
المسجد وتخطي رؤوس المصلين» كما يستخدم الجرء الجنوبي الغربي 
من هذا الممر استراحة للأئمة والخطباء للدخول منه والاستراحة فيه إلى 
حين وقت الصلاة» وقد زود هذا الجزء بمكاتب ومقاعد» وفرشت أرضه 
و3 


الماذن قْ البناء القديم للمسجد: 


لم يكن للمسجد النبوي الشريف مآذن في عهد رسول الله كَل ولا 
في عهد خلفائه الراشدين» وأول من أحدثها في المسجد النبوي عمر بن 
عبدالعزيز في أثناء عمارته وتشكف معان فقد بنى للمسجد أربع 
مآذن» في كل ركن من أركانه مئذنة. فلما حج سليمان بن عبدالملك أذن 
المؤذن من المئارة الرابعة المطلة على دار مروان» وكان يسكنه سليمان 
ابن عبدالملك» فأطل عليه» فأمر بها فهدمتء. فصار للمسجد ثلاث 
مآذن فقطء طول كل واحدة منها ستون ذراعاً» وقيل: بضع وخمسون 
ذراعاء وأقصرهن المكذنة الغربية الشامية» إذ بلغ ارتفاعها ثلاثة وخمسين 


20 عبدالعزيز الحصين: العناية بالمسجد النبوي الشريف»‎ )١( 
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ذراعاً» وعرض كل واحدة ثمانية أذرع في مثلها. وكان رئيس المؤذنين 
يؤذن من على المئذنة الجنوبية الشرقية (الرئيسة)» ولذلك سميت 
بالرئيسة . 

وفي سنة ست وسبعمائة أعيد بناء المئذنة الرابعة الواقعة في الركن 
الجنوبي الغربي» وذلك في عهد دولة الناصر بن قلاوون المملوكي» وبلغ 
طولها خمسة وتسعين ذراعاً» وركب في أعلاها هلال» وأصبحت تُعرف 
بمئذنة باب السلام؛ لأن بابها على يمين الداخل من باب السلام» وبقيت 
هذه المنارة على حالها في أثناء العمارة التي قام بها السلطان العثماني 
عبدالمجيد للمسجد النبوي الشريف -١7556(‏ /الا1١ه).‏ 

وفي العهد السعودي جرى ترميم هذه المتارزة:مزات غنة كان أشملها 
في سنة هء حيث أزيل اللياس القديم من داخلها وخارجها بطريقة 
فئية؛ وتمث أعمال تجديد بياضها بمواد حديثة» منها الأسمنت والجبس 
والنورة» كما أزيلت الشرفة الأولى منها بكاملها؛ وبنيت مكانها شرفة 
جديدة من الخرسانة والحديد على التصميم السابق نفسه للشرفة القديمة» 
وأزيل المخروط العلوي للمنارة» واستبدل بمخروط مسلح جديد» ركب 
عليه هلال من البرونز المطلي بماء الذهبء بارتفاع ثلاثة أمتار ونصف. 
وفي سئة ١ه‏ أعيد ترميم هذه المنارة من جديد”''؛وظهرت بشكل 
جميل ورائع وجذاب» بما يتناسب مع التوسعة الكبرى لخادم الحرمين 
الشريفين الملك فهد» وذلك بعد أن أجريت عليها دراسات فنية وهندسية 
من المهندسين المختصين بالمشروع . 

أما المئذنة الجنوبية الشرقية (الرئيسة) فقد هدمت بسبب الصاعقة 
التي أصابتهاء وأعيد بناؤها في سنة اثنتين وتسعين وثمانمائة هجرية 


.194-1١57 محمد إلياس عبدالغني: تاريخ المسجد النبوي الشريف» ص‎ )١( 


15 عمارة المسحد الحرام والمسجد النبوي في العهد السعودي 


دن 5 ١‏ ار عع :اا( 
(1547١م)‏ بطريقة أفضل من السابق» وبلغ طولها أكثر من مائة ذراع"''. 
وكان ذلك فى عهد الأشرف قايتباي . 


وعندما قام السلطان عبدالمجيد العثماني ١١50(‏ -//1١١ه)‏ بتجديد 
عمارة المسجد النبوي الشريف أبقى هذه المئارة على حالها؛ لإتقانها 
وقول ناقها”" ,ود فقظة بارها «الشحسي لخم النتسوو 1 


وقد تم ترميم هذه المتارة مرات عدة في العهد السعودي. كان 
أكنندنيا في عام 407١هء‏ حيث أزيل البياض القديم من الداخل 
والخارج» وكسيت ببياض جديد» كما تم ترميم الشرفات الرئيسة 
وشرفات البلكونات» مع تجديد نجارة الشبابيك والأبواب» وأزيل الجزء 
العلوي من هذه المئذنة» واستبدل بطبقة من الخرسانة المسلحةء بما 
يتناسب مع مآذن المسجد التي بنيت في التوسعة السعودية الأولى» 
وركب في أعلاها هلال جديد ارتفاعه ثلاثة أمتار ونصفء وقد 
استغرقت أعمال الترميم سبعة أشهرء ثم أعيد ترميم هذه المنارة وإنارتها 
فى تن 1ق بعد أن أجريت :دراسات:قزية"؟؟ ليشامينت شكلها مع 
المظهر العام للتوسعة الكبرى للمسجد النبوي الشريف. 

وبذلك يتضح لنا أن المآذن الباقية من العمارة السابقة للعهد 


السعودي هي: المثذنة الرئيسة الواقعة في الركن الجنوبى الشرقى» 


)01( علي السمهودي: خلاصة الوفاء؛ تحقيق محمد الأمين الجكني؛. جاء ص .1١5-1١١6‏ 

(؟) جعفر بن إسماعيل البرزنجي: نزهة الناظرين» ص /41-71 . 

() على موسى: وصف المدينة المنورة؛ ضمن كتاب رسائل في تاريخ المدينة تقديم/ حمد 
الجاسرء ص .5١‏ 

0 محمد إلياس عبدالغني: تاريخ المسجد النبوي الشريف» ص »٠١6‏ 0 


التجديدات السعودية في العمارة القديمة للمسجد النبوي الشريف ها 


السلام» أما المتذنتان الأخريان فإنهما أزيلتا في العمارة السعودية 
الأولى» وأقيم مكانهما متذنتان جديدتان. 


الإصلاحات المعمارية للعناية بالعمارة القديمة للمسجد: 


لقد اهتمت الحكومة السعودية بالعمارة القديمة للمسجد النبوي 
الشريف» وعملت على إجراء الترميمات المستمرة لها كلما دعت الحاجة 
إلى ذلك» هذا بجانب شمول هذا الجزء المهم من المسجد النبوي 

بأعمال الصيانة والنظافة اليومية. 

وقد شملت أعمال الترميم للمسجد النبوي الشريف ما يأتي : 

-١‏ تدعيم أعملة الروضة الشريفة» وكساؤها برخام أبيض جديد»؛ مع 
المحافظة على الخطوط والنقوش التي تميزها عن الأعمدة 
الأخرى. 

؟- تجديد المحراب النبوي الشريف بين فترة وأخرى» بما يليق بمكانة 
مسجد رسول الله عَكلَة. 

“- تدعيم الأعمدة الأخرى في المبنى القديم للمسجد النبوي» بوضع 
طبقة من الأسمنت المسلح بارتفاع (1,5م)» في نهايتها طوق 
نحاسي مطلي بالذهبء وغيّر لون طلائها من الأحمر القاتم إلى 
اللون (الوردي) الفاتح؛ لينسجم مع ألوان الأعمدة في مبنى 
اللوسعة: 

4 - تجديد الرسومات والخطوط والكتابات الموجودة على الجدران 
والسطح الداخلي للقباب في العمارة القديمة» وذلك بتذهيب 
الآيات القرآنية الكريمة والعبارات الأخرى المكتوبة على الجدار 
الجنوبي» والجدران الأخرى في العمارة القديمة» وكذلك طلاء 


املق 
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التكندان والأعية ونزاعدها النارزة بالوات عجدانة اتير وو 
الئاه زتكتاله المكمارفى بر اعفان مان وورية 7 

صيانة القباب التي يشكلها سقف المسجد النبوي في العمارة 
القديمة» وتغطيتها بصفائح خاصة من الرصاص» وطلاؤها باللون 
الفضى لحماية السقف من الأمطار وحرارة الشمس» وكذلك عمل 
شبكة حديئة العصريف ميآهالسيول:في العمارة القديمة ببعيث 
لايكون على سقفها أي تجمع مياه بعد هطول الأمطار» حتى لا 
تؤثر تلك الأمطار في سقف المسجد وقبابه في العمارة القديمة. 
كساء الجدران الخارجية الثلاثة للمبنى القديم للمسجد النبوي 
الشريف بالرخام والجرانيت المصقول؛ ورفع هذه الجدران 
لتتناسب مع ارتفاع مبنى التوسعة الكبرى للمسجد النبوي الشريف. 
تجديد دهان القبة الخضراء التي على الحجرة النبوية كلما لزم 


د 


فرش كامل للعمارة القديمة بالسجاد الفاخر المصنوع من الحرير» 
وتزويدها بدواليب» وفرت بها كميات كافية من المصاحف؛. للقراء 
تم تزويد العمارة القديمة بحنفيات بلاستيكية مملوءة بماء زمزم» 
وعليها كاسات بلاستيكية نظيفة يتم استعمالها مرة واحدة» حفاظاً 
على الصحة العامة» أسوة بكامل مشروع التوسعة السعودية. 

تركيب مكبرات للصوت بهاء وكذلك كاميرات للنقل المباشر عبر 
أجهزة الإعلام المسموعة والمرثية» وربطها بالأجهزة والمكبرات 


)١(‏ ناجي محمد حسن الأنصاري: عمارة وتوسعة المسجد النبوي الشريف عبر التاريخ» ص 
6 ؛» وعبدالعزيز الحصين : العناية بالمسجد النبوي الشريف» ص 565. 


التجديدات السعودية في العمارة القديمة للمسجد النبوي الشريف /ااء 


والكاميرات الموجودة بالتوسعة السعودية الكبرى للمسجد النبوي 
لويم 
استحداث ساحات حول العمارة القديمة: 


رغبة في جعل الوصول إلى العمارة القديمة للمسجد النبوي الشريف 
سهلاً وميسورا للمصلين والزوار» وخاصة كبار الزوار» فقد تم إزالة 
العيات القوبية فتن "العمارة القديعة فى حياتها القلاث بعساحة 
النبوي» وكذلك أمامهاء وقد أقيم مبنى جديد لمكتبة الملك عبدالعزيز 
فى النجهة الغربية للعسجد التبوى؛ وهذه المكثية من أكبر المكتبات 
وأغناها بالمخطوطاتء والكتب النادرة» وكذلك الكتب العامة فى 
المديئة المنورة» وفيها يقضي كثير من الزوار والباحثين معظم وقتهم في 
البحث والقراءة» والاستفادة من كتبها القيمة» حيث جمعت فيها جميع 
مكتبات المسجد النبوي الشريف» جديدها وقديمها"''؛ كما أهديت لها 
مكتبات خاصة عديدة» جعلت وقفاً على الباحثين وطلاب العلم من 


رؤوادها. 


)١(‏ محمد إلياس عبدالغني: تاريخ المسجد النبوي الشريف» ص 99 - »٠١١‏ وعبدالعزيز 
الحصين : العناية بالمسجد النبوي الشريف» ص 07. 


بعون وفضل من الله تم الانتهاء من دراسة موضوع توسعة بيت الله 
الحرام؛ والمسجد النبوي الشريف وعمارتهما في كل من مكة المكرمة 
ومدينة رسول الله كْةِ في العهد السعودي الزاهرء مع التمهيد لذلك 
باستعراض شامل للتوسعات التي تمت في الحرمين الشريفين قبل العهد 
السعودي؛ للمقارنة والاستدلال على أن العمارة السعودية هي أعظم 
الإنجازات وأكبرها مساحة من حيث براعة التصميم» وروعة البناء 
وحداثة المواد المستخدمة فيه» وكبر حجم المساحة» وتوفير الخدمات 
الحديثة كافة في المشروعين الإسلاميين العملاقين والمتمثلة في توفير 
الإنارة» والتكييف» واستخدام المصاعد الكهربائية» والقباب المتحركة» 
ومواقف السيارات المتعددة الأدوار» ونحو ذلك حسب متطلبات البناء 
الحديث للمساجد» وفي ضوء هذه الدراسة علينا أن نبين أهم النتائج 
التي توصلنا إليها في هذا البحث: 

فمن خلال هذا البحث لوحظ التباين الكبير بين العمارات 
والتوسعات السابقة للعهد السعودي وما تم في العهد السعودي الميمون 
من توسعات للحرمين الشريفين في كل من مكة المكرمة والمدينة 
المنورة. 

فبالنسبة للزيادات في المسجد الحرام بمكة المكرمة فقد بلغت 
مساحة الحرم المكي بعد زيادة الخليفة عمر بن الخطاب ‏ رضي الله 
عنه ‏ (0751)م"» ثم زادت إلى (1587م') في عهد الخليفة عثمان بن 
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عفان رضي الله عنهء ثم زادت حتى وصلت إلى (5579,717, م( في 
غهد عبدالله بن الزيير» ثم وضلت الزيادة في عهد الخليقة الوليد بن عبد 
الملك إلى (7170,١1م")»‏ ثم جاءت زيادة الخليفة أبي جعفر المنصور 
لتضيف مساحة جديدة للمسجد الحرام بمكة المكرمة» فوصلت الزيادة 
0 عهده إلى (15,511م')؛ ثم وصلت المساحة في عهد الخليفة 
المهدي إلى (007٠18م'2:‏ ثم زادت مساحة المسجد الحرام في التوسعة 
البحودية الآرلن صق :واضلث إلن (1)1315181 له أضيفت: توشعة 
خادم الحرمين الشريفين الملك فهد بن عبد العزيز ‏ حفظه الله التي 
بلغت (107,600م') لتصبح مساحة المسجد الحرام بمكة المكرمة 
(53174"م')» وهكذا يتبين لنا مدى الزيادة العظيمة التي أضيفت إلى 
المسجد الحرام في عهد خادم الحرمين الشريفين» وأسلافه من آل 
سعودء كما أصبحت قدرة المسجد الحرام الاستيعابية من المصلين 
حوالي مليوني مصل في أوقات الذروة كالحج والأعياد والعشر الأخيرة 
من رمضان. 


كما أن المسجد النبوي الشريف شهد عمارات وتوسعات عدة زادت 
من مساحته ؛ ففي عهد الخليفة عمر بن الخطاب ‏ رضي الله عنه ‏ بلغت 
مساحة المسجد النبوي الشريف (١02١١1م')»‏ ثم أضاف إليها الخليفة 
عثمان بن عفان رضي الله عنه_(115م')» فأصبحت مساحته 
(197م')» ثم حدثت زيادة في عهد الخليفة علي بن أبي طالب رضي الله 
عنهء كما زاد الوليد بن عبدالملك مساحة المسجد النبوي فأضافت 
الزيادتان للمسجد النبوي مساحة كبيرة» فأصبحت مساحته (51959م')) 
وزاد الخليفة المهدي مساحة المسجد زيادة قليلة فأصبحت المساحة 
(71450م')» وعندما تولى السلطان قايتباي المملوكي زادت مساحة 
المسجد إلى (75170 م') بعد عمارته الثانية. برا السلطان عبدالمجيد 


نتافج البحث ع 


العثماني مساحة المسجد لتصبح (871 م')؛ ثم جاءت التوسعة السعودية 
الأولق للمتنين نزادث مساععه زياذة كتعرة ]دلقت النبياحة الكلية 
للمسجد النبوي الشريف (08,6000م')؛ وجاءت التوسعة الكبرى لخادم 
الحرمين الشريفين الملك فهد فزاد مساحة المسجد زيادة عظيمة لتصل 
مساحته إلى 5٠00,70١(‏ م') لتصل قدرته الاستيعابية إلى سبعمائة ألف 
مصلء وفي وقت الذروة إلى حوالي مليوني مصل» باستخدام الطرقات 
والممرات داخل المسجد النبوي الشريف» أو المحيطة به. 

وتبين من خلال متابعة الأعمال التى أجريت في الحرمين الشريفين 
السابقة على التوسعات السعودية أنها كانت تتمثل في ثلاثة أنواع من 
العمارة يمكن إيجازها فيما يأتي : 


03 


أ) الترميم: وهو سرعة إصلاح ما أصابه الضرر من عمارة الحرمين 
الشريفين جزئياً في موضع دون الآخرء أو في مجموعة مواضع دون 
شمولها لكامل مساحة الحرمين الشريفين» ويأتي هذا وفق متطلبات 
ضرورة الترميم في تلك الفترة» فقد يكون هذا الترميم تطليته الحاجة 
الملحة لمعالجة مواطن الخلل التي كانت تظهر في عمارة الحرمين 
الشريفين بين فترة وأخرى وعلى مر العصورء نتيجة لعوامل مناخية» 
كشدة الحرارة والأمطار» أو البرودة أو الرطوبة» أو لعوامل زمانية 
تتمثل في تقادم المبنى وتآكل مواد البناء فيه) أو حدوث حريق لجزء 
من مبنى المسجد مما يتطلب سرعة عمل الترميمات اللازمة» أو 
إعادة جزء من البناء؛ لإبقاء مباني الحرمين الشريفين على صورتها 
الفعدارية اللحيدة طلا للذعر والثواتدمن الله 

ب) العمارة: إعادة بناء موقع بالحرمين الشريفين على المساحة نفسها 

أو تعمير جزء جديد وترك جزء آخرء وتختلف هذه العمارة من 

عصر إلى عصرء ومن دولة إلى أخرى. 
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ج) التوسعة: وتتمثل في زيادة المشاحة للتحرين الشرينين أو 
لأحدهماء وتكون هذه التوسعة ‏ في الغالب ‏ مقيدة بظروف 
المساكن المحيطة بالحرمين» وما يتطلبه ذلك من توفير المال 
الكافي لنزع ملكياتهاء وكان ذلك في البداية مصدر صعوبة نتيجة 
للظروف السياسية والمالية التي كانت تمر بها البلاد قبل توحيد 
المملكة العربية السعودية» وبروز الدور السعودي في التوسعة 
والإعمار للحرمين الشريفين بعد توحيد المملكة» وبعد توفر المال 
الكافى لتحويل الآمال إلى حقيقة بارزة للعيان» ومفخرة لهذا العهد 
اددع الزاهر عبر القرون والأزمان. 


وعلى أي حال فإن المرء لايستطيع أن ينكر الجهود السابقة لعمارة 
الحرمين الشريفين وتوسعتهما وترميمهما وهي التي جرت في العهود 
السابقة للعهد السعوديء لكونهما أماكن عبادة الله وحده من عباده 
المسلمين في جميع أنحاء المعمورة» ومن واجب الحكام المسلمين ممن 
يهمهم أمر المسلمين» وخاصة ممن كان الحرمان الشريفان تحت حكمهم 
وتحت تبعيتهم السياسية في تلك الأزمان أن يهبّوا للعناية بهما وعمارتهما 
وتوفير الخدمات اللازمة لقاصديهماء وتأمين سبل الوصول إليهماء إلا 
أن الأحداث السياسية التي كانت تعصف بالمنطقة والبلاد الإسلامية بين 
فترة وأخرى كان لها دور كبير في تحديد قدرة أولئك الحكام أو 
الحكومات الذين كانت بيدهم مسؤولية العناية بالحرمين الشريفين» ومدى 
إمكاناتهم المادية في توفير الاحتياجات التي يتطلبها الحرمان الشريفان 
من العناية والترميم والعمارة» أو التوسعة وتوفير احتياجاتهما على مر 
العصورء ولعل كسوة الكعبة المشرفة خير دليل على هذا الأمرء ويمكننا 
تصور ما حدث بشأنها في عهد الملك عبدالعزيز رحمه الله» وكيف 
ظهرت قدرته ‏ رحمه الله في التغلب على هذا الموقف والاستفادة منه 


نتائج البحصث ١‏ مه 


نحو الاتجاه الصحيح» وهو الاعتماد على الله أولاً ثم على الور 
والإمكانات المادية المتوافرة في المملكة وجلب المواد من خارجها. 
وذلك لصنع الكسوة محلياً دون الاعتماد على منة الآخرين. 

وقد أدى تباين البناء في العمارة وتطوره إلى ظهور نماذج كثيرة من 
العمازة-وفق الحية التي كانت تقوم بالعمارة أو التوسعة في الحرمين 
الشريفين» وظهر ذلك في التوسعات التي شملت الحرمين بدءًا من 
العصر الأموي ومروراً بالعصر العباسي» ثم العصر المملوكي» ثم العصر 
العثماني؛ فكانت عملية البناء والتوسعة للحرمين الشريفين خلال تلك 
الفترات السابقة تمر بحركة بطيئة لم تكن بالمستوى المرجو منها؛ وربما 
يكون السبب في ذلك هو انتقال مركز الخلافة إلى المدن الواقعة خارج 
شبه الجزيرة العربية . 

كما لوحظ أن العمارات والترميمات التي حدثت في العصور السابقة 
عانق جتن العانب ى لضرور: نسوس يك تر أن سود عات 1 
حدثت في بناء أحد الحرمين الشريفين» أي أنه لم تكن هناك خطة 
مستمرة ومتناسقة يتم من خلالها متابعة أعمال البناء والتوسعات؛ ويرجع 
سبب ذلك - في رأينا ‏ لاختلاف السلاطين وتباينهم انذاك» ولبعد مركز 
الدولة الإسلامية بعد عهد الخلفاء الراشدين عن منطقة الحرمين 
الشريفين» إذ انتقل مركز الدولة الإسلامية إلى دمشق في العصر الأموي 
ثم إلى بغداد في العصر العباسي ثم إلى القاهرة في العصر المملوكي؛ 
وأخيراً إلى إسطنبول في العصر العثماني. 

أما بعد أن منّ الله على هذه البلاد بقيام الملك عبدالعزيز بتوحيد 
معظم مناطق شبه الجزيرة العربية في دولة واحدة» وإعلان قيام الدولة 
السعودية الرشيدة (المملكة العربية السعودية»» دولة عقيدتها الإسلام» 
ورايتها «لا إله إلا الله محمد رسول الله)؛ فاستقرت مع قيامها 
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وتوحيدها أحوال البلاد والعباد» وظهرت معالمها السياسية والحضارية 
والاقتصادية واضحة للعيان» فالس أن تبوأت هذه الدولة مركز 
القيادة في عالمها الإسلامي والعربي؛ وأصبحت مكة المكرمة العاصمة 
المقدسة للدولة. 
ال من الفضل الكبير من الله أن ظهر البترول فأسهم في 
تحقيق ثقلة اقتصادية رائعة» أثرت في الاقتصاد السعودي وجعلته ريا 
كرا علق الا والعطاء» وقد انعكس ذلك على قيام ملوك ال سيعود 
بإعمار بيوت الله وفي مقدمتها بيت الله الحرام في مكة المكرمة؛ 
وكذلك مسجد رسول الله يك في المدينة المنورة» فتحقق بذلك 
الاستقرار السياسي» والاقتصادي» والاجتماعي للوطن؛ والمواطن» 
والمقيم» والزائر» والحاج» والمعتمر» رغبة من الملك عبدالعزيز ثم 
أولاده من بعده في عمل كل ما يرضي الله سبحانه وتعالى» طلباً للأجر 
والثواب من الله» وخدمة للإسلام والمسلمين» وقد كان لمنطلق الغرس 
الإيماني الذي وَرَنّهُ الملك عبدالعزيز لأبنائه الملك سعود والملك فيصل 
والملك خالد يرحمهم الله؛ ثم خادم الحرمين الشريفين الملك فهد بن 
عبدالعزيز وولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير عبد الله بن 
عبدالعزيز رئيس الحرس الوطني» والنائب الثاني صاحب السمو الملكي 
الأمير سلطان بن عبد العزيز وزير الدفاع والطيزاة والمفعس العام: 
حفظهم الله من كل مكروه. أكبر الأثر في قيام أبنائه البرّرّة بمواصلة 
مسيرة البناء والتطور في هذه الدولة الرشيدة» وقد تمثل ذلك في 
الجوانب الاتية: 
أ لقد كانت البداية منذ توحيد المملكة العربية السعودية على يد 
الملك عبدالعزيز رحمه الله الذي ما أن علم بوجود بعض الخلل 
في أجزاء من عمارة الحرمين الشريفين حتى سارع وأصدر أمره 


نتائج البحث بالاع 


بمعالجة ما تعرض له الحرمان الشريفان من خلل نتيجة عوامل 
طبيعية عدة كالسيول والرطوبة» أو الأرضة وغيرهاء وذلك 
بترميمهما وصيانتهما على أحسن وجه؛ على الرغم مما كانت 
تعانيه الدولة في بداية عهدها من ضائقات مالية كبيرة. 


مواجهة الزيادة الكبيرة في أعداد المصلين والزائرين والمعتمرين 
والحجاج للحرمين الشريفين التي جاءت بفضل الله ثم بفضل ما 
وفرته الدولة من الأمن والاستقرار اللذين أصبحت البلاد تنعم بهما 
في جميع أرجائهاء نظراأً للسياسة الرشيدة التي اتبعتها الدولة 
والمتمثلة فى تحكيمها لكتاب الله والسنة النبوية المطهرة» فكانت 
رةه امتقرار البلكدة وانتشار الأمن بهاء أن ازدادت أعداد الحجاج 
والمعتمرين والزوار»ء ولذلك قامت الدولة بعمارة الحرمين الشريفين 
وتوسعتهماء حتى يتسعا للأعداد المتزايدة من ضيوف الرحمن» 
فأقامت بناءين متكاملين للحرمين الشريفين يكشفان عن عظمتهماء 
فجاءءت عمارتهما بتصميم جذاب» وقوة بناء بصورة معمارية ذات 
جمال خاص يؤدي إلى إحداث تناغم وانسجام وذوق رفيع بوصفهما 
أعظم منشاتين معماركيق إسلافعين على وه الارضن: 

لقد كان للعامل الاقتصادي الذي ظهرت بوادره منذ استخراج 
البترول» وتسويقه عالمياً أكبر عون بعد الله للدولة في أن تقوم 
بمثل هذه المشروعات المعمارية الجبارة التي تخدم الإسلام 
والمسلمين» وتسهل عليهم أداء الركن الخامس من أركان الإسلام 
وهو الحج» ولذلك سعى قادة هذه البلاد إلى توظيف ثروة الدولة 
لخدمة الوطن والمواطن ورفاهيته» وكذلك توسعة الحرمين 
الشريفين وعمارتهماء والإنفاق عليهما بسخاء عظيم» وإقامة 
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المقدستين مكة المكرمة والمدينة المنورة» وكذلك مدن المملكة 
الأخرى: وهذا العمل أسهم في تحقيق أكبر نقلة اقتصادية» 
وعمرانية» وحضارية» عمت جميع أرجاء المملكة» وفي الوقت 
نفسه سعت الدولة إلى تتخصيص جزء من أموالها لمساعدة الشعوب 
الفقيرة» أو المنكوبة» والعمل على خدمة القضايا الإسلامية بالعون 
المادي والمعنوي» خدمة للوسلام والمسلمين. 


د إبراز الجهود الجبارة التي تقوم بها حكومة المملكة العربية 
السعودية فى سبيل تطوير البلاد» وإسعاد العبادء وأنها قادرة على 
العطاء السراصان وذلك حيييا انس لقادتها الفرضة العافلة 
لتوسعة الحرمين الشريفين وعمارتهماء وتطوير شامل لجميع المدن 
في جميع مناطق المملكة» خاصة عندما شرف الله القادة من آل 
سعوة بيخدمة الحرمية الشويفين ورعايتهما . 


ونلحظ هنا أنه بدراستنا لتاريخ العمارة في الحرمين الشريفين ‏ من 
خلال هذا البحث ‏ أن الحرم المكي شهد عشر توسعات» وسبعًا 
وثلاثين عمارة» وذلك قبل العهد السعودي. 

كما يلحظ أن العمارات والتوسعات السابقة هى عمارات قامت 
نهدن إيقام عمارة العرمين الشريتين بشكل يليق بقدمنية هلين المستجدين 
العظيمين؛ ومكانتهما في قلب كل مسلمء وكانت تلك العمارات 
والتوسعات تتم حسب الإمكانات المادية» والظروف السياسية فى 
الختطفة +يوفقي الرعق من كرتها يذل هن إمكاناتة حزن تلك الفمازات 
لم يكتب لها الاستمرار» نتيجة عوامل الزمان (العوامل المناخية) مما 
إدى إلى اختفائهاء بحيث لا يلحظ لها أثر باق في الوقت الحاضر» غير 
بقايا من أروقة العمارة العثمانية في الحرم المكي» والجزء الأكبر من 


نتائج البحث 3 


العمارة العثمانية في المسجد النبوي الشريف» وبعض الآثار المعمارية 
الأخرف: 


ولعل التباين واضح في العمارة التي كانت قبل العهد السعودي» 
وتلك التي جاءت بعد العهد السعودي؛ فبالنسبة لمواد البناء: حدث 
تحول كبير في المواد المستخدمة في البناء؛ فبعد أن كان البناء في 
عار اتيك على القرولة ال لديا شو اسن ل داز المعرة عن 
الحبال على أنها مادة أساسية فئ اليناف حزك تحولك كني فى العهد 
السعودي في استخدام مواد السناياه إذ استخدمت بلوكات من الراك 
والأسمنت» والخرسانة» والحديد في البناء المسلح» واستخدمت المواد 
الحديئة العازلة للصوت والحرارة» والرطوبة» والمكافحة للعئة 
(الأرضة)» والحرائق» بقدرة الله تعالى. 


أما استخدام الأخشاب والزجاج فنجد أن الأخشاب المستخدمة في 
العمارات السابقة كانت تعتمد على استخدام جذوع النخل وجذوع 
الشجر فى الأسقف. وكذلك بعض من الأخشاب المتوافرة آنذاك في 
صناعة الأبوات والنوافذ التي كانت محدودة الشكل والطراز» ثم تطور 
الأمر في العمارة السعودية إلى استخدام أخشاب شجر الأرز وأخشاب 
شجر الأرو وغيرهما من أنواع الأخشاب الجيدة التي تم جلبها من جميع 
أنحاء العالم» وخاصة من المغرب» وكينياء وكورياء ومصر التي صنعت 
منها الأبواب والنوافذ والشبابيك في عمارة الحرمين الشريفين» إذ إن 
أعدادها ووظائفها زاد عشرات المرات عن الماضي» قياساً على 
مساحات التوسعة العملاقة في الحرمين الشريفين» كما استخدمت أنواع 
حديثة من الزجاج الشفاف والملون في النوافذ والشبابيك الموجودة في 
عمارة الحرمين الشريفين في العهد السعودي. 
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وكان بناء الأسقف في الماضي يعتمد على جريد النخل المكسي 
بالنورة والطين» ثم ظهرت القباب» وتطور بناؤها في العصور المتأخرة» 
حتى إننا نجد أن معظم قباب المسجد النبوي الشريف مكسية في أعلاها 
بطبقة من الرصاص» وهذه القباب لا تتحمل إقامة أدوار أخرى عليهاء 
كما أنه لا يمكن الاستفادة من سقفها للصلاة عليه. أما في العمارة 
السعودية» وحسب مقتضيات العصر الحديث» فقد استخدم في بناء 
الأسقف في عمارة الحرمين الشريفين المواد المسلحة التي تعتمد على 
الأسفك : والزمل والعرمانة والتسل افده يلها لالاغداد المائلة من 
المصلين على أسطحهاء وكذلك القدرة على البناء فوقها لأدوار عدة» 
وقد أقيمت هذه الأسقفه على أعمدة وقواعن وأؤثاذ خراسانية داخلة 
بأعماق بعيدة في باطن الأرض» واستخدم فيها الحديد والأسمنت لزيادة 
قوة تحملهاء وتم تلبيسها بالرخام الجيد لإعطائها قوة ورونقاً وجمالاً . 

أما عن حجم البناء فقد حدث تطور مذهل في عمارة الحرمين 
الشريفين في العهد السعودي. فزاد البناء من دور واحد في الحرم المكي 
الريك ومبياتت» حوالي (18,000م') قبل التوسعة السعودية» إلى أقبية 
(بدرومات) وثلاثة أدوار مساحتها حوالي )5٠٠(‏ ألف متر مربع» وهذه 
المساحة رفعت سعة المسجد الاستيعابية من المصلين في أوقات الذروة 
إلى أكثر من مليون مصل . 

وكذلك حدث في المسجد النبوي الشريف؛ إذ تحول البناء من دور 
والحد ومباحة لا جزيد من أريجة آلاف مس شريع» إلى مساحة 
11م )ما لوطا أكثر من مليوني مصل» وأصبحت العمارة 
السعودية تجعورى علل أقية فحت مبتاحة السين تستوعب كافة 
الخدمات المساعدة» ثم الدور الأرضي الرئيس» والأسطح» وقد صمم 
المبتى ليتحمل دور انياً في المستقبل . 


نتائج البحث فق 


أما فيما يختص بالأرضيات والأسطح فقد كانت الأرضية في معظم 
ساحات الحرمين الشريفين في السابق تغطيها أنواع مخصوصة من الرمل 
والحصى الصغير» مما ترتب على ذلك إثارة الغبار والأتربة» وخاصة 
عند سقوط الأمطار. أما في العمارة السعودية فقد تم تكسية جميع 
أرضيات ساحات الحرمين الشريفين وأروقتهما بنوع خاص من الرخام 
الأبيض المزخرف بأحزمة من الرخام الجرانيت الملون» كما غطي 
صحن المطاف بنوع من الجرانيت الأبيض الذي تم جلبه من اليونان بعد 
ثبوت قوة امتصاصه للحرارة وجودته؛ وبرودته في أثناء الظهيرة؛ لعدم 
تأثره بحرارة الشمس» وذلك حتى يشعر الطائفون حول البيت بالراحة 
عند طوافهم على رخام بارد لا يمتص الحرارة. 


كما كسيت أسطح الحرمين الشريفين بالرخام الأبيض لمنع تسرب 
المياه إلى الأدوار السفلية» مما جعلها تحافظ على سلامة أعمال 
الزخرفة في الأسقف»ء بعد أن تم عمل مجرى خاص لتصريف مياه 
السيول من الأسطح والساحات إلى نفق السيول العام الذي يقوم 
بتصريف مياه السيول والأمطار إلى خارج المدينة. 


وبالنسبة لأعمال الزخرفة فقد تحولت من النواحي التقليدية في 
العصور السابقة إلى أعمال هندسية تستقي جمالها من التراث الإسلامي» 
وبتقسيماتها النباتية والهندسية التي تعتمد على المساحات والألوان 
المتناسقة الرائعة» مما تحقق معه تناغماً وانسجاماً في أعمال الزخرفة 
المستخدمة فى الأسقف والقباب وتيجان الأعمدة المصنوعة في قوالب 
خاصة؛ مما يظهر بجلاء التناغم والجودة في استخدام أعمال الزخرفة» 
جنباً إلى جنب مع أعمال الخط العربي المتمثل في كتابة الآيات القرآنية 
على الواجهات الداخلية والخارجية» وأسقف الحرمين الشريفين» 
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والمداخل الرئيسة؛ وخاصة في التوسعة الكبرى لخادم الحرمين 
الشويفين. 

أما فيما يتعلق بأعمال الكهرباء فقد شهدت عمارة الحرمين الشريفين 
فى العهد السعودي تطوراً هائلاً في أعمال الإنارة التي كانت تعتمد في 
السابق على مصابيح تضاء بالزيت أو بالشموع إلى المصابيح الكهربائية 
التى تعتمد على ماكينات الإضاءة الصغيرة التي تدار بالسولار» إلى 
محطات كهربائية عملاقة ترتبط بالشبكة الرئيسة لشركة كهرباء المنطقة 
الغربية» واستخدام أنواع خاصة من المصابيح والثريات» صممت 
بمواصفات خاصة للحرمين الشريفين تنخفض فيها الحرارة» وتزيد في 
الإضاءة لتحويل الليل إلى نهار» مع تركيب ثريات خاصة مختلفة 
الأحجام موزعة بطريقة فنية في جميع جوانب الحرمين الشريفين» تنسجم 
أشكالها مع التراث الإسلامي؛ بل وصل الأمر إلى استخدام أحدث تقنية 
للإضاءة من أجل إبراز جمال الحرمين الشريفين ليلً» بوضع كشافات 
عالية الإضاءة فى الماذن تتجه إضاءتها إلى عنان السماء» يمكن بواسطتها 
سرعة الاستدلال على المكان من مسافات بعيدة. 


كما أسهمت الكهرباء في مشروع خادم الحرمين الشريفين الملك 
فهد ‏ حفظه الله في توفير التبريد الكافي للحرمين الشريفين؛ ففي 
الحرم النبوي الشريف تم تركيب أحدث محطتي تبريد وأكبرهما في 
العالم» أقيمتا خصيصاً لهذا الغرض خارج نطاق التوسعة» ينتقل منها 
الماء البارد بواسطة أنابيب كبيرة من محطة التبريد لتصل إلى محطات 
عليها توربينات هوائية تدفع الهواء البارد إلى الأروقة؛ من خلال تقنية 
حديثة تعتمد على خروج الهواء من قواعد الأعمدة» كما تم تكييف 
توسعة خادم الحرمين الشريفين بالحرم المكي بالطريقة نفسهاء وبمحطات 
تبريد ضخمة تم تركيبها في مناطق حول الحرم المكي الشريف. 


نتائج البحث ع 


ماضن أمواقت المسجد الحرام في مكة المكرمة فقد كان عددها 
تسعة عشر باباً في عهد الخليفة المهدي» ثم أضيف إليها من خلال 
التوسعات التالية سبعة أبواب ليصبح مجموعها ستة وعشرين باباً» وفي 
التوسعة السعودية بمختلف مراحلها أضيف إلى أبواب المسجد الحرام 
ستون باباً» ليصبح عدد أبواب المسجد ستة وثمانين باباً» كلها ذات 
تصميم موحد» ومصنوعة من الخشب الممتاز ومحلاة بالزخارف 
والأحزمة والمقابض النحاسية المطلية بماء الذهب. 

وبالنظر لأبواب المسجد النبوي الشريف فقد كان عددها أربعة 
أبواب» ريد عليه باج راج في العجمارة "امهيا وفى التوسعة 
السجودية الأول اصبومث عت أنوات» وفي عام / 7ه فتح باب 
البقيع مقابلًا لمقبرة البقيع ليصبح عدد الأبواب أحد عشر بابّاء وقد زاد 
عددها في توسعة خادم الحرمين الشريفين للمسجد النبوي الشريف إلى 
واحد وأربعين مدخلاً؛ و(80) باباً» وتحتوي الأبواب الجديدة في 
توسعة سخادم الحرمين الشريفين على مداخل عدة واسعة صممت بشكل 
رائع وجميل» واستخدمت في صنعها أفضل أنواع الخشب المحلى 
بالزخارف والأحزمة والمقابض النحاسية المطلية بماء الذهب. 

ومن أروع المشاهد في عمارة الحرمين الشريفين تلك الماذن التي تم 
تصميمها بشكل جذاب وبعلو شاهق» 0 
السعودية في الحرم المكي الشريف ست مآذن» ولكنئها زيدت ثلاث مآذن 
أخرى» فأصبح عددها في توسعة خادم الحرمين الشريفين تسع ماذن؛ 
ثمان منها على المداخل الأربعة الرئيسة اثنتان على كل مدخل» أما 
المئذنة التاسعة فجاءت في أعلى الصفا؛ لتوحي ببدء عملية السعي» وهذه 
المآذن المع كديا جديدة وذات تصميم واحد» وعلو كل واحدة منها 
(41) مترأء وفي أعلى كل واحدة منها هلال مصنوع من البرونز الفاخر 
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المطلي بالذهب» بارتفاع ستة أمتار وأربعين ستتيمتراً؛ ليعلن انتهاء ارتفاع 
المئذئة؛ ويضيف عليها اللمسة الأخيرة في زينتها وروعة بناتها . 

أما المآذن فى المسجد النبوي الشريف» فأول من بناها الخليفة 
العباسي أبو 0 إذ أنشأ مئذنة للمسجد النبوي الشريف» ثم 
أضاف إليها الخليفة العباسي المهدي ثلاث مأذن» ثم جاء الخليفة 
المعتضد فأنشأ المئذنة الخامسة. وأمر السلطان سليمان المشرع العثماني 
ببناء مكذنتين» ليصبح عدد المآذن في المسجد النبوي الشريف سبع 
مآذن» وهذه المآذن كان ينالها التجديد من عام إلى آخر. 

أما في العهد السعودي فقد زاد عدد المآذن في المسجد النبوي إلى 
عشر مآذن؛ منها أربع من العمارات السابقة» اثنتان منها في العمارة 
العثمانية» واثنتان تم بناؤهما في التوسعة السعودية الأولى» وست مآذن 
تم بناؤها في توسعة خادم الحرمين الشريفين» وهذه المآذن الست 
الجديدة كلها مآذن ذات طابع وتصميم واحدء وبارتفاع (44) متراً؛ 
يضاف إلى ذلك الهلال البرونزي المطلي بالذهب» بارتفاع خمسة أمتارء 
ليصبح ارتفاعها )١١5(‏ أمتارء تعتمد على قواعد قوية» مثبتة على أوتاد 
من الخرسانة والحديد القوي» بأعماق تصل إلى أكثر من ثلاثين مترأ فى 
باطن الأرض» وهذه المآذن تزيد على ارتفاع المآذن في العمارات 
السسعودية الأولى بزيادة (؟*) متراً . 

وقد بينت الدراسة - أيضاً ‏ أن المسعى في الحرم المكي كانت 
تحيط به المنازل والمتاجر من الجانبين» وكان سوقاً تجارياً يعج بالحركة 
التجارية؛ جزء كبير من أرضه مغطى بالأتربة» مما عرقل حركة الساعين 
بين الصفا والمروة» وقلل من قدسية المكان وروحانيته» وخاصة أن 
بعض المدخنين لا يراعون هذه القدسية للمكان» كما أن الدواب كانت 
هي الوسيلة الوحيدة قبل وصول السيارات لنقل البضائع» وكانت تمر 
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بالمسعى فتؤذي الساعين بإثارتها للغبار والروائح الكريهة» وعند وصول 
اليازات أصبحت هذه السيارات تجوب المسعى طولاً؛ كما أنها تقطع 
حركة الساعين عند مرورها بعرض المسعى بالقرب من الصفا. وهذا 
الأمر أزعج الملك عبدالعزيز ‏ رحمه الله وجعله يعمل على إعطاء هذا 
المكان قدسيته وروحانيته) فأمر دبرحمة اللهب يإقافة مظلة جديدة غليه؛ 
لتحمي الساعين من حرارة الشمس» كما أنه أمر برصفه لمنع إثارة الأترية 
والغبار» وما تحدثه تلك الدواب والسيارات من إيذاء للساعين» وكان 
يفكر جديا في إدخال المسعى ضمن مباني المسجد الحرام بمكة. 

وبعد وفاته ‏ رحمه الله سارع أبناؤه البررة إلى 7 تحفيوٌ رغبة 
والدهمء وقد تم في التوسعة السعودية إدخال المسكى صتمن بتي 
المسجد الحرامء وجعل من دورين وأسطح بطول مساحة المسعى 
وعرضه؛ كما تم فصل حركة الساعين عن العربات التي تحمل كبار السن 
بممر وضع في وسط المسعى في الطابق الأرضي منه» وذلك لتسهيل 
حركة الساعين في ذهابهم وإيابهم» وتم تحديد مناطق الهرولة بإضاءة 
وضعت على الأعمدة فى الجانبين باللون الأخضر» ولتجنيب الساعين 
من تقاطعهم بحركة الداخلين والخارجين من المسعيل» فإنه تم إقامة 
جسور معلقة فوق بعض المداخل بعرض علة أمتار لنقل حركة الدخول 
والخروج من المسجد الحرام عبر المسعى» دون أن يكون هنالك أي 
عرقلة لحركة الساعين بين الصفا والمروة» وخاصة في أوقات الذروة» 
وهذه من الأعمال الجليلة التى تسطر بأحرف من نور للحكومة السعودية 
وستكامها : 

وبالنسبة للكعبة الشريفة فإن الدراسة بينت أنها بنيت أحد عشر بناءً؛ 
كما ذكر ذلك كثير من المؤرخين:» إلا أن الثابت أن بناءها بالمعنى 
الكامل تم أربع مرات» هي: ش 
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-١‏ بناء الخليل إبراهيم عليه السلام: وهو ثابت في القرآن الكريم. 

؟ - بناء قريش: وهو ثابت بالحديث الصحيح. 

3-٠‏ بناء عبدالله بن الزبير: بعدما أصابها المنجئيق» واحترق جزء كبير 
منهاء فسارع إلى عمارتها بالكامل من جديد» وأخرج منها حجر 
إسماعيل . 

4- بناء الحجاج بن يوسف الثقفي: وهو ما اتفق عليه المفسرون 
والمؤرخون» ولعل العدد إحدى عشرة عمارة للكعبة المشرفة قد 
شملت أعمال الإصلاح والتجديد والتعمير. 

أما فى العهد السعودي فقد شهدت الكعبة تطوراً هائلاً في صيانتها 
وغمارتياء ]ذاه تجديد مقنيها مرتين كما فم كسرة جدراتها الراكتية» 
وأرضهاء وسقفها بالرخام الممتاز»ء وتجديد بابها وصنعه من الذهب 
الخالصء وكذلك الباب المؤدي إلى سطح الكعبة» واستبدال الميزاب 
بميزاب جديد مصنوع من الذهب» ثم تجديد عتبات السلم» والجدار 
الداخلي للكعبة المشرفة» وعمل سلم متحرك لدخول الكعبة المشرفة 
عليه أجهزة تكييف لتلطيف الجو بداخلها عند فتحها بواسطة فتحات 
كنيز في أعلن السلم يندفع منها الهواء البارد من مكيفات هواء وضعت 
في أسفل السلم» ويتم إيصال الكهرباء لها عن طريق وصلات كهربائية 
موجودة في صحن المطاف. ولعل الترميمات وإصلاح سقفي الكعبة 
وجدرانها وأرضها التي تمت في الكعبة المشرفة عام 1١4١ه‏ في عهد 
خادم الحرمين الشريفين الملك فهد بن عبد العزيز من الإصلاحات 
الشاملة للكعبة. وقد صدر في ذلك كتاب خاص يعنوان «الكعبة 
المشرفة» لعبيدالله محمد أمين كردي»؛ من إصدارات مجموعة ابن لادن 
السعودية لعام 9١4١اهء‏ بين فيه تفصيلات وافية عن الإصلاحات التي 
تمت في الكعبة المشرفة في عهد خادم الحرمين الشريفين. 
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وقذ نينت الدراسة تبايق ألوان كشورة الكحة المشرفة وحودتها حست 
الإمكانات المادية» وحسب جودة الصناعة فى تلك الفترة» كما تعددت 
الجهات التي كانت ترسل الكسوة للكعبة المشرفة من عصر إلى آخرء 
حسب تبعية حكم الحجاز لتلك الدولة وقوة نفوذهاء حتى إنه لوحظ 
الماضية» لظروف اقتصادية» أو سياسية» أو لكليهما. ولكن فى العهد 
السعودي تم إنشاء مصنع خاص لصنع كسوة الكعبة الشريفة لعي 
وذلك لمنع المزايدات والمساومات التي كانت تثار بين الحين والآخر 
حول تأمين الكسوة السنوية للكعبة» وما كان يرافق ذلك من محامل 
وطبول وأهازيج لا تمت للحج بصلة» وقد تم تزويد المصنع الجديد 
بأحدث الآلات والأنوال والنسيج من الحرير والقصبء وأدوات 
الصباغة» وكانت عملية التطوير مستمرة في المصنع» كما مر بنا فى هذا 
البحث. ونتيجة للجهود السعودية المثمرة» والبذل السخي من ولاة الأمر 
فى المملكة العربية السعودية أصبحت الكعبة ترتدي كل عام كسوتها 
المصنوعة من أفضل أنواع الأقمشة الحريرية» فيشاهدها الجميع وهي 
7 تلنني أبيى حللها فى موعدها المحدد» وذلك بفضل الله سبحانه 
وتعالى» ثم بفضل جهود أولي الأمر في مملكتنا الحبيبة؛ علاوة على 
ذلك فإن الملك عبدالعزيز وأبناءه البررة من بعده قاموا بتنظيم شؤون 
الحرمين» وتخصيص الأموال الكبيرة للقائمين عليهما من الموظفين 
والمدرسين والوعاظ والفئيين» كل ذلك تذلفعه الدولة دون تردد» ودوك 
أي مِنَّهَ خدمة للوإسلام و لمسلمين» ونا للأجر والثواب من الله. 

وفي هذه الدراسة يتضح أن مقام ارامت عليه الضادة السلام 


والمطاف وما حولهماء شهدا تطورا معماريا رانتعا بعد أن كان مقام 
إبراهيم يحيط به بناء ضخم يعيق حركة الطائفين حول الكعبة المشرفة؛ 
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وبعد استشارة العلماء من مختلف بلدان العالم الإسلامي الذين حضروا 
اجتماعاً خاصاً في رابطة العالم الإسلامي» تمت إزالة المباني المحيطة 
بالمقامء ووضعه فى مقصورة نحاسية غاية في الروعة والجمال» ومغلفة 
بالزجاج البلوري الفاخر» مما يمكن لأي شخص مشاهدة المقام من 
خلال هذا الزجاج الشفاف» وبمساحة لا تزيد على ١80(‏ << ٠1(سم)»‏ 
وارتفاع حوالى (0 لاسم) فوق القاعدة الرخامية التي يزيد ارتفاعها على 
السلام» ويعيق حركة الطائفين» وأصبح قطر المطاف يشمل كامل ياج 
الصحن حتى الأروقة» بمساحة تزيد على (505) متراً من ناحية المقام مما 
سهل الحركة في صحن المطاف» وجعل جموع الطائفين تؤدي طوافها 
بسهولة ويسر. 


وفيما يخص السقيا فى الحرمين الشريفين فقد تحولت خدمة المياه 
في بئر زمزم من استخدام السقاة والدلو والمبنى الكبير الذي يتوسط 
فتمت الاستفادة من منطقة المبنى» ومكان البئر في توسعة صحن 
المطاف» ويتم الدخول لمنطقة سقيا زمزم من مدخلين؛ اتجدهها 
للرجال» والآخر للنساء. وقد نظمت المنطقة السفلية» وكيّفت» ووضع 
فيها مجموعة كبيرة من صنابير الماع» وأصبح الماء بأني لهذه الصنابير 
قبردا تعد مروره بأشلعة شوكية خاضة لتعقيمف كنا عمدلية مشويفات 
لسحب مياه البر ورفعها إلى أعلى مع متابعة تطهير البئر باستمرار» وقد 
أنشىئ خط لتوصيل ماء زمزم إلى موقف سيارات كدي؛ لتوفير المياه لكل 
عن ريد أن يتزذوة بماء زمزم. كما وضعت أماكن متعددة فى المسعى» 


نقائج البحث عق 


وداخل المسجد وحوله لشرب ماء زمزم لمن يريد» وأعدت ناقلات كبيرة 
لنقل ماء زمزم يومياً من مكة المكرمة إلى المدينة المنورة طوال العام؛ 
وتوزيعه للزوار والمصلين في المسجد النبوي الشريف» بوضعه في 
حانظات بلاسكية آمام النصلين وحرلها كاسات كن اللاسيك 0 

وفي الوقت نفسه تم استبدال الأواني الفخارية التي كانت توضع 
أمام المصلين في الأروقة والساحات طوال العام؛ وتزداد أعدادها في 
أيام رمضان والحج» وكانت تلك الأواني الفخارية كثيراً ما يتعرض 
بعضها للكسر دون قصد بين فترة وأخرى» مما يؤدي إلى إراقة الماء 
على أرضيات الساحات والأروقة وعلى السجاد المنتشر في الحرمين 
التريدي اتسهم تناه كيرا السو :رليذا راف الهد المتعردي 
تأمين أوعية بلاستيكية توضع بها المياه المبردة وحولها أماكن للكاسات 
البلاستيكية النظيفة وأخرى للمستعملة؛ وتوزيعها أمام المصلين داخل 
الحرمين الشريفين وخارجهما في الساحات المحيطة؛ مما أدى إلى وفرة 
ماء زمزم المبارك» وسهولة الحصول عليه مبرداً . 

وشهد المسجد النبوي الشريف تطوراً هائلاً في أعمال البناء وتقنيته؛ 
وظهرت روعتها في التوسعة التي أضافت القبات الوتجركة اليا :الث 
تغطي (/750) فناءً» طول ضلع كل منهما (8١18م)2‏ وهي تقنية حديثة 
استخدمت لأول مرة في المسجد النبوي الشريف» فأضفت خصوصية 
جديدة للاستفادة من الهواء والإضاءة الطبيعية» وخاصة في الفصول 
المعتدلة» كما تم تكييف المسجد النبوي الشريف بوحدات التكييف 
بالماء البارد لالظفت الجر نالهؤاء البارد ذاخل المسجت النبوي الذي يأتي 
بواسطة تقنية عالية الجودة والتكاليف» جعلت من قراعد الأعمدة في 
الدور الأرضي الرئيس فتحات يخرج منها الهواء البارد» القاذم من 
محطات التبريد عبر أنابيب خاصة» وبأطوال كبيرة ءاه جوف شن 
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للخدمات يصل بين الأقبية وموقع محطات التبريد الواقعة بجوار مدينة 
الحجاج بطول سبعة كيلو مترات» وعرض م وارتفاع (1,م) 
لتوصيل الماء البارد من محطة التبريد إلى المسجد» ثم يتم تسليط الهواء 
عليه بواسطة تربينات خاصة لتبريد الهواء ونقله إلى كافة أرجاء المسجد 
لتبريده من خلال قواعد الأعمدة. كما تم بناء محطة مولدات احتياطية 
بطاقة )١10,000(‏ كيلو وات لخدمة المسجد النبوي الشريف» وقد سبق 
الحديث عن ذلك في هذا البحث بالتفصيل . 


ولقد حققت توسعة الحرمين الشريفين تطوراً كبيراً في المنطقة 
المركزية المحيطة بالحرمين الشريفين في المدينتين المقدستين مكة 
المكرمة والمديئة المنورة بنظرة واقعية وتطلعات مستقبلية» بدأت بإحاطة 
الحرمين الشريفين بساحات واسعة لتسهيل حركة المصلين تتفرع منها 
شوارع فسيحة تطل عليها مباني مجمعات سكنية وتجارية وفندقية» أقيمت 
بمواصفات عالمية» تقوم بتقديم أفضل خدمات السكن والطعام والشراب 
والتسوق للحجاج والمعتمرين والزوار» بمستوى متطور يفوق الوصف. 
وقد تميزت هذه المباني بتوفر الخدمات اللازمة بهاء مع المحافظة على 
العنصر الجمالي والتهوية الجيدة؛ وتوافر كافة وسائل السلامةء 
والاتصال السلكي واللاسلكي» مما جعل القدرة الاستيعابية لتلك 
المساكن والفنادق تتضاعف إلى عشرات الأضعاف» فضلاً عن الارتقاء 
العظيم في مجال الخدمات العامة التي يتمتع بها سكان هذه المجمعات 
السكنية من الحجاج والمعتمرين والزوار والمواطنين» وهذا بالطبع 
انعكس على ظهور تطور كبير في مناطق متعددة في المديئتين المقدستين 
بعد أن أعيد تخطيطهما على أحدث طراز. كما أن المبافي الى كم 
هدمها لصالح مشروعات التوسعة دفع أهلها إلى شراء مساكن حديثة 
بديلة في أحياء جديدة» فامتدت الرقعة العمرانية والسكانية في المديئتين 
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المقدستين إلى نطاق واسع؛ خاصة بعد توافر وسائل النقل الحديثة في 
المدينتين المقدستين» وفي غيرهما من مناطق المملكة. 

إن هذه الإنجازات العظيمة التي حققتها حكومة المملكة العربية 
السعودية في هذه البقاع المقدسة جعلت كل مسلم عَمَرٌ الله قلبه بالإيمان 
والتقوى يشعر بالسعادة والراحة التامة والأمن والطمأنينة والرضا حينما 
يرى هذه الإنجازات العملاقة التي تحققت في الحرمين الشريفين» فيلهج 
لسانه بالدعاء والتوفيق والعز والتمكين لحكام هذه البلاد من آل سعود 
الأفذاذ الذين نذروا أنفسهم» وبذلوا الغالي والنفيس في سبيل خدمة 
قاصدي الحرمين الشريفين» وتعميرهما والعناية بهماء حتى صار ذلك 

بارك الله لولاة الأمر في حكومتنا الرشيدة» وأجزل لهم الثواب 
والأجر العظيم منذ عهد الباني المؤسس لهذا الكيان العظيم الملك 
عبدالعزيز آل سعودء وامتداداً لعهد أبنائه الملك سعود» والملك فيصل» 
والملك خالد رحمهم الله» وحتى عهد خادم الحرمين الشريفين الملك 
فهد بن عبدالعزيزء وسمو ولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي 
الأمير عبدالله بن عبدالعزيز نائب رئيس مجلس الوزراء ورئيس الحرس 
الوطني» وسمو النائب الثاني صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن 
بن لد وزير الدفاع والطيران والمفتش العام؛ وجميع الأمراء من آل 

دء حفظهم الله وأيدهم بعزه ونصرهء وجعل الله هذه الأعمال 
الجليلة في موازين حسناتهم. 

وبالله التوفيق.. 


رك لان لك 


آل سعودء طلال بن عبدالعزيز: 


صور من حياة عبدالعزيز» الطبعة الأولى» الرياض» مطابع حنيفة 
للأوفست» 7٠5١ه/11487م.‏ 


آل سعو د ) سعود بن هذلول: 


تاريخ ملوك آل سعودء الطبعة الثانية» الرياض» 14*05١ه.‏ 


آل سعود» هيا بنت محمد بن عبدالعزيز: 


توسعة الحرمين الشريفين في عهد الملك فهد بن عبدالعزيز آل 
سعود.ء الطبعة الأولى» القاهرة» شركة سنتر لاين» 7١5١اه.‏ 

ابن الأثيرء عز الدين علي بن محمد: 

الكامل في التاريخ» الطبعة الثالثة» بيروت» دار الكتاب العربي» 
5٠5اه.‏ 

ابن حجرء أحمد بن حجر العسقلاني: 

فتح الباري بشرح صحيح البخاريء دار الريان» القاهرة 
/51اه. 

ابن إدريس» عبدالله بن عبدالعزيز: 

مجتمع المدينة في عهد الرسول وي طبعة جامعة الملك سعودء 
الررامن اي : 

ابن سعدء محمد (ت ٠71اه):‏ 

الطبقات الكبرى» ج »4-١‏ طبعة دار صادر» بيروت. بات. 


عمارة المسجد الحرام والمسجد النبوي في العهد السعودي 


ابن شبة» عمر بن شبة النميري البصري: 

تاريخ المدينة المنورة» تحقيق : فهيم محمد شلتوت» الطبعة 
الثانية» جدة» دار الأصفهاني» 507١ه.‏ 

ابن الضياء؛ محمد بن أحمد أبي البقاء: 

تاريخ مكة المشرفة والمسجد الحرام والمدينة المنورة. تحقيق : 
علاء إبراهيم الأزهري وأيمن إبراهيم الأزهري» الطبعة الأولى» 
بيروت» دار الكتب العلمية» /١5١اه.‏ 

ابن كثيرء عماد الدين إسماعيل بن عمر: 

تفسير ابن كثير» الجزء الخامس» طبعة المنارء القاهرة» 155١ه.‏ 
ابن كثير» عماد الدين إسماعيل بن عمر: 

السذابة والتيناية» الطيعة الغانية » بيزوكة مكشة المعارقة 
17م . 

ابن ماجهء أبو عبدالله محمد بن يزيد : 

سئن ابن ماجهء مكتبة البابي الحلبي» القاهرة. ؟/ا١ه.‏ 

ابن منظور جمال الدين محمد: 

لسان العرب» الجزء الأول» طبعة دار صادر» بيروت» سات. 
ابن هشام» عبد الملك: 

السيرة النبويةء تحقيق: أحمد حجازى السقاء أربعة أجزاء؛ 
الطبعة الأولى» القاهرة» شركة الشاة الفنية المحدودة» 
م 

أبو الفضل» السيد أحمد: 

مكة في عصر ما قبل الإسلام؛ الطبعة الثانية» الرياض» دارة 
الملك عبدالعزيز» ١40١ه.‏ 
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الأزرقي» محمد بن عبدالله : 

أخبار مكة وما جاء فيها من الآثار» مجلدان» تحقيق: رشدى 
الصالح ملحسء الطبعة الثالثة» بيروت» مطابع دار الثقافة: 
8ه 19174م. 

الأنصاري» عبدالقدوس: 

أثار المديئة المنورة» الطبعة الثانية» المدينة المنورة» طبعة المكتبة 
العلمية» //ا١١ه.‏ 

الأنصاري» عبدالقدوس : 

التاريخ المفصل للكعبة المشرفة قبل الإسلام؛ الطبعة الأولى» 
جدة» مطابع الروضة» 7٠5١ه/‏ 19187م. 

الأنصاري» ناجي محمد حسن عبدالقادر: 

عمارة وتوسعة المسجد النبوي الشريف عبر التاريخ؛ الطبعة 
الأولى» جدة» دار القلم» 515١ه.‏ 

باسلامة» حسين عبدالله: 

تاريخ عمارة المسجد الحرام» طبعة تهامة» جدة» ٠٠4١ه.‏ 
باسلامة» حسين عبدالله: 

تاريخ الكعبة المعظمة» الطبعة الثانية؛ القاهرة» دار مصر 
للطباعة» 185١ه/‏ 1954م. 

البتنونى» محمد لبيب: 

الركله التمضا د »لطي اقائية طم اعمال الاعرف: 
9ه 

بدرء فايز: 

وقفة أمام الكعبة» الطبعة الأولى» الرياض» مطبعة سفير» بات . 
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عمارة المسجد الحرام والمسجد النبوي في العهد السعودي 


البرزنجي. جعفر بن إسماعيل : 

نزهة الناظرين في مجه فيد الأوليه والآغزيفة الطبعة الآأولى: 
القاهرة» مكتبة الرفاعي» 5١5١ه.‏ 

البرماوي, على : 

المملكة العربية السعودية قلعة الإسلام ومؤسسها العظيم» الطبعة 
الأولى» الرياض» دار الزهراء» 7٠5١ه.‏ 

بشناق» عبدالمعين عثمان: 

الدليل العام للمملكة العربية السعودية» الطبعة الأولى» دمشق» 
مؤسسة الدليل العربي» "/اااه/ 19017م. 

يكداش» سائد: 

فضل ماء زمزم» الطبعة الأولى» المدينة المنورة» دار البشائر» 
5اه. 

بكداش» سائد: 

فضل الحجر الأسود ومقام إبراهيم عليه السلام؛ الطبعة الثالثة» 
بيروت» مطابع البشائر الإسلامية؛ 417١ه.‏ 

بكرء سيد عبدالمجيد 

أشهر المساجد في الإسلام» الطبعة الأولى» جدة؛ مطابع سحرء 
اه 

البلاذري» أبو العباس أحمد بن يحبى 

فتوح البلدان» تحقيق : عبدالله الطباع» الطبعة الأولى» القاهرة» 
مكتبة النهضة» 105١م.‏ 

البليهشي, محمد بن صالح : 

المدينة المنورة» الطبعة الثانية» الرياض» 8٠5١ه.‏ 
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ابن دهيش» عبداللطيف: 


التعليم الحكومي المنظم في عهد الملك عبدالعزيز» الطبعة 
الأولى» مكة المكرمة» مكتبة الطالب الجامعى» 1٠5١ه.‏ 


ابن دهيش » عبداللطيف: 

سيرة الملك عبدالعزيز وملحمة التوحيد» بحث قدم بمناسبة مرور 
مائة عام علي تأسيس المملكة العربية السعودية في احتفالات 
جامعة أم القرى بهذه المناسبة» الطبعة الأولى» 7١‏ صفحة» مكة 
المكرمة» مطابع جامعة أم القرى» 519١ه.‏ 

ابن دهيش » عبدالملك: 

الحرم المكي الشريف والأعلام المحيطة به» الطبعة الأولى» مكة 
المكرمة» مكتبة النهضة؛ 8١41١ه.‏ 


ابن عبيد» إبراهيم : 
تذكرة أولى النهى والعرفان» الطبعة الأولى» الرياض» مؤسسة 
النور. نانثاء 


ابن فهد. النجم عمر (ت ولله) : 

إتحاف الورى بأخبار أم القرى» الأجزاء ١‏ " بتحقيق: فهيم 
شلتوت» الطبعة الأولى» مكة»ء مطابع جامعة أم القرى» 
هم 81م. 

والجزء الرابع بتحقيق: عبدالكريم الباز» الطبعة الأولى» مكة, 
مطابع جامعة أم القرى» 1408١ه/‏ 1988م 

الترمذي» أبو عيسى محمد بن سورة: 

سئن الترمذي» المطبعة الأزهرية» القاهرة» 1754١ه.‏ 
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عمارة المسجد الحرام والمسجد النبوي في العهد السعودي 


الجاسرء حمد (تقديم وإشراف): 

رسائل في تاريخ المتيتة السدورة:“الظطبعة:الأولئ» الرياضٌ»: 
مطبوعات دار اليمامة» ؟95١؟١ه.‏ 

الجمعية الحغرافية السعودية: 

دليل المواقع الجغرافية في المملكة العربية السعودية» الطبعة 
الأولى» الرياض» مطابع العبيكان» 19١5١ه.‏ 

حانفظ, علي : 

فصول من تاريخ المدينة المنورة» الطبعة الأولى» المدينة 
المنورة» مطابع شركة المدينة المنورة للطباعة» 784١ه.‏ 

كرات تحويد. 

العثمانيون في التاريخ والحضارة» الطبعة الأولى» دمشقء دار 
القلى 509١ه/1985م.‏ 

الحسني, محمد بن مساعد: 

درر الجامع الثمين لأعمال الملوك من آل سعود الميامين في 
مسجد البلد الأمين ١57‏ -8١51١هء‏ الطبعة الثانية» مكة 
المكرمة» مكتبة النهضة الحديثة» شوال 9١5١ه/‏ يناير 1999م. 
الحسني » محمد بن مساعد: 

الزيادات في الحرم المكي الشريف من العصر النبوي حتى العهد 
السعودي, الطبعة الأولى» مكة. مطابع الصفاء “1١54١ه/‏ 19905م. 
الحصين» عبدالرحمن بن عبدالعزيز: 

فيصل بن عبدالعزيز آل سعود وجهوده فى القضايا العربية 
والإسلامية» رسالة ماجستير» جامعة أم ار +اهغ غير 
مطبوعة . 
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الحصين» عبدالعزيز بن عبدالرحمن : 

العناية بالمسجد النبوي الشريف وأثرها في خدمة الإسلام 
والمسلمين» من بحوث مؤتمر المملكة العربية السعودية في مائة 
عامء المنعقد في الرياض بين ؛ ‏ ١١شوال‏ 519١ه/‏ 158-74 
يناير 1945 م» المحور السادس عشرء المكانة الدينية للمملكة. 
اللحقيل ؛ عبذالله بن محمد ! 

توحيد المملكة العربية السعودية وأثره في النهضة العلمية 
والاجتماعية» الطبعة الأولى» مطابع العبيكان» 518١ه.‏ 
الحلوانى» سعد بدير: 

تَخَمِيْرَ المدنة المنورة 18١7‏ -٠84١ه»ء‏ الطبعة الأولى» القاهرة, 
مطبعة الحسين الإسلامية» 4١51١اه.‏ 

الحموي» ياقوت: 

معجم البلدان» طبعة دار التراث» بيروت» 99١1ه/1914م2:‏ 
وطبعة دار صادر» بيروت» 19801م. 

الخطيب» عبدالحميد: 

الإمام العادل عبدالعزيز آل سعود»ء الطبعة الأولى» القاهرة؛ 
مطابع البابي الحلبي» ١/71اه/‏ 1101م 

خلوصىء محمد ماجد: 

السسحد عمازة وطراز وتاريخ» الطبعة الأولى» القاهرة» مطابع 
سجل العرب» 1998م. 

الخياري» أحمد ياسين: 

تاريخ معالم المدينة المنورة قديماً ونما الطفة الأرلثة 
إصدارات نادي المديئة المنورة الأدبي» المدينة المنورة» ١١51١ه.‏ 
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عمارة المسجد الحرام والمسحد النبوي في العهد السعودي 


دفتردار هاشمء وجعفر فقيه : 

توسعة الحرم النبوي الشريف» الطبعة الأولى» بيروت» مطابع 
الإنصاف». ا/ا7 اه. 

الدفن» السيد محمل : 

كسوة الكعبة المعظمة عبر التاريخ» الطبعة الأولى» القاهرة, 
مطبعة الجبلاوي» 14٠05‏ ١ه/1985م.‏ 

رجب» أحمد: 

المسجد الحرام بمكة المكرمة» الطبعة الأولى» القاهرة» الدار 
المصرية اللبنانية» /5117١ه/1997م.‏ 

الرفاعي»؛ صالح حامد: 

الأحاديث الواردة فى فضل المدينة المنورة» الطبعة الثانية» 
المدينة المنورة» مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف» 
6ه مم. 

رضاء» عادل: 

فهد بن عبدالعزيز. الإنسان . الملك» تقديم . إبراهيم سعدة) 
الطبعة الأولى؛ القاهرة» مطابع أخبار اليوم» 4١4١ه/‏ 1994م. 

رفعت» إبراهيم باشا : 

مرآة الحرمين» جزءان» الطبعة الأولى» القاهرة» دار الكتب 
المصرية» 145١١ه.‏ 

الرويشد. سعد بن عبدالعزيز: 

جوانب من حياة الملكث عبدالعزيز» الطبعة | اع مكة النادي 
الثقافي الأدبي بمكة)» ١٠١5١اه.‏ 

الزركلي؛ خير الدين: 

الأعلام» الطبعة الثالثة؛ بيروت» طبعة دار الملايين» 1989م. 
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الزركلي؛ خير الدين: 

شبه الجزيرة في عهد الملك عبدالعزيزء أربعة أجزاءء الطبعة 
الثالثة» بيروت» دار العلم للملايين» 1917١ه.‏ 

زين العابدين» أبو القاسم : 

الكعبة والحج في العصور المختلفة» الطبعة الأولى» مكة 
المكرمة» مكتبة الطالب الجامعي» 5٠1١ه.‏ 

السالمء السيد عبدالعزيز: 

تاريخ الدولة العربية»» الطبعة الأولى» الإسكندرية» مؤسسة 
شباب الجامعة للطباعة» 19406م. 

السباعى؛ أحمد: 

تاريخ 1 الطبعة الأولى» مكة المكرمة» مطابع دار الثقافة» 
48 ه. والطبعة الرابعة» مكة» دار مكة للطباعة والنشرء 
8ه 9174ام. 

سعيدء أمين: 

تاريخ الدولة السعودية» المجلد الثالث» الطبعة الأولى» بيروت» 
6ه. 

سعيد» أمين: 

فيصل العظيم» الطبعة الأولى» بيروت» مطبعة كرمء 1185١ه.‏ 
السلاح» محمد: 

كلام الملوك» الطبعة الأولى» حلب» 117/4١ه/1909م..‏ 
السلوم؛ لطيفة بنت عبدالعزيز: 

التطورات السياسية والحضارية في الدولة السعودية المعاصرة؛ 
الطبعة الأولى» الرياض» مطابع العبيكان» 417١ه.‏ 
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عمارة المسجد الحراح والمسجد النبوي قي العهد السعودي 


السمهودي. على بن عبدالله بن أحمد: 

وفاء الوفاء مايا دار المصطفى 2 أربعة أجزاءعء تحفيق : 
محمل محيى الدين عبدا لحميد» الطبعة الرابعة» بيروت »)2 دار إحياء 
التراث العربى»؛ 4 اه/15984ام. 

السمهودى » على بن عبدالله بن أحمد: 

خلاصة الوفاء يكاز دار المصطفى .2 جزءان». تحقيق ؛ محمد 
الأمين محمد الجكنى» الطبعة الأولى» المدينة المنورة» /١5١ه.‏ 
السنحاري. علي بن تاج الدين رت 6؟١ا١اه):‏ 

منائح الكرم في أخبار مكة والبيت الحرام وولاة الحرم» ستة 
أجزاءء الطبعة الأولى, الرياض» مطابع العبيكان» 9١5١ه/‏ 
4ام. 

الشافعي؛ فريد: 

العمارة العربية» الطبعة الأولى» القاهرة» الهيئة المصرية العامة 
للكتاب » 11ام. 

الشريهي , خالد بن عبدالله : 

لمحات من إنجازات خادم الحرمين الشريفين» الطبعة الثانية» 
الرياض» مطابع الفرزدق» 7١51١ه.‏ 

الشنقيطي, محمد غالي محمد الأمين: 

الدر الثمين في معالم دار الرسول الأمين يل الطبعة الأولى» 
الدوحة» مطابع الدوحة الحديثة» 15848م. 

الشهري». محمد بن هزاع: 

عمارة المسجد النبوي في العصر المملوكي» رسالة ماجستير» 
جامعة أم القرى» مكة المكرمة» 407١ه»‏ غير مطبوعة. 
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الشوري» إبراهيم: 

الحرم النبوي الشريف» الطبعة الأولى» القاهرة» طبعة دار 
الكتاب العربي ) ابت: 

صبري» أيوب: 

مرآة جزيرة العرب» الطبعة الأولىء الرياض» دار النصر للطباعة» 
اه 

الطبراني» أبو القاسم سليمان بن أحمد: 

المعجم الكبير» الطبعة الثانية» بغداد» وزارة الأوقاف العراقية» 
ام 

الطبري؛ أحمد بن عبدالله محب الدين: 

القرى لقاصد أم القرىء الطبعة الثانية» القاهرة» مطبعة الحلبي» 
هم ١190م.‏ 

الطبري؛ محمد بن جرير: 

الأمم والملوك» طبعة دار الكتب العلمية» بيروت» 1988١م.‏ 
عباس. حامد: 

قصة التوسعة الكبرى» الطبعة الأولى؛ جدة» دار البلاد للطباعة 
وال 1ف 

عباس » حامد وآخرون: 

توسعة الحرمين الشريفين رؤية حضارية» الطبعة الثانية» جدة» 
مطابع عكاظ» 517١ه.‏ 

العباسىء أحمد بن عبدالحميد: 

عينة الأ حاون مديئة المختارء الطبعة الخامسة» مطبعة 
المدني) القاهرةة ات ت. 
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عبدالعزيز» محمد عبدالعزيز مرزوق: 
الفنون الزخرفية الإسلامية فى العصر العثمانى» الطبعة الأولى» 
القاهرة» الهيئة المصرية العامة للكتاب» 1981م. 


تاريخ المسجد النبوي الشريف». الطبعة الثانية» جدة» مطابع ش 
المجموعة الإعلامية» 8١51١ه.‏ 


عبد » إبراهيم : 
إنسان الجزيرة» الطبعة الأولى» القاهرة» طبعة مكتبة الآداب» 
4م. 


العثيمين» عبدالله بن صالح : 
معارك الملك عبدالعزيز المشهورة لتوحيد البلاد» الطبعة الثانية» 
الرياض » مطابع العبيكان» 5١5١ه.‏ 


العثيمين . عبدالله بن صالح : 


تاريخ المملكة العربية السعودية» جزءان» الطبعة الأولى» 
الرياض » مطابع العبيكان» اه 


العسقلاني, ابن حجر : 
القاهرة. /11١م.‏ 
العصامي . عبدالملك : 


سمط النجوم العوالي في أنباء الأوائل والتوالي» الطبعة الأولى» 
القاهرة» المطبعة السلفية) نات. 
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العطار. أحمد عبدالغفور: 


الكعبة والكسوة منذ أربعة آلاف سنة حتى اليوم» الطبعة الأولى» 
سروت » اهم 


عطار. منصور حسين : 
الحرمان الشريفان قمة العمارة الإسلامية المعاصرة» الطبعة 
الأولى» جدة» مطابع إخوان» 54١54١ه/‏ 1994م . 


العمري. ضياء الدين: 

مسالك الأبصار في مسالك الأنصار» نشرة أحمد زكي باشاء 
القاهرة» 4ام. 

عنقاوى» فؤاد عبدالحميد: 


مكة.. الحج والطوافة» الطبعة الأولى» بيروت» دار خضرء 
6غ١اه.‏ 


الغامدي, صالح بن عون: 

الملك سعود بن عبدالعزيز» الطبعة الأولى» القاهرة» مطابع 
مؤسسة الأهرام» 5569١ه/1985١م.‏ 

المملكة العربية السعودية أمام قدرها الكبير» الطبعة الأولى» 
دمشق)» لسات. 

الغلامي ؛ عبدالمنعم : 

الملك الراشد» الطبعة الأولى» الرياضء مطابع دار اللواءء 


ناك. 
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/اة ‏ الفاسى. تقى الدين محمد بن أحمد: 
شفاء الغرام اماد البلد الحرامء تحفيق: مصطفى محما 
الذهبى» جزءان» الطبعة الثانية» مكة» مكتبة ومطبعة النهضة 
الحديثة. 15١ه/1149ام.‏ 
5 الفاسى. تقى الدين محمد بن أحمد: 
العقد الثمين في تاريخ البلد الأمين» ثمانية أجزاء» الطبعة 
الأولى: القاهرة» مطبعة السنة المحمدية» 0/8ا7١ه/1908م.‏ 
48 الفاكهى, أبو عبدالله محمد بن إسحاق: 
أخبار مكة في قديم الدهر وحديثه؛ تحقيق : الدكتور عبدالملك 
ابن دهيش » الطبعة الثالثة, بيروت» دار حضر» 68069ه. 
الفيروز آبادي, محمد بن يعقوب: 
القاموس المحيط» الطبعة الثالثة» بيروت» مؤسسة الرسالة» 
/ا1١امه‏ 
١‏ -القرطبى. محمد بن أحمد: 
الجامع لأحكام القرآن» الطبعة الثالثة» بيروت» دار الكتاب 
- القطبي» عبدالكريم بن محب الدين: 
إعلام العلماء الأعلام ببناء المسجد الحرامء تحفيق: تحمل 
الرفاعي » /0 5 اه/ 1581م. 
- القطبي, محمد بن أحمد : 
الإعلام بأعلام بيت الله الحرام وبناء المسجد الحرام» بيروت» 
مكتبة خياط » /1ام. 
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5 كتبي2 زهير محمد جميل: 
مكة المكرمة الوضع الفريدء الطبعة الأولى» جدة:» دار الفنون 
للطباعة» 9٠5١اه.‏ 

6 كرديء محمد طاهر: 
التاريخ القويم لمكة وبيت الله الكريم» أربعة أجزاء» الطبعة 
الأولىء مكة المكرمة؛ مكتبة النهضة» 786١ه؛‏ والجزءان 
الخامس والسادسء الطبعة الأولى» بيروت» مؤسسة الخدمات 
الطباعية» 7١51١ه.‏ 

كرديء عبيدالله محمد أمين: 
الكعبة المعظمة والحرمان الشريفان ‏ عمارة وتاريخ» الطبعة 
الأولى» جدة؛ دار الأصدقاء للدعاية والإعلان» 19١5١ه.‏ 

٠7‏ كوشك؛. بحيى حمزة: 
زمزم طعام طعم وشفاء سقمء الطبعة الأولى؛ جدة؛ دار العلم 
للطباعة والنشرء 7٠5١اه.‏ 

9 المالكى» محمد بن علوي: 

5-7 البيت الحرام» الطبعة الرابعة» جدة» دار القبلة؛ 
1ه 

4 7 الماركء» فهد: 
من شيم الملك عبدالعزيزء الطبعة الثانية» الرياض» ١٠5١ه.‏ 

٠‏ - المراغي» زين الدين أبى بكر بن الحسين بن عمر أبي الفخر: 
تحقيق النصرة بتلخيص معالم دار الهجرة؛ صححه وحققه : محمد 
عبدالجواد الأصمعىء الطبعة الأولى» المدينة المنورة» المكتبة 
العلمية» 8/ا1١ه.‏ ْ 
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١‏ -المرصفى» سعد: 
اقم وك العا الطبعة الأولى» بيروت» مكتبة المنار 
الإسلامي» 1989م. 

١‏ المسعودي» على بن الحسين: 
مروج الذهب ومعادن الجوهرهء تحقيق : محمد محيي الدين 
عبدالحميد؛ الطبعة الخامسة. القاهرة» دار الفكرء 897١اه/‏ 
"/اىام. 


: مصطفى» صالح لمعي‎ - ١7 
المدينة المنورة وتطورها العمراني وتراثها المعماري؛ الطبعة‎ 
.م11١ الأولى؛ بيروت» دار النهضة الغرية:‎ 

١14‏ - مطرء فوزية حسين: 
تاريخ عمارة الحرم المكي الشريف إلى نهاية العصر العباسي» 
الطبعة الأولى» جدة.ء تهامة. ٠٠1١ه.‏ 

65 المعلمي. عبدالرحمن بن يحبى : 
مقام إبراهيم عليه السلام» الطبعة الأولى» القاهرة؛ مطبعة السنة 
المحمدية. 8/١١ه//19048م.‏ 

١71‏ المكي. أحمد بن محمد: 
إخبار الكرام بأخبار المسجد الحرامء تحقيق: الحافظ غلام 
مصطفى» الطبعة الأولى» القاهرة» دار الصحوة للنشرء 8٠4١ه/‏ 
05ام. 

: المكي. محمد أمين‎ - ١١7 
الآثار المبرورة لسلاطين آل عثمان» ترجمه من التركية إلى اللغة‎ 
العربية : سعد الدين عثمان أونال (مخطوط).‎ 


6 المليباري, ممحمد عبد الله : 
عمارة وتوسعة المسجد الحرام عبر التاريخ» ضمن سلسلة 
محاضرات نادي مكة الثقافي» مكق ١٠5١ه.‏ 

84 المليباري» محمد عبدالله : 
المنتقى في أخبار أم القرى» الطبعة الأولى» مكة المكرمة؛ 
مطابع الصفاء 6ه 

٠١‏ مهرهء غلام رسول: 
يوميات رحلة في الحجاز 758١ه/‏ 1970م» ترجمة : سمير 
عبدالحميد إبراهيم» الطبعة الأولى» الرياض» مطابع العبيكان» 
/511١اه.‏ 

١‏ 7 المملكة العربية السعودية 
ذكرى عمارة الكعبة المشرفة» صدر بمناسبة ترميم سقف الكعبة 
المشرفة في عام /الا"١ه.‏ 

2 المملكة العربية السعودية 
الأطلس التاريخيى للمملكة العربية السعودية» إصدارات دارة 
العلِك عبد العزيرة الطبعة الأولى» الرياض» مرينا لخدمات 
الطباعة» 519١ه.‏ 

١7*‏ - النجارء محمد بن محمود البغدادي: 
الدرة الثميئة فى أخبار المديئة» قابله وعني بنشره: حسن محمد 
شكري» طبع على نفقة الشيخ إسماعيل جمال حريري» الطبعة 
الثانية» الرياض» دار المديئة المنورة للطباعة» /51١ه.‏ 

١‏ النجارء محمد بن محمود: 
أخبار مدينة الرسول المعروف بالدرة الثمينة» تحقيق : صالح 
محمد جمال» الطبعة الثانية» القاهرة» دار الفكرء ١9١١ه.‏ 
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ه؟ ١‏ الندويء أبو الحس: علي : 
السيرة التبوية» الطبعة الأولى» خدة: :دار الشروقء لاو اعم 
91م . 

١775‏ الندوي» عرفات سليم عابد: 
فضل المدينة المنورة» الطبعة الأولى» مكتبة الإيمان» 5١51١ه.‏ 

17 - النهرواني» قطب الدين محمد: 
الإعلام بأعلام بيت الله الحرام» المطبعة العثمانية بالقاهرة» 
6لاهم. 

6 هاشم. هاشم عبده: 1 
صناعة القرار فى المملكة العربية السعودية» الطبعة الأولى» 
جدة» مطابع الإسراء للخدمات الإعلامية» 6اه. 

6 هريدي» محمد عبداللطيف: 
شؤون الحرمين الشريفين في العهد العثماني في ضوء الوثائق 
التركية العثمانية» الطبعة الأولى» دار الزهراء للنشرء ١٠51١ه.‏ 

2 الهيثمى, محمل : 
مجمع الزوائد» طبعة دار الريان» القاهرة» /41وام. 
تاريخ اليعقربي ) الجزء الثاني» الطبعة الثالثة» بيروت »2 مطابع دار 
صادر» هم ١155م.‏ 

بض - وزارة الإعلام, توسعة الحرمين الشريفين: 
الطبعة الأولى» الرياض» 810 1ه. 

وضيل - وزارة الوعلام؛ دولة في قائمة الشرف العالمية فى خدمة الإسلام: 
الطبعة الأولىء الرياض؛ مطابع الفرزدق» /511١ه.‏ 


المصادر والمراجع اوح 


عن 5 وزارة الإعلام» الحرمان الشريفان: 
الطبعة الثالثة» الرياض» المطابع الأهلية للأوفست» 5١41١ه.‏ 
2 وزارة الإعلام» عمارة المساجد الأنموذج السعودي لبناء بيوت 
الله : 
الطبعة الأولى» الرياضء» ١5١ه.‏ 
5 وزارة الإعلام» مسيرة البناء المملكة العربية السعودية: 
طبعة وزارة الإعلام» الرياض» 54117١ه.‏ 
١0‏ وزارة الوعلام» دليل الحاج في خدمة ضيوف الرحمن: 
الطبعة الأولى» الرياض» مطابع دار عكاظ. 1417ه. 
2 وزارة الإعلام» في خدمة ضيوف الرحمن : 
الطبعة الأولى» الرياض» دار الموسوعة العربية للنشرء 1417١ه.‏ 
39 وزارة الحج, الحبح في مائة عام : 
الطبعة الأولى» جدة؛ مطابع سحر» 19١5١ه.‏ 
45 وزارة الشؤون البلدية والقروية» مكتب تخطيط وتنمية مكة 
المكرمة : 
التقرير الثالث» رجب 6٠5١ه.‏ 
1١‏ وزارة المالبة» مشروع الملك عبدالعزيز لتوسعة وعمارة المسجد 
الحرام: 
الطبعة الأولى» مكة, اتحاد المهندسين الاستشاريين» 91 7١ه/‏ 
/1ام» مجموعة وثائق وتقارير رسمية»ء وصور عن المشروع. 
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ثانياً ٠‏ الدوريات والمجلات 
الأفغانى» عبدالله: 
مآذن اسرد المكي الشريف» ضمن كتاب توسعة وعمارة الحرمين 
الشريفين (رؤية حضارية)» الطبعة الأولى» جدة» مطابع مؤسسة 
عكاظ  ١(‏ 5)) 51١اه.‏ 
الباشا.» حسن: 
عمارة المسجد الحرام في عصر المماليك» مقال في مجلة منبر 
الإسلامء عدد ربيع الأول» 415١ه.‏ 
الجوهرجى ؛ أسامة : 
تؤسدة ابحرم لحري لتويك سحلة ليناد لش النايسةة اليد 
(0") محرم وصفر /55١ه-‏ أكتوبر نوفمبر /1941١م)‏ ص 40-79 . 
الحديثي, إبراهيم بن راشد: 
بناية المسجد الحرام» مجلة التضامن الإسلامي» المجلد السابع» 
عدد ربيع الأول» 1ه 
الحديثي, إبراهيم بن راشد: 
عناية خادم الحرمين الشريفين بالمقدسات تفوق الوصف» مجلة 
الحج» عدد رجب 518١ه.‏ 
الحسيني, محمد بن مساعد: 
منائر المسجد الحرام من العهد العباسي حتى العهد السعودي» 
مجلة عمار» عدد (0279: الكويت» ديسمبر 1999م. 
جريدة الندوة: 
مشروع خادم الحرمين الشريفين الملك فهد بن عبدالعزيز» العدد 
الإعلامي الخاص» عدد في ذي الحجة» 8١51١ه.‏ 
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الرابطة» رابطة العالم الإسلامي : 

بيان الرابطة حول مقام إبراهيم عليه السلام؛ الصادر في مكة 
المكرمة» /1؟/؟١/84؟1ه»ء‏ الطبعة الأولى» مكة» مكة للطباعة 
والنشر» 84١7١اه.‏ 

مريشد» سالم: 

الباب الجديد للبيت.العتيق» مجلة اقرأ الأسبوعية» العدد *4"ا) 
تاريخ 7/51١‏ ١1199/1ه/18‏ أكتوبر 191/4م. 

سلطان» طلال محمود: 

عمارة المسجدء مجلة التضامن الإسلامي» السنة الرابعة 
والأربعون. ج١١»‏ عدد جمادى الأولى» ١1١اه.‏ 

عبدالرحيم» بوسف علي : 

القصة الكاملة لبناء وتوسيع المسجد الحرام (في عددين)» مجلة 
عمار» العدد العشرونء فبراير» 1948م والعدد الثاني 
والعشرون» أبريل 19948م. 

عبدالرحيم؛ يوسف علي : 

كسوة الكعبة بين الماضي والحاضر»ء مقال في مجلة عمارء عدد 
أبريل اذام 

عبدالواسع » عبدالوهاب: 

اليوم الوطني ومسيرة البناءء مقال في مجلة التضامن الإسلامي» 
عدد ربيع الآخرء 417١ه.‏ 

الغامدي» سعيد بن سعد بن سفر: 

الأوقاف الخيرية والجوامع والمساجد في الدولة العثمانية» ص 
.15١- 8‏ مجلة التاريخ والمستقبل» جامعة المنياء كلية 
الآداب» جمهورية مصر العربية» عدد يوليه» 19195١م.‏ 
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لطفى ) محمد نحيب : 

شرف مكة وحرمتهاء مقال في مجلة الحج» عدد ربيع الأول» 
6١اه.‏ 

مجلة أهلاً وسهلاً : 

شعون عاماً من الإتخازات البتعرؤية » العذى 14110957ه. 
مجلة التضامن الإسلامية» ج :١١‏ 

اهم 

مجلة التضامن الإسلامى: 

كلمة خادم الحرمين في أسبوع العناية بالمساجد» السنة 24 
العدد (؟١).‏ جمادى الآخرة» 51١ه.‏ 

عدد خاص بمناسبة مرور مائة عام على تأسيس المملكة العربية 
السعودية» العدد (05»). الجزء الثالث والرابع والخامس لعام 
068اه. 

المدينة عدد خاص بالحج والمشاعر المقدسة : 

الشريف. العدد (/81)» جدة» مطابع صحيفة المدينة» ذو الحجة. 
١5١ه.‏ 

المدينة عدد خاص - دعوة إبراهيم : 

العدد (2)97 ذو الحجة 7١15١ه/‏ يونيه 15ام. 

المدينة نص الخطاب السامى الكريم : 

العدد )٠١(‏ في © رمضان اه 


المصادر والمراجع "ع 


 7* 


ات 


المدينة عدد خاص - الحج مناسك ومنافع : 

العدد »)١١5(‏ ذو الحجة 5١51١ه/‏ مايو 4ام 

المؤمتوهة العريية العالمية: 

(عدة موضوعات عن ملوك آل سعود والحرمين الشريفين)» الطبعة 
الأولى» الرياض»؛ طبع مؤسسة الموسوعة العربية للطبع والنشر» 


4:اه. 


ام 


.ااه 00 هلا .0 3 0 - | 7 
هم 8 د 
قدل 
| 1 


دي 
١‏ 
3 
امد لذن ١‏ 
قي 
عما يدر 0 لعهد 
ب25 شو 
| أ 
5 و 
| 
عحك ١‏ 
5 
5 ا 
8 
فت 
7 


ار 


ونا 


دفدن 
صو سعة | 
مدن 
3 
١‏ 
حادم 
5 
المسحد يظهر فيه تو الحرمين الشر 
قنك 
ود ١‏ . 
الحرام 1 
7 
8 ْ 
والتوسعات السايقة 
مجحسم 
5 مد 
قم 3 
ةّ 5 
سور 


داب الكعية المشرقة 
الذي بضدع في عهر 
الملك خالد رحمه الله 


صورة رقم 5: منظر جوي لجموع المصلين في المسجد الحرام والساحات المحدطة به في 
أوقات الذروة. 


0 


صورة رقم 8: الحجرة النبوية الشريفة. 


صورة رقم 9: الساحات الداخلية للمسجد النبوي الشريف وتظهر آلية التظليل؛ ورد 


العناصر المعمارية القديمة بالتقنية الجديدة. 


صورة رقم :٠‏ منظر جوي للتوسعات السعودية منذ عهد الملك عبدالعزيز حتى عهد الملك 
خالد ‏ رحمهم الله في المسجد النبوي الشريف 


00 
0 


صورة رقم ؟١:‏ مذظر جوي لجموع المصلين في المسجد النيوي الشرديف والساحات 
المحيطة به في أوقات الذروة. 
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صورة رقم :١‏ المسجد الحرام وتظهر به المقامات وسقيا زمزم والساحات 

ال عط لات 000 
صورة رقم 0 مظلة المسعى قبل التوسعة السعودية ا ا 0 
صورة رقم : منظر جوي للتوسعة السعودية الأولى للمسجد الحرام 0 
صورة رقم 4: مجسم للمسجد الحرام ويظهر فيه توسعة خادم الحرمين الشريفين 

والتوسعات السابقة اي ا اا 211110 
صورة رقم 5 : باب الكعبة المشرفة الذي صنع في عهد الملك خالد رحمه الله 000 
صورة رقم 1 منظر جوي لجموع المصلين في المسجد الحرام والساحات 


المحيطة به في أوقات الذروة ببب.21.1ز20ذ2 0 00 
صورة رقم 1: صورة داخلية للروضة الشريفة في المسجد النبوي الشريف 5-5 
صورة رقم 8/: الحجرة النبوية الشريفة ا ا 0 
صورة رقم 4: الساحات الداخلية للمسجد النبوي الشريف وتظهر آلية التظليل» 

وربط العناصر المعمارية القديمة بالتقنية الجديدة ا 
صورة رقم :٠١‏ منظر أجوي للتوسعات السعودية منذ عهد الملك عبدالعزير 

وحتى عهد الملك خالد ‏ رحمهم الله في المسجد النبوي الشريف 6 
صورة رقم :١١‏ توضح مدى دقة الاعتناء بالتفاصيل المعمارية وتناسقها في 

أبواب المسجد النبوي الشريف مو امس اس امو الت ع ل 


صورة رقم ا منظر جوي لجموع المصلين في المسجد النبوي الشريف 
والساحات المحيطة به فى أوقات الذروة و 


عمارة المسجد الحرام حتى عام (17417ه) و الو 
التعريف بمكة المكرمة وأسمائها 0 ا 0 


خصائص البيت والبلد الحرام ااا 00 
تاريخ بناء الكعبة المشرفة من بناء آدم ‏ عليه السلام ‏ حتى عام /ه 0 
ستاريخ عمارة المسجد الحرام في العصور الإسلامية حتى العصر السعودي 0 
المسجد الحرام وتوسعته حتى نهاية العصر الأموي 000 
الزيادة الأولى للمسجد الحرام عام /1١ه‏ (/57ه) ا 
الزيادة الثانية للمسجد الحرام عام 7١ه‏ (557م) 0 

عمارة عبد الله بن الزبير للكعبة والمسجد عام 4ه (585م) 0 

عمارة الحجاج بن يوسف الثقفي للكعبة عام 4لاه (195م) 000 
إصلاحات الخليفة عبدالملك بن مروان في المسجد الحرام م 

عمارة الخليفة الوليد بن عبدالملك للمسجد الحرام 000 550 

عمارة المسجد الحرام في العصر العباسي  1١17(‏ 585ه) 1 
عمارة الخليفة أبي جعفر المنصور للمسجد الحرام 1 210110011 

عمازة الخليفة المهدي للمسجد الحرام ما ا ا 
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العمارة الأولى للخليفة المهدي 0 
العمارة الثانية للخليفة المهدي 0 00 
زيادة الخليفة المعتضد العباسي سنة 85/؟ه/ 4895م ا 
عمارة الخليفة المقتدر بالله العباسي سنة 5٠ه/‏ 18م 2 
المسجد الحرام في عصر المماليك ال ا نو و 
عمارة الناصر فرج بن برقوق «الفترة الأولى»: 8١١(‏ -8١8ه)‏ .. 
عمارة السلطان الناصر فرج بن برقوق «الفترة الثانية» : (69٠1-8١/ه)‏ 
عمارة السلطان المؤيد شيخ (114-815مه) 9 ظ++*+< ط©ه2ظ2ظ1 
- عمارة السلطان الأشرف برسباي الدقماقي (841-455ه) 5 
عمارة السلطان الظاهر جقمق (847-/801ه) 0 
عمارة السلطان قايتباي (؟/الم - 7١5ه)‏ ممه لاق وى سا 
الترميمات والعمارة العثمانية في المسجد الحرام  9171(‏ 1115ه) 
الباب الأول 
عمارة المسجد الحرام ومرافقه في العهد السعودي 
الفصل الأول 
جهود الملك عبدالعزيز في إعمار المسجد الحرام وتوسعته 
اهتمامه بالحرمين الشريفين 253 ورك ووو جه احا ا ا اللي ا 1 


الترميمات في المسجد الحرام 0 


توفير ماء زمزم في المسجد الحرام 50 ا ا ا 1 نما 
وضع المظلاات لوقاية المصلين داخل المسجد الحرام لا ور كه 
فرش أرض المسعى بالبلاط وتسقيفه السرم اس ع 0 


إضاءة المسجد الحرام بالكهرباء 0 


الشريف عد 0 قاوز وباحا لوبعد مما وم ب زاك ل مو ات ل ا 1 


,اقعام عم 
واقاوة. و.”, 
ما ماما وام 
ل لقعا عدا قه 

قعدعم 
| .ما مامه 
2 07 0 050 
-٠لمعاقهة‏ 
6وامد وه 6م 


57 0 0 0 


6ل. م 06م 
اما فاء .ام 
٠‏ عماققاعا. 
لالم مامه 
ل فى فى 2 0302 


المكي 


الذذا 


الفصل الثانى 
التوسعة السعودية للمسجد الحرام ف عهد 
الملك سعود والملك فيصل والملك خالد (يرحمهم الله) 
أولاً: الملك سعود وجهوده في عمارة وتوسعة الحرم المكي الشريف . 
لمحة تاريخية عن الملك سعود :(174-1719ه/ 1914-1907م) .. 
العمارة السعودية للمسجد الحرام فى عهد الملك سعود  170/9(‏ 11/4١ه)‏ 


ثانياً: عمارة المسجد الحرام وتوسعته في عهد الملك فيصل (1*84 . 98٠1ه)‏ 


نبذة عن حياة الملك فيصل اتسجي انق لجو ولو م و 
عمارة المسجد الحرام وتوسعته في عهده ا 
ثالثاً: عمارة المسجد الحرام في عهد الملك خالد (198 407 اه) 
نبذة عن حياة الملك خالد لتو لول لتق تمك اك اا اك 
عمارة المسجد الحرام في عهد الملك خالد 0 
الفصل الثالث 
توسعة خادم الحرمين الشريفين 
الملك فهد بن عبدالعزيز للمسجد الحرام 
توسعة نخادم الحرمين الشريفين الملك فهد بن عبدالعزيز للمسجد الحرام 


الملك فهد بن عبدالعزيزء وتوليه حكم البلاد 1 
توسعة خادم الحرمين الشريفين للمسجد الحرام بمكة المكرمة ا 
أهداف التوسعة الكبرى للمسجد الحرام ا ا 
مرحلة الدراسة والتخطيط المعماري والإنشائي للمشروع 200006 
أولاً ‏ الدراسة والتخطيط المعماري ا 
ثانياً . الدراسة والتخطيط الإنشائي للمسجد الحرام 15000 
مرخلة التتفيد ا 
الفصل الرابع 


اهتمامات آل سعود بالكعبة والمطاف 
أولاً . الكعبة المشرفة وما حولها قبل العهد السعودي ا 


معايم قاعم 


ماقاعد قد عفد فو 


واأقاجا وده مم 


ردك 


1. 
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عناصر الكعبة المشرفة ا م 
الحجر الأسود الي 0 
الركق البماتن 101117 1 11111 
حجر إسماعيل عليه السلام 11 
شاذروان الكعبة 12101000 
الملتزم ا و 
ميل اب" افيه 210111111111( 
باب الكعبة ا 00 
- المطاف 0 
- مقام إبراهيم عليه السلام 10700000 
- بئر زمزم وففة ةيف ةف فيو ثم م فقي رن مم ةم مانن 
- المنبر ا 
- المقامات 00 110 
- الحصاوي 001111 
: عناية آل سعود بالكعبة المشرفة وما حولها ... 
. الترميم الأول للكعبة المشرفة في العهد السعودي 
فتح باب الكعبة وإصلاح سقفيها 00 


إصلاح فتحة باب الدرج المؤدي لسطح الكعبة . 


ترميم الكعبة المشرفة في عهد خادم الحرمين الشريفين 


أ الترميم الخارجي لجدران الكعبة المشرفة ... 


وصف المقام الجديد ومقاساته 0 تر وا لتر ا 


لا عاعاعد قم عد وعد مامد عم عافن قفارم 


قاأقافد وا وعم عد تقماف. اناما عا.ا مدوم 


,اماما عور ور و دواع و .د م ماران ما مم 


قافا فاع ع عورد فده هد عاقامامرد فده وى 


وأقاعا م واقفدع ود ود وام هد فد وهاه .امم 


هاوا و .دواع ققاءرد ون .د ود مد م م عفد ماهو 


فراع مف و قد واه ع عد يراه يدو ود وا فده 


قاعا وده و م قدقاء . رار مع ههايم 


واقاع هاه فد فم عمد وثوا م ود ردم قا ام 


واه عافد فد ود ونع ع ورد فد عد وام مامه 


هاه هواع عد عدر رار م فايهة فا وو 


قاقاع ود فدقدة زوع ود ارود وان مد مو 


وفع مقع مر وراع و م ومع هوام 


وإقاع فا قوع يد وا فاع راع م رار مم 


«افافاعد هفو ود عفعد وود يعدم راودو وه 


العقارات التي أزيلت لصالح مشروع توسعة المسجد النبوي م ا 


فهرس المحتويات 4 
تاريخ كسوة الكعبة المشرفة» وتطور صناعتها 00 
ستارة باب الكعبة 0 0 
حرام كسوة الكعبة المشرفة 00 غ5 ا ال ا 
المسجد النبوي الشريف 1 
التمهيد 

”“تأسيس المسجد النبوي الشريف وتطور عمارته حتى عام 1747ه ا 1 
” التوسعة الأولى للمسجد النبوي في عهد النبي يلل ل و 7 
سماد الفيوف تدرف فى اطيك الفا ال سو 1 00 
المسجد النبوي في عهد الخليفة عثمان بن عفان رضي الله عنه 0 000 
المسجد النبوي في عهد علي بن أبي طالب رضي الله عنه ما ا 
المسجد النبوي الشريف في العصر العباسي (175 -197ه) ا 
. توسعة الخليفة العباسي المهدي وعمارته  1١557(‏ 56١ه)‏ رومض 
المسجد النبوي الشريف في العصر المملوكي  55/(‏ 977ه) و ا 
المسجد النبوي في العصر العثماني  471(‏ 1715ه) 8ب 1 1 1010010 
. عمارة المسجد النبوي في عهد السلطان سليمان القانوني (5؟ 4‏ 4/ا9ه) /ا7/1 
. المسجد النبوي في عهد السلطان سليم بن سليمان  91/4(‏ 987ه) 000 
. المسجد النبوي في عهد السلطان مراد الثالث  485(‏ ١٠٠ه)‏ ع م 1 
. المسجد النبوي في عهد السلطان عبدالمجيد الأول (060؟١-‏ ل/ا/1١اه)‏ 1 
. المسجد النبوي بعد عهد السلطان عبدالمجيد الأول (/ال1؟١ ‏ 1775ه) و 

الباب الثاني 
عمارة المسجد النبوي الشريف ف العهد السعودي ردن 

الفصل الأول 
التوسعة السعودية الأولسى ان 
أولاً ‏ اهتمام الملك عبد العزيز بالمسجد النبوي وتوسعته و 0 
1 
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أولاً ‏ عقارات واقعة في الجهة الغربية من المسجد 00 
ثانياً - العقارات التي تقرر إزالتها من الجهة الشمالية 520010 
ثالثاً . العقارات التي تقرر هدمها من الجهة الشرقية 110000 
وضع حجر الأساس ا 0 
ثانياً ‏ دور الملك سعود في إتمام مشروع توسعة المسجد النبوي 2008 
الخصائص المعمارية للتوسعة السعودية ا 

أ الأعمدة والأروقة والجدران واللأسقف 20000 

ب الرحبات والماذن سحوا نضا ور #أزمية اعدو 0 

ج ‏ النوافل والأبواب مفن اوسا 

د إضاءة المسجد بالكهرباء م 0 

ه ‏ الشوارع والميادين الجديدة المنشأة حول المسجد النبوي . 
الشوارع الجديدة ااا اا 00 
الميادين الجديدة التي أنشئت حول المسجد 53511 

و نفقات العمارة السعودية الأولى للمسجد النبوي 0 

حفل الافتتاح عل و أن اج ا ار 

الفصل الثاني 
التوسعة السعودية للمسجد النبوي 

قي عهد كل من: الملك فيصل والملك خالد رحمهما الله 

أولاً: عناية الملك فيصل بالمسجد النبوي وتوسعته  18(‏ 196 ه) 
اهتمام الملك فيصل بالمسجد النبوي وفرشه وتوفير الخدمات به 
الدراسة والتخطيط لتوسعة ثانية للمسجد النبوي 1000 
تقدير أثمان المباني والمتاجر وإزالتها 0 

- تجهيز الساحات وتظليلهاء وتوفير الخدمات بها 0 
ان وناك جديدة نات 0 


ثاواعدا ماه ثم 


.رافق قد .م 


فاوث عم .و 


فاقاهةا هد هاه 


فقاو م مد مدو 


فهرس المحتويات 


ارقن الخدمات وتطويها 0000 
- توسعة ساحات المسعجد النبوي في عهده؛ وتوفير الخدمات بها 0 


الفصل الشثالث 


توسعة خادم الحرمين الشريفين الملك فهد بن عبدالعزيز 


للمسجد النبوي الشرييف 


الدراسة والتخطيط للمشروع الا الا ا وام علو هه ممه لصوام التسسس اط اام كه 
وضع حجر الأساس 8 ا ا 0 
- إزالة الدور والمتاجر لصالح المشروع شد ضف اموه يتن اجو اخ لتر افر اه ا ا م ا 
بذع تنفيك المشروع موقا ا لج اطق الك وحم وا لش لقان ع توه عرف و نج لمكاو ا تيا أن 
الطابق السفلي (الأقبية) بحسا املا اسع سو 
الطابق الأرضى الرئيس كع تنو لمعك ادا ا ا ا 
. الطابق العلوي (الأسطح) بك موي د با ا اقب نوعط ا م1 
القباب المتحركة وا وم وو و له كر سق عكر بع أ ع يا" "وا و ارعاارف هد قل 6ه ولق ااه لقو 


قاعقافء رد وا وه وعدا اناه هد وف واو وا وام م قافاء دود قاعاء ا يارد فده قا مار م مد م وده قف معان ماد عد فم 


فراع قافو قواو هاعد م مد .ا واه فد واوار ا ع ردي هو واققاة ا قا عار هد زرده ود واه ماماه مد و عد مد فد ند مد هد همه 


واأواواة فقا ف. واوا و قا راع فافافقاواة و فاق و قاردقه وا واه قاف قافا قاقد قافا ود تعد مم من م 6ل 


الطابق الثاني للمئذنة 1000 
. الطابق الثالث للمئذنة ا 1 
الطابق الرابع للمئذنة مناو ا سكا ادج لوه سق وه لطا او تسو 
الطابق الخامس للمئذنة الي م اام اف كاي تبح اانا م افو ان 
المظلات الآلية و ا ا 


مصلل النساء ايا دبب1ب1 00010131212 ااا 0 


ته ويه به مه وهر عو واحه وا ل فاه يه ها زو باه ود فاه او بدو فى جوائ 8 ع ود إلا 6 الل 80 6 


لا 
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الساحات انو بابي ند تو ا وه اك وا مت و ا ور ع شي ا م 
المحطة المركزية لتبريد المياه 000 


الطاقة الكهربائية ال ا الام جو انط اا و و 
:اغارف ل 1 


تكاليف المشروع ل ان ا ارو ل ل ا 


الفصل الرابع 


الحجرة الشريفة والقبة الخضراء اوه اماه وان رخفو عدف قرا هق كو عرق لون عرو ولف قار ول لم ب 
التجديداك فى الروقة الختريقة 100 


التجديدات في المنبر ا ا ا 
الإنارة والتكييف والتهوية ا ا م ام 
أبواب المسجد النبوي في العمارة القديمة 00 
فتح باب جديد في الجهة الجنوبية من العمارة القديمة 1 
المآذن في البناء القديم للمسجد ااا ا ل ع ا ا 
الإصلاحات المعمارية للعناية بالعمارة القديمة للمسجد لظ 
استحداث ساحات حول العمارة القديمة ا ا 
نتائج البحث 00 11100 


ملحق الصور 0 


مائة.عام على تأسيس المملكة العربية السعودية 


8م١ا-‏ واواه 


: والسهورية نكي 
لاستمرار المنهج القويٍ والمبادئ الشاميّة التي قامت عليها 
المملكة. ورصداً لبعض الجهود المبباركة التي قام بها المؤسس 
الملك عبدٌ العزيز في سبيل توحيد المملكة؛ عرفاناً بفضله. ووفاءٌ 
بحمّه. ونسجيلاً لأبزز المكاسب والإلجازات الوُطنية التي خَتّقت 
في عهده وعهد أبّنائه خلال المائة عام. والتعريف بها للأجيال 


وفروعها نانتة. تولى غرتسها:اللكاالمؤسش. وتعيّّدها من بعده 
بنوه؛ فواصلوا رعايتها وعثوا بخدمتها حتى عمٌّ البلادٌ خيرّها. 
وانتفع بها الجميع. 


